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Flagging  Codes 


Code 

Explanation 

7 

Low  spike  recovery  is  not  within  control  limits. 

(Should  no  longer  exist  after  June  1994.) 

B 

Analyte  found  in  the  method  blank  or  QC  blank  as  well 
as  the  szmplc. 

C 

Analysis  was  confirmed. 

D 

Duplicate  analysis. 

F 

Sample  filtered  prior  to  analysis. 

H 

Out  of  control  but  data  accepted  due  to  high  recoveries. 
(Should  no  longer  exist  after  June  1994.) 

I 

Interferences  in  sample  make  quantitation  and/or 
identification  to  be  suspect. 

J  . 

Value  is  estimated. 

K 

Reported  results  are  affected  by  interferences  or  high 
background. 

L 

Out  of  control,  data  rejected  due  to  low  recoveries. 

(Should  no  longer  exist  after  June  1994.) 

Q 

Sample  interference  obscured  peak  of  interest. 

R 

Non-target  conqwund  analyzed  for  but  not  detected 
(GC/MS  methods). 

S 

Non-target  compound  analyzed  for  and  detected 
(GC/MS  methods). 

T 

Non-target  conqwund  analyzed  for  but  not  detected 
(non-GC/MS  methods). 

U 

Analysis  is  unconfirmed. 

X 

Analyte  recovery  outside  of  certified  range  but  within 
acceptable  limits.  (As  of  June  1994,  X  should  mean 
that  analyte  concentration  is  above  the  upper  reporting 
level). 

z 

Non-target  compound  analyzed  for  and  detected  (non- 
GC/MS  methods). 
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Data  Qualifiers 


Qualifiers 

I 

J 

M 

N 

R 


_ Explanation 

The  low-spike  recovery  is  high. 
The  low-spike  recovery  is  low. 
The  high-spike  recovery  is  high. 
The  higji-spike  recovery  is  low. 
Data  is  rejected 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


s^m 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bod 

Vahie 

Untt 

Meas 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  CYANIDE 

3FB«04 

FBLK 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

ng/l 

3FB^S 

FBUC 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

pga 

3FB-09 

FBLK 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

s.ooooo 

pg/i 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

3FB^ 

FBLK 

cso 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

pg/i 

3FM4 

FBLK 

cso 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.87800 

pg/i 

K 

3FB-04 

FBLK 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

3FB^ 

FBLK 

cso 

24DNT 

^4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39700 

(ig/i 

3F&04 

FBLK 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

(igi 

3FB-04 

FBLK 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRAIOTRAMI 

LT 

0.53300 

3FB-04 

FBLK 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pgd 

3FB-04 

FBLK 

cso 

RDX 

CYCIDTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

pg/l 

H 

3FB-04 

FBLK 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

0.63100 

Jig/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.21000 

Jig/l 

3FB-08 

FBLK 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

Jig/l 

3FB-08 

FBLK 

cso 

24CTNT 

2.4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

0.42600 

lig/l 

3FB-08 

FBLK 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.39700 

iiga 

7 

J 

3F&^8 

FBLK 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg/i 

3FB^8 

FBLK 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYIENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

jif/i 

3FB-08 

FBLK 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

iig/i 

3FM8 

FBLK 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.41600 

Jig/l 

3FB^8 

FBLK 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTIROANILINE 

LT 

0.63100 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

135TNB 

UaS-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.21000 

Jig/l 

H 

I 

3EB^ 

FBLK 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

1.65000 

Jig/l 

U 

3FB-09 

FBLK 

cso 

246TNT 

^4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

24DNT 

2,4-DINTIROTOLUENE 

LT 

039700 

Jig/l 

3FB-09 

FBLK 

cso 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

HMX 

CYCIDTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

Jig/l 

3FB-09 

FBLK 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.41600 

Jig/l 

L 

IN 

3FB4)9 

FBLK 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROANILINE 

LT 

0.63100 

Jig/l 

Chemical  Class:  METALS 

3F&04 

FBLK 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Jig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Jig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

BA 

BARIUM 

2.86000 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Jig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

CA 

CALCIUM 

340.00000 

pg/i 

3F&04 

FBLK 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Jig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Jig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

FE 

IRON 

LT 

77,50000 

Jig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Jig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Jig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Jig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Jig/l 
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Field  Blcmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


sate  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Unh  Flag  Data 

Value  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


3FB-04 

FBUC 

CSO 

PB 

LEAD 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

SB 

SELENIUM 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

TL 

THALLIUM 

3FB4)4 

FBLK 

CSO 

V 

VANADIUM 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

ZN 

ZINC 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

AG 

SILVER 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3FB-0$ 

FBLK 

CSO 

BA 

BARIUM 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3F&08 

FBLK 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

CD 

CADMIUM 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

CO 

COBALT 

3FM8 

FBLK 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3FM8 

FBLK 

CSO 

CU 

COPPER 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

FE 

IRON 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

HG 

MERCURY 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

MN 

MANGANESE 

3FM8 

FBLK 

CSO 

NA 

SODIUM 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

NI 

NICKEL 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

PB 

LEAD 

3FB«08 

FBLK 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

TL 

THALLIUM 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

V 

VANADIUM 

3FB08 

FBLK 

CSO 

ZN 

ZINC 

3F&09 

FBLK 

CSO 

AG 

SILVER 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3FB-a9 

FBLK 

CSO 

BA 

BARIUM 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

CD 

CADMIUM 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

CO 

COBALT 

3FB^9 

FBLK 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

CU 

COPPER 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

FE 

IRON 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

HG 

MERCURY 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

MN 

MANGANESE 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

NA 

SODIUM 

3FB09 

FBLK 

CSO 

NI 

NICKEL 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

PB 

LEAD 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

SE 

SELENIUM 

3F&09 

FBLK 

CSO 

TL 

THALLIUM 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

V 

VANADIUM 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

43,40000 

Hg/l 

LT 

60.00000 

pg/l 

LT 

97.10000 

fig/1 

LT 

125.00000 

LT 

27.60000 

LT 

18.00000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

112.00000 

Mg/1 

LT 

117.00000 

Mg/1 

LT 

2.82000 

Mg/1 

LT 

1.12000 

Mg/1 

129.00000 

Mg/1 

LT 

6.78000 

Mg/1 

LT 

25.00000 

Mg/1 

LT 

16.80000 

Mg/1 

LT 

18.80000 

Mg/1 

LT 

77.50000 

Mg/1 

LT 

0.10000 

Mg/1 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

LT 

135,00000 

Mg/1 

LT 

9.67000 

Mg/1 

LT 

279.00000 

Mg/1 

LT 

32.10000 

Mg/1 

LT 

43.40000 

Mg/1 

LT 

60.00000 

Mg/1 

LT 

97.10000 

Mg/1 

LT 

125.00000 

Mg/1 

LT 

27.60000 

Mg/1 

LT 

18.00000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

112,00000 

Mg/1 

LT 

117.00000 

Mg/1 

LT 

2.82000 

Mg/1 

LT 

1.12000 

Mg/1 

144.00000 

Mg/1 

LT 

6.78000 

Mg/1 

LT 

25.00000 

Mg/1 

LT 

16.80000 

Mg/1 

LT 

18.80000 

Mg/1 

LT 

77.50000 

Mg/1 

LT 

0.10000 

Mg/1 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

LT 

135.00000 

Mg/1 

LT 

9.67000 

Mg/1 

LT 

279.00000 

Mg/1 

LT 

32.10000 

Mg/1 

LT 

43.40000 

Mg/1 

LT 

60.00000 

Mg/1 

LT 

97.10000 

Mg/1 

LT 

125.00000 

Mg/1 

LT 

27.60000 

Mg/1 

LT 

18.00000 

Mg/1 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II KI  data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

3FB-04 

FBLK 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

Mg'! 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

I‘g'1 

T 

3FB-04 

FBLK 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00250 

|ig^ 

7 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00740 

|ig/l 

3FR04 

FBLK 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

i»g/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

|ig/l 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.03120 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

ne/i 

3FB^ 

FBLK 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00740 

fig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.01760 

Mg/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

Mg/1 

T 

3FB^ 

FBLK 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

Mg/1 

T 

3FB-04 

FBLK 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

Mg/1 

T 

3FB-04 

FBLK 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

Mg/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3Ffr04 

FBLK 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0,00250 

Mg/1 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.07500 

Mg/1 

3F&04 

FBLK 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.38500 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

038500 

Mg/1 

T 

3FB^ 

FBLK 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

038500 

Mg/1 

T 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

038500 

Mg/1 

T 

3¥Br04 

FBLK 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

Mg/1 

T 

3F&04 

FBLK 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

Mg/1 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.00810 

Mg/1 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.00390 

Mg/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

Mg/1 

3FB-0S 

FBLK 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

0.00480 

Mg/1 

C 

3FB-08 

FBLK 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

Mg/1 

T 

3FB-08 

FBLK 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00740 

Mg/1 

3FB«08 

FBLK 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

Mg/1 

3FB4)8 

FBLK 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

Mg/1 

3F&08 

FBLK 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

Mg/1 

3FB>08 

FBLK 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00740 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.01760 

Mg/1 

3FB^8 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

Mg/1 

3FB4)8 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

Mg/1 

T 

3FB-08 

FBLK 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

Mg/1 

T 

3FB-08 

FBLK 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

Mg/1 

T 

3FB-08 

FBLK 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3FB^8 

FBLK 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3FB^8 

FBLK 

cso 

UN 

UNDANE 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.07500 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.38500 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

038500 

Mg/1 

T 

3FB-08 

FBLK 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3FB-08 

FBLK 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


sue  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Vahie  Meas  Code  Qual 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000  ^g/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000  >ig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000  figa 

3FB^ 

FBLK 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000  >ig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000  fig/1 

3F&04 

FBLK 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

S.50000 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

DEP 

DIETTIYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000  fig/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000  fxg/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

330000 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

3FB^ 

FBLK 

cso 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

3F&04 

FBLK 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

3FB-04 

FBLK 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000  jigl 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000  Mg^ 

3FB-04 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000  (igl 

3FB04 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000  ng/1 

3FB04 

FBLK 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

3FB^ 

FBLK 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000  ^g/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000  Mg^ 

3F&04 

FBLK 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000  |iga 

3FB-04 

FBLK 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

930000  fig/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000  ftgl 

3FB-04 

FBLK 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000  ftga 

3FB-04 

FBLK 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000  |ig/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-CJ)]  PYRENE 

LT 

21.00000  gga 

3FB04 

FBLK 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000  Mg^ 

3FB-04 

FBLK 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000  )ig/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000  ^g/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000  ng/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000  jig^ 

3FB-04 

FBLK 

cso 

MIREX 

1,1AA2^3A,4.5,5,5A,5B.6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000  figa 

3FB-04 

FBLK 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000  jig/1 

3E&04 

FBLK 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000  fig/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000  |iga 

3FB-04 

FBLK 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000  fig/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000  ^g1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000  ^ig/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

27.00000  ^g/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

9.10000  \Lgl\ 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000  gg/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000  ng/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000  fig/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000  uga 

3FB^ 

FBLK 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000  Hg/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000  fig/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000  ^g/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000  pg/I 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000  ng/l 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

18.00000  ng/i 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

LT 

14.00000  figa 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYLH.l,l-TRICH 

LT 

18.00000  ^g/1 

3FB-04 

FBLK 

cso 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

37.00000  fig/1 

3FB4)4 

FBLK 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000  ug/1 

Flag 

Code 


R 


R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


Data 

Qnal 
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Field  Blanks-  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vahie  Meas 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


3FB^ 

FBLK 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4.DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

pgi 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

iig/i 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

UNK596 

UNKNOWN 

4.00000 

itg/i 

3FB4)S 

FBLK 

CSO 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

pg/i 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

124TCB 

l;2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

pg/i 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1,20000 

iig/i 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

pg/i 

3F&4)8 

FBLK 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

pg/i 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000 

pg/i 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

jiga 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

pg/i 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

pg/i 

3F&08 

FBLK 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Mg'! 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

MS'! 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

pg/1 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Wifi 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

8.80000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

25DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

2CLP 

2-CHIjOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

Mg/l 

3F&08 

FBLK 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

2MP 

2-METHyLPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

2NP 

2.NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

Mg/l 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

15.00000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINnRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

4CANIL 

4CHLOROANILINE 

ND 

1.00000 

Mg/l 

3F&08 

FBLK 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

Mg/l 

3F&08 

FBLK 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/l 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/l 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

530000 

Mg/l 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23,00000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

Mg/l 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Mg/l 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

Mg/l 

3FM8 

FBLK 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Mg/l 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROErHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/l 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Mg/l 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mg/l 

3F&08 

FBLK 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/l 

3FM8 

FBLK 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg1 

R 

S 


R 


R 


R 

R 


R 


R 
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ate  ID 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 

site  Media  Meas  Unit  Flag  DaU 

Type  Type _ Test  Name _ Bod _ Value  Mens  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3FB-08 

FBLK 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

3FB>0g 

FBLK 

CSO 

BBZP 

BUTVXBENZYL  PHTHALATE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

BENSLF 

'  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  IG,H,I]  PERYLENE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

BRMCn.  BROMACIL 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

3FB08 

FBLK 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

3F&08 

FBLK 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

3EB-08 

FBLK 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

3FM8 

FBLK 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

31W)8 

FBLK 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

3FB08 

FBLK 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3F&08 

FBLK 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

3FM8 

FBLK 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

3F&08 

FBLK 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  (1A3-CJ)]  PYRENE 

LT 

3F&08 

FBLK 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

3EM8 

FBLK 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

MIREX 

1.1A4A33A,4,5^^A5B.6-DECACHL0R00CT 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

3F&08 

FBLK 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMEIHYLAMINE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

17.00000 

28.00000 

42.00000 

Mg/1 

2.00000 

Mg/l 

R 

3.10000 

Mg/1 

R 

15.00000 

Mg/1 

10.00000 

Mg/1 

2.90000 

Mg/1 

4.00000 

Mg/l 

7.40000 

Mg/1 

12.00000 

Mg/l 

54.00000 

Mg/l 

8.30000 

Mg/l 

37.00000 

Mg/l 

10.00000 

Mg/l 

15.00000 

Mg/l 

530000 

Mg/l 

12.00000 

Mg/l 

12.00000 

Mg^ 

3.00000 

Mg/l 

R 

5.10000 

Mg/l 

5.50000 

Mg/l 

8.50000 

Mg^ 

5.90000 

Mg/l 

21.00000 

Mg/l 

3.30000 

Mg/l 

26.00000 

Mg/l 

130.00000 

Mg/l 

2.20000 

Mg/l 

33.00000 

Mg/l 

1.50000 

Mg/l 

18.00000 

Mg/l 

5.00000 

Mg/l 

6.00000 

Mg/l 

R 

50.00000 

Mg/l 

20.00000 

Mg/l 

R 

24.00000 

Mg/l 

9.20000 

Mg/l 

8.70000 

Mg/l 

38.00000 

Mg/l 

28.00000 

Mg/l 

21.00000 

Mg/l 

7.80000 

Mg/l 

2.40000 

Mg/l 

20.00000 

Mg/l 

R 

7.20000 

Mg/l 

11.00000 

Mg/l 

24.00000 

Mg/l 

21.00000 

Mg/l 

0.50000 

Mg/l 

3.70000 

Mg/l 

9.70000 

Mg/l 

6.80000 

Mg/l 

10 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


£»te  Media  Me 

SttelD _ Type  Type _ Test  Name  _ Boo 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


Unit  Flag  Data 

Value  Meas  Code  Qnal 


3FB^9 

FBLK 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

3E&09 

FBLK 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

3FB^9 

FBLK 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

3Ffr09 

FBLK 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

3EB-09 

FBLK 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

3FB^9 

FBLK 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

BAPYR 

BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

3EB-09 

FBLK 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

ffiNSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  fOAI]  PERYLENE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

3F&09 

FBLK 

CSO 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

3F&-09 

FBLK 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

3F&09 

FBLK 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

CPMS 

44:hlorophenylmethyl  sulfide 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

CPMSO 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

CPMS02 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

3F&09 

FBLK 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

DEP 

DIETHYL PHTHALATE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

3FR09 

FBLK 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

3FB4)9 

FBLK 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

3FB09 

FBLK 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

96.00000 

5.30000 
23.00000 
13.00000 

5.80000 

5.10000 
2.00000 
5.20000 

5.90000 

6.80000 
5.00000 
0.68000 
7.70000 

9.80000 

14.00000 

10.00000 

17.00000 

28.00000 

42.00000 

2.00000 

3.10000 
15.00000 
10.00000 

2.90000 
4.00000 
7.40000 

12.00000 

54.00000 

8.30000 
37.00000 
10.00000 
15.00000 

5.30000 
12.00000 
12.00000 

3.00000 

5.10000 

5.50000 

8.50000 

5.90000 
21.00000 

330000 

26.00000 

130.00000 

2.20000 

33,00000 

1.50000 
18.00000 

5.00000 

6.00000 

50.00000 

20.00000 

24.00000 


Mga  R 

Mg^ 

Mg^ 

fig^ 

Mg^ 

Mg/1 

Mg/1  R 

Mg/1  R 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1  R 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1  R 
Mg/1 

Mg/1  R 


12 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


She 

Media 

Meas 

Unit 

Flas 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLAXlLiES 


3FB-09 

FBLK 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

|ig/l 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

Hg/1 

3Ffr09 

FBLK 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

(ig/1 

3FB^9 

FBLK 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

M&l 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

(igl 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

fig/1 

3FB*09 

FBLK 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Hg1 

R 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

MIREX 

1,1A^A3^A4,5,5.5A5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

lig/l 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

ligil 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

ne/i 

3FB^9 

FBLK 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000 

(«g/i 

3FB^9 

FBLK 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

»ig/i 

3FB^9 

FBLK 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

3FB^9 

FBLK 

CSO 

OXAT 

1,443XATHIANE 

LT 

27.00000 

ftg/i 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

9.10000 

fig/i 

R 

3FB4J9 

FBLK 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

iig/i 

R 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

iig/i 

R 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9,10000 

R 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

R 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

Mg/1 

R 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

ne/i 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

Hg/1 

3F&09 

FBLK 

CSO 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

18.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-14-DICHL0 

LT 

14.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

18.00000 

Mgl 

3FB09 

FBLK 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

3FB4>9 

FBLK 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4.DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

Mg/1 

R 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

UNK518 

UNKNOWN 

6.00000 

Mg/1 

S 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

UNK596 

UNKNOWN 

6.00000 

Mg/1 

s 

Chemical  Class:  VOLATILES 

3F&04 

FBLK 

CSO 

lUTCE 

1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

112TCE 

1,U-TRICHL0R0ETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3FB4)4 

FBLK 

CSO 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3F&04 

FBLK 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

Mg/1 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

ACET 

ACETONE 

62.00000 

Mg/l 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

Mg/1 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

BRDCL 

bromodichloromethane 

1.00000 

Mg/l 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3FB-04 

FBLK 

CSO 

C13DCP 

CIS.l>DICHLOROPROPYLENE 

ND 

3EB-04 

FBLK 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

3EB^ 

FBLK 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACKLOIUDE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

CH3BR 

BROMOMEIHANE 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

3FB04 

FBLK 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

CHCU 

CHLOROFORM 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

CLCOT5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

3FB4)4 

FBLK 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

3EB^ 

FBLK 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECEFIC 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

K£EK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

3FB4)4 

FBLK 

CSO 

TCLEA 

1,1^^-TETRACHLOROETHANE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

3FB-04 

FBLK 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

lllTCE 

i,i>i*trichloroethane 

LT 

3F&0S 

FBLK 

CSO 

112TCE 

LU-trichloroethane 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

IIDCE 

1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

12IX:LE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

13DCLB 

i>dichlorobenzene 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVlNYL  ETHER 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

C13DCP 

cis-u-dichloropropylene 

ND 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

3F&08 

FBLK 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

3FB^8 

FBLK 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

3FB4)8 

FBLK 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

3FB-08 

FBLK 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

5.00000 

pg'l 

1.00000 

PS'l 

12.00000 

8.00000 

pg/1 

1.00000 

Mg'! 

1.00000 

pel 

1.00000 

flg/1 

1.00000 

Mg/1 

14.00000 

PS'l 

1.20000 

pg/1 

11.00000 

p&l 

6.30000 

pg/1 

1.00000 

pg^ 

5.00000 

pg/l 

1.00000 

pg/1 

2.00000 

pg^ 

1.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

10.00000 

pg/1 

1.40000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

5.00000 

pg/1 

5.00000 

pg/1 

1.50000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

2.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

5.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

l.OOOOG 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

4.80000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

3.50000 

pg/1 

8.00000 

pg/1 

8.40000 

pg/1 

0.91000 

pg/1 

5.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

12.00000 

pg/1 

8.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

1.00000 

pg/1 

14.00000 

pg/1 

1.20000 

pg/1 

11.00000 

pg/1 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vahie  Meas 

Code 

Chemical  Class:  VOLATELiES 


3FB-08 

FBLK 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

5.10000 

pgl 

3FB^8 

FBLK 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mel 

3FB-08 

FBLK 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

3FB4)8 

FBLK 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mgl 

3FB4)8 

FBLK 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECMC 

LT 

2.00000 

Mgl 

3FB-08 

FBLK 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mgl 

3FB-08 

FBLK 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

Mg/1 

R 

3FB-08 

FBLK 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

3FB-08 

FBLK 

cso 

T13DCP 

TRANS-l>DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

3FB-08 

FBLK 

cso 

TCLEA 

1,1^-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000 

Mgl 

3EB-08 

FBLK 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-08 

FBLK 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000 

Mgl 

3FB^9 

FBLK 

cso 

lllTCE 

l,l,MRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mgl 

3FB-09 

FBLK 

cso 

llDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHIjOROETHANE 

LT 

1,00000 

Mg/1 

3F&09 

FBLK 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3FB4)9 

FBLK 

cso 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mgl 

3FB^9 

FBLK 

cso 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

cso 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

Mgl 

3FB^ 

FBLK 

cso 

13DMB 

u-dimethylbenzene 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^9 

FBLK 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

Mgl 

3FB-09 

FBLK 

cso 

ACET 

ACETONE 

37.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^9 

FBLK 

cso 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mgl 

R 

3FB4)9 

FBLK 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

Mg/1 

R 

3FB-09 

FBLK 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

12.00000 

Mgl 

3FB^ 

FBLK 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

8.00000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB4)9 

FBLK 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^ 

FBLK 

cso 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^9 

FBLK 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3FB^9 

FBLK 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

14.00000 

Hg/l 

3FB-09 

FBLK 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000 

Mg/1 

3FB-09 

FBLK 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000 

Mg/1 

3F&^9 

FBLK 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

5.80000 

Mg/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

C1JC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3E&09 

FBLK 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/l 

R 

3FB4)9 

FBLK 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/l 

3FB-09 

FBLK 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIHC 

LT 

2.00000 

Mg/l 

3FB4)9 

FBLK 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/l 

3FB^ 

FBLK 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

Mg/l 

3FB-09 

FBLK 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3FB-09 

FBLK 

cso 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

Mg/l 

3FB-09 

FBLK 

cso 

MNBK 

METHYUN-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

Mg/l 

R 

3FB^9 

FBLK 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Mg/l 

R 
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Chemical  Class;  VOLATILES 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

T13DCP 

TRANS-1,3.DICHIjOROPROPENE 

ND 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

3FB^ 

FBLK 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

3FB-09 

FBLK 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

5.00000  R 

1.50000  fig/1 
1.00000 
1.00000  ^ 
2.00000  ^g/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Ste 

_ ISpe 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

flae 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  CYANIDE 

3ER-31 

RNSW 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

pgi 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

pg^ 

3ER.38 

RNSW 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

pg/i 

3ER.39 

RNSW 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

pg/i 

3ER-40 

RNSW 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

iig/i 

3ER-41 

RNSW 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

iiga 

3ER-42 

RNSW 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

pg^ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

3ER-01 

RNSW 

cso 

135TNB 

UeS-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.21000 

pg/i 

H 

I 

3ER^1 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

1.34000 

pg/i 

K 

3ER-01 

RNSW 

cso 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg/i 

3ER-01 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39700 

pgi 

3ER-01 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg/i 

3ER-01 

RNSW 

cso 

HMX 

CYCLOTETTIAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

pg/i 

3ER^1 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pgi 

3ER^1 

RNSW 

cso 

RPX 

CYCUmUMETHYLENETRINrnLAMIN^ 

LT 

0.41600 

pg/i 

L 

JN 

3ER-01 

RNSW 

cso 

TETRYL  N.METHYL-N2,4.6-TETRANITROANIUN^ 

LT 

0.63100 

pg'i 

3ER^2 

RNSW 

cso 

135TNB 

13*5-TRINITR0BENZENE 

LT 

0.21000 

pg/i 

3ER-02 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

pg'i 

3ER^2 

RNSW 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg/i 

3ER-02 

RNSW 

cso 

24DNT 

^4-DINITROTOLUENE 

LT 

039700 

ne/i 

3ER-02 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg/i 

3ER-02 

RNSW 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETlLANrnLU^ 

LT 

0.53300 

pg/i 

3ER-02 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pg/i 

3ER-02 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCLOTTHMETTmENETTONrnUMI^ 

LT 

0.41600 

pg/i 

3ER^ 

RNSW 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANTTROANILINE 

LT 

0.63100 

p»i 

3£R^3 

RNSW 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

pg/i 

3ER-03 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

pg/i 

3ER4)3 

RNSW 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg/i 

3ER4)3 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39700 

pg'i 

3ER-03 

RNSW 

cso 

26DNT 

2.6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg/i 

3ER-03 

RNSW 

cso 

HMX 

CYCIXyrETRAMETHYI£NETETRAhnraAMI 

LT 

0.53300 

pg'i 

3ER4)3 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.70000 

pg'i 

K 

3ER-03 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

0.41600 

pg/i 

3ER^3 

RNSW 

cso 

TETRYL  N-METHYUN2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

pg/i 

3ER-04 

RNSW 

cso 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

0.28900 

pg^ 

UQ 

3ER-04 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

1.39000 

pg'i 

K 

3ER-04 

RNSW 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg'i 

3ER4)4 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

039700 

pg'i 

3ER-04 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg'i 

3ER<04 

RNSW 

cso 

HMX 

cycUJTETRAMETHYIJENETETRANrrRAMI 

LT 

0.53300 

pg/i 

3ER-04 

.RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pg'i 

3ER^ 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCIDTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

pg'i 

3ER<a4 

RNSW 

cso 

TETRYL  N.METHYL^N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

pg'i 

3ER-05 

RNSW 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

pg'i 

3ER-05 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

LT 

0.45800 

pg'i 

3ER-05 

RNSW 

cso 

24€TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.57600 

pg'i 

C 

3ER-05 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

0.39700 

pg'i 

3ER-05 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg'i 
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Site  ID 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

"site  Media  ""  Meas 

Type  Type _ Test  Name _ _ _ Bool 


Unit  Flac 
Value  Meas  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


3ER-05 

RNSW  CSO 

HMX  CYCIXiTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

3ER-05 

RNSW  CSO 

MB  NITROBENZENE 

LT 

3ER-05 

RNSW  CSO 

RDX  CYCUJTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

3ER^5 

RNSW  CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANIUNE 

LT 

3ER-06 

RNSW  CSO 

135TNB  13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

3ER-06 

RNSW  CSO 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

LT 

3ER-06 

RNSW  CSO 

246TNT  2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

3ER-06 

RNSW  CSO 

24DNT  2.4.DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-06 

RNSW  CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

3ER^ 

RNSW  CSO 

HMX  CYCLC)TETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

3ER-^ 

RNSW  CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3ER-06 

RNSW  CSO 

RDX  CYCLOTRIMETmfU:NETRINrniAMINE 

LT 

3ER-06 

RNSW  CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

3ER-07 

RNSW  CSO 

135TNB  13.5-TRINrrROBENZENE 

3ER-07 

RNSW  CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

3ER-07 

RNSW  CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

3ER-07 

RNSW  CSO 

24DNT  2.4.DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-07 

RNSW  CSO 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

3ER^7 

RNSW  CSO 

lODC  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

3ER^7 

RNSW  CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3ER^7 

RNSW  CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRlNrniAMINE 

LT 

3ER-07 

RNSW  CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

3ER-08 

RNSW  CSO 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

3ER-08 

RNSW  CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

3ER-D8 

RNSW  CSO 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

3ER-08 

RNSW  CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER^8 

RNSW  CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-08 

RNSW  CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

3ER-08 

RNSW  CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3ER-08 

RNSW  CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

3£R^8 

RNSW  CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANlTROANIUNE 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

135TNB  13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

3ER4)9 

RNSW  CSO 

246TNT  2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.fr-TETRANITROANIUNE 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

135TNB  13.5-TRlNnROBENZENE 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

246TNT  2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

26DNT  2.6-DINlTROTOLUENE 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINriRAMINE 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANnROANILINE 

LT 

3ER.11 

RNSW  CSO 

135TNB  13.5-TRINnROBENZENE 

LT 

3ER.11 

RNSW  CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.53300  figl 

0.68200  pg/1 

0.41600  pg/1 
0.63100  pgl 

6.02000  pga  K7 

0.45800  pg/1 
0.42600  pga 
0.39700  pg/l 
0.60000  |xg/l 
0.53300  pg/1 

0.68200  pg/I  7 

0.41600 
0.63100  ng/l 

0.46700  pga  UQ7 

0.45800  pg/1 
0.42600  pg/1 
0.39700  pg/1 

0.60000  pg/1 

0.53300  pg/1 
0.68200  pg/1  7 

0.41600  ng/l 
0.63100  pgl 

0.21000  pg/1  7 

0.88800  pga  K 

0.42600  pg/1 
0.39700  pg/1 
0-60000  pga 
0.53300  pg/1 
0.68200  pg/1  7 

0.41600  \igfl 
0.63100  pg/1 

0.31800  pgl  K 

0.45800  pg/1 
0.42600  ng/i 
0.39700  pg/1 

0.60000  pg/1 

0.53300  ngfi 

0.68200  pg/1 

0.41600  pg/1 
0.63100  pga 

0.21000  pg/1 

0.45800  \Lg/l 
0.42600  pg/1 
0.39700  pg/1 

0.60000  pg/1 

0.53300  pg/1 

0.68200  pgl 
0.41600 
0.63100  pg/1 

0.21000  pg/1 

0.45800  pga 


I 


I 


I 


I 


I 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Site  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


3ER-11 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Hg/l 

3ER-11 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39700 

|ig^ 

3ER-n 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

3ER-11 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

3ER-11 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.6S200 

Hg1 

3ER-11 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYIENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

3ER-11 

RNSW 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

(ig/l 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.21000 

Hg/l 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/1 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/1 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

.  0.39700 

Mg/1 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/1 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/1 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/1 

3ER-12 

RNSW 

CSO 

TETRYL 

N-METHYLN2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

3ER.13 

RNSW 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.21000 

Mg/1 

3ER-13 

RNSW 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/1 

3ER-13 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/I 

3ER-13 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINriROTOLUENE 

LT 

0.39700 

Mg/1 

3ER-13 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/1 

3ER-13 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/1 

3ER-13 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

3ER-13 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/1 

3ER-13 

RNSW 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRiWITROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

3ER-14 

RNSW 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

Mg/1 

3ER-14 

RNSW 

CSO 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/1 

3ER-14 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/1 

3ER-14 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39700 

Mg/I 

3ER-14 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/I 

3ER-14 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/1 

3ER-14 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

3ER44 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/1 

3ER-14 

RNSW 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL«N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

3ER45 

RNSW 

CSO 

135TNB 

13>TRINITR0BENZENE 

LT 

0.21000 

Mg/1 

3ER-15 

RNSW 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/1 

3ER45 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/1 

3ER-15 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.39700 

Mg/1 

3ER-15 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/1 

3ER.15 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/1 

3ER.15 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

3ER.15 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/1 

3ER-15 

RNSW 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

3ER-16 

RNSW 

CSO 

135TNB 

13>TRINnR0BENZENE 

LT 

0.21000 

Mg/1 

3ER.16 

RNSW 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/1 

3ER-16 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/1 

3ER-16 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

039700 

Mg/1 

3ER-16 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/1 

3ER-16 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/1 

3ER-16 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

3ER.16 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

JER-16  RNSW  CSO  TETRYL  N-METHyL-N2,4,6-TETRANITROANIUNE 

JER-18  RNSW  CSO  135TNB  l^.S-TRINTTROBENZENE 

3ER-18  RNSW  CSO  13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

)ER-18  RNSW  CSO  246TNT  2,4,6-TRlNrrROTOLtIENE 

}ER-18  RNSW  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOtUENE 

)ER-18  RNSW  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

iER-18  RNSW  CSO  HMX  CYCIX)TETRAMETHYl^NETETRANrrRAMI 

iER-18  RNSW  CSO  NB  NITROBENZENE 

iER-18  RNSW  CSO  RDX  CYCIXJTRIMETHYIENETRlNrrRAMINE 

iER-18  RNSW  CSO  TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

iER-21  RNSW  CSO  135TNB  1A5-TRINITROBENZENE 

tER-21  RNSW  CSO  13DNB  U-DINTTROBENZENE 

(ER-21  RNSW  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

iER-21  RNSW  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

►ER-21  RNSW  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

tER-21  RNSW  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

IER-21  RNSW  CSO  NB  NITROBENZENE 

IER-21  RNSW  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYIENETIUNITRAMINE 

IER-21  RNSW  CSO  itTRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

iER-22  RNSW  CSO  135TNB  1A5-TRINITROBENZENE 

iER-22  RNSW  CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ER-22  RNSW  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ER-22  RNSW  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ER-22  RNSW  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ER-22  RNSW  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ER-22  RNSW  CSO  NB  NITROBENZENE 

ER-22  RNSW  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ER-22  RNSW  CSO  TETRYL  N-METHYI^N2,4,6-TETRANrrROANlLINE 

ER-23  RNSW  CSO  135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

ER-23  RNSW  CSO  13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

ER-23  RNSW  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ER-23  RNSW  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ER-23  RNSW  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ER-23  RNSW  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

ER-23  RNSW  CSO  NB  NITROBENZENE 

ER-23  RNSW  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ER-23  RNSW  CSO  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ER-24  RNSW  CSO  135TNB  lAS-TRINITROBENZENE 

ER-24  RNSW  CSO  13DNB  l^-DINITROBENZENE 

ER-24  RNSW  CSO  246TNT  2,4,6-TRINnROTOLUENE 

ER-24  RNSW  CSO  24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

ER-24  RNSW  CSO  26DNT  2,6.DINnROTOLUENE 

ER-24  RNSW  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ER-24  RNSW  CSO  NB  NITROBENZENE 

ER.24  RNSW  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ER-24  RNSW  CSO  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ER-25  RNSW  CSO  135TNB  lAS-TRINTTROBENZENE 

ER-25  RNSW  CSO  13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

ER-25  RNSW  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ER-25  RNSW  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ER-25  RNSW  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 


Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Bool 

Value 

Meas 

Code 

Qual 

LT 

0.63100 

pg/i 

LT 

0.21000 

ng/l 

LT 

0.45800 

pg/l 

LT 

0.42600 

Mg/l 

LT 

0.39700 

fig/l 

LT 

0.60000 

pg/l 

LT 

0.53300 

LT 

0.68200 

fig/l 

LT 

0.41600 

H 

LT 

0.63100 

LT 

1.50000 

pg/1 

K7 

I 

LT 

0,45800 

fig/l 

LT 

0.42600 

LT 

0.39700 

Hg/1 

LT 

0.60000 

Mg^ 

LT 

0.53300 

Hg/1 

LT 

0.68200 

Hg/1 

7 

I 

LT 

0.41600 

Hg/1 

LT 

0.63100 

Hg/1 

5.54000 

Hg/1 

U7 

I 

LT 

0.45800 

Hg/1 

LT 

0.42600 

Hg/1 

LT 

0.39700 

Hg/1 

LT 

0.60000 

Hg/1 

LT 

0.53300 

Hg/1 

LT 

0.68200 

Hg/1 

7 

I 

LT 

0.41600 

Hg/1 

LT 

0.63100 

Hg/1 

LT 

0.21000 

Hg/1 

LT 

0.45800 

Hg/1 

LT 

0.42600 

Hg/1 

LT 

0.39700 

Hg/l 

7 

J 

LT 

0.60000 

Hg/1 

LT 

0.53300 

Hg/1 

LT 

0.68200 

Hg/1 

LT 

0.41600 

Hg/1 

LT 

0.63100 

Hg/1 

LT 

0.21000 

Hg/1 

0.57400 

Hg/1 

U 

LT 

0.42600 

Hg/1 

LT 

0.39700 

Hg/1 

LT 

0.60000 

Hg/1 

LT 

0.53300 

Hg/l 

LT 

0.68200 

Hg/1 

LT 

0.41600 

Hg/1 

LT 

0.63100 

Hg/1 

LT 

0.21000 

Hg/l 

H 

0.66900 

Hg/1 

UQH 

LT 

0.42600 

Hg/1 

H 

LT 

0.39700 

Hg/1 

H 

LT 

0.60000 

Hg/1 

H 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

SHcID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Yahie 

Meas 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

3ER.25 

RNSW 

cso 

HMX 

CYCIX)TETOAMETHYLENETETRA^^TRAMI 

LT 

0.53300 

pg/i 

H 

3ER-25 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

H 

3ER-25 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

pg/i 

H 

3ER.25 

RNSW 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

0.63100 

iigfi 

H 

3ER-26 

RNSW 

cso 

135TNB 

u, 5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

H 

3ER-26 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.56000 

Mg'! 

KH 

3ER-26 

RNSW 

cso 

24CTNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg/1 

H 

3ER-26 

RNSW 

cso 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39700 

pg/l 

H 

3ER.26 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

ftg/l 

H 

3ER-26 

RNSW 

cso 

HMX 

CYCIXiTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

figfl 

H 

3ER.26 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

nefi 

H 

3ER-26 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

pg/i 

H 

3ER>26 

RNSW 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANIUNE 

LT 

0.63100 

pg/i 

H 

3ER-27 

RNSW 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

itg/i 

H 

3ER-27 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

0.57400 

pg/i 

CH 

3ER.27 

RNSW 

cso 

24CTNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg/i 

H 

3ER-27 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

039700 

pel 

H 

3ER-27 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg/l 

H 

3ER-27 

RNSW 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAXD 

LT 

0.53300 

pg/i 

H 

3ER.27 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pg/i 

H 

3ER.27 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

p&i 

H 

3ER-27 

RNSW 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

0.63100 

iig/i 

H 

3ER-28 

RNSW 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

031000 

H 

3ER.28 

RNSW 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

0.64000 

pg/i 

UQH 

3ER-28 

RNSW 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg'i 

H 

3ER.28 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4.DINITR0T0LUENE 

LT 

0,39700 

iign 

H 

3ER-28 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg/i 

H 

3ER-28 

RNSW 

cso 

HMX 

CYOXJTETRAMETHYLENETETRANrrRAMI 

LT 

0.53300 

pg'i 

H 

3ER-28 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pgd 

H 

3ER*28 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRAMINE 

LT 

0.41600 

P»i 

H 

3ER.28 

RNSW 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

pg/i 

H 

3ER-29 

RNSW 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.83500 

pg/i 

K 

3ER-29 

RNSW 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg'i 

3ER.29 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

039700 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

26DNT 

2.6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

HMX 

CYCLOTETRMiETHYLENETETRANrrRAMI 

LT 

0.53300 

iig/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pg^ 

3ER-29 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

pg/i 

H 

3ER.29 

RNSW 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROANILINE 

LT 

0.63100 

pg'i 

3ER-31 

RNSW 

cso 

135TNB 

133-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.21000 

ne/i 

3ER-31 

RNSW 

cso 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

1.04000 

pg/i 

K 

3ER-31 

RNSW 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pgd 

3ER-31 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

039700 

pgd 

3ER-31 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pgd 

3ER-31 

RNSW 

cso 

HMX 

CYCIXITETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

pgd 

3ER-31 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pgd 

3ER.31 

RNSW 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

pgd 

H 

3ER-31 

RNSW 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

pgd 

3ER-38 

RNSW 

cso 

135TNB 

U^TRINTTROBENZENE 

0.45500 

pgd 

U 

3ER.38 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.72000 

pgd 

K 

21 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


ate  Media 
SHe  ID  Type  Type 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Test  Name 


3ER-38  RNSW  CSO 

3ER-38  RNSW  CSO 

3ER-38  RNSW  CSO 

3ER-38  RNSW  CSO 

3ER-38  RNSW  CSO 

3ER-38  RNSW  CSO 

3ER-38  RNSW  CSO 

Chemical  Class:  METALS 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER-01  RNSW  CSO 

3ER^1  RNSW  CSO 

3ER4)1  RNSW  CSO 

3ERr01  RNSW  CSO 


246TNT  2.4,«-TRINrrROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

26DNT  2.6-DINnROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANnRAMI 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYUNETRINTrRAMlNE 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 


SILVER 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

BERYLLIUM 

CALCIUM 

CADMIUM 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

MERCURY 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 


3ER-01 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER^1 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER-01 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-01 

RNSW  CSO 

S£ 

SELENIUM 

3ER-01 

RNSW  CSO 

TL 

THALLtUM 

3ER-01 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-01 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER-02 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-02 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

3ER-02 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER-02 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER-02 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER^2 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-02 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-02 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER-02 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER-02 

RNSW  CSO 

cu 

COPPER 

3ER-02 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER-02 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER-02 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER-02 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-02 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-02 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER-02 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER-02 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER-02 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-02 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

LT 

0.42600  ng/1 

LT 

0.39700 

LT 

0.60000  |ig/l 

LT 

0.53300  fig/1 

LT 

0.68200  >ig/l 

LT 

0.41600  (ig/l 

LT 

0.63100  ^g/l 

LT 

10.00000  fig/l 

LT 

112.00000  gg/l 

LT 

117.00000  fig/1 

LT 

2.82000  figa 

LT 

1.12000  ttg/1 

ISl.OOOOO  |ig/l 

LT 

6.78000  ^g/l 

LT 

25.00000  jig/1 

LT 

16.80000  yigfi 

LT 

18.80000  (ig/1 

LT 

77.50000  ng/1 

LT 

0.10000  )ig/I 

LT 

1240.00000  tign 

LT 

135.00000  )ig/l 

LT 

9.67000  ng/1 

LT 

279.00000  |»g/I 

LT 

32.10000  (ig/l 

LT 

43.40000  )ig/l 

LT 

60.00000 

LT 

97.10000  ng/l 

LT 

125.00000  (tg/1 

LT 

27.60000  |ig/l 

LT 

18.00000 

LT 

10.00000  Hg/1 

LT 

112.00000  ftg/I 

LT 

117.00000  (ig/l 

LT 

2.82000  )tg/I 

LT 

1.12000  |ig/l 

131.00000  ng/l 

LT 

6.78000  fig/l 

LT 

25.00000  |ig/l 

LT 

16.80000  )ig/l 

LT 

18.80000  ngn 

LT 

77.50000  iig/l 

LT 

0.10000  lig/l 

LT 

1240.00000  fig/l 

LT 

135.00000  ftga 

LT 

9.67000  ne/l 

LT 

279.00000  figa 

LT 

32.10000  ugll 

LT 

43.40000  fig/1 

LT 

60.00000  ftg/I 

LT 

97.10000  ^g/l 
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Rime  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media  Meas  Untt  Flag  Data 

Site  ID  Type  Teat  Name _ Bool _ Vahic  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-02 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

i»g/i 

3ER-02 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

iig/i 

3ER-02 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

ggii 

3ER-03 

RNSW 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

iig/i 

3ER-03 

RNSW 

cso 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

3ER-03 

RNSW 

cso 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

fig/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

3ER-03 

RNSW 

cso 

CA 

CALCIUM 

161.00000 

3ER^3 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mg/l 

3ER^3 

RNSW 

cso 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

Mg^ 

3ER-03 

RNSW 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Mg/l 

3ER-03 

RNSW 

cso 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/l 

3ER-^ 

RNSW 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

CA 

CALCIUM 

158.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Mg/l 

3ER-04 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Mg/l 

3ER^ 

RNSW 

cso 

ZN 

ZINC 

35.40000 

Mg/l 

3ER-05 

RNSW 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3ER-05 

RNSW 

cso 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/l 

3ER-05 

RNSW 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg/l 
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Rime  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  dnfg 


SHe  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


3ER^5 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER^5 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER^5 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER-05 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

3ER^5 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER-05 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER.^5 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER^5 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER-05 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER^5 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER4)5 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-05 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER4)6 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-06 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER4)6 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3£R^ 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

3ER-06 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER-06 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER-06 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-06 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER^ 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER-06 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER-«6 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-06 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-06 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER^ 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER^ 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER-07 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-07 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

3ER-07 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER-07 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER-07 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER^ 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-07 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-07 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER^7 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

3.31000 

i‘g'1 

LT 

1.12000 

fig/i 

284.00000 

pg/i 

LT 

6.78000 

LT 

25.00000 

ii$/i 

LT 

16.80000 

iig/i 

LT 

18.80000 

pg/i 

LT 

77.50000 

ne/i 

LT 

0.10000 

Hg/l 

LT 

1240.00000 

LT 

135.00000 

Kfi 

LT 

9.67000 

Mg/1 

LT 

279.00000 

Mg/l 

LT 

32.10000 

Mg/1 

LT 

43.40000 

Mg/1 

LT 

60.00000 

Mg/1 

LT 

97.10000 

Mg/1 

LT 

125.00000 

Mg/1 

LT 

27.60000 

Mg/1 

22.00000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

112.00000 

Mg/1 

LT 

117.00000 

Mg/1 

LT 

2.82000 

Mg/1 

LT 

1.12000 

Mg/1 

181.00000 

Mg/1 

LT 

6.78000 

Mg/1 

LT 

25.00000 

Mg/1 

LT 

16.80000 

Mg/1 

LT 

18.80000 

Mg/1 

LT 

77.50000 

Mg/1 

LT 

0.10000 

Mg/1 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

LT 

135.00000 

Mg/1 

LT 

9.67000 

Mg/I 

LT 

279.00000 

Mg/1 

LT 

32.10000 

Mg/1 

LT 

43.40000 

Mg/I 

LT 

60.00000 

Mg/1 

LT 

97.10000 

Mgil 

LT 

125.00000 

Mg/1 

LT 

27.60000 

Mg/1 

20.30000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

112.00000 

Mg/I 

LT 

117.00000 

Mg/1 

LT 

2.82000 

Mg/1 

LT 

1.12000 

Mg/1 

285.00000 

Mg/I 

LT 

6.78000 

Mg/1 

LT 

25.00000 

Mg/I 

LT 

16.80000 

Mg/1 

FUg 

Code 


Data 

Qnal 


24 


Rime  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media  Meas  Unit  flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name  _ Bool  Valne  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-07 

RNSW 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

18.80000 

pg/i 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

l>s/i 

3ER^7 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

tlg/l 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

ve^ 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

3ER^7 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

pg/1 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

VgH 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

NT 

NICKEL 

LT 

32.10000 

pg/l 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

vg/l 

3ER^7 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

pg/l 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mg/l 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

pg/1 

3ER-07 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

MS^ 

3ER4)7 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

|ig/l 

3ER-0S 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

241.00000 

Mg/1 

3ER^8 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mg/1 

3ER^8 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Mg/1 

3ER4)8 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mg/1 

3ER^8 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Mg/1 

3ER-08 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

25.60000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mg/I 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/1 

3ER^9 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

115.00000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/1 

3ER4)9 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Mg/1 

3ER-09 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-09 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

3ER-09 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

3ER^ 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

LT 

3ER>10 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-10 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

3ER-10 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

3ER.10 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-11 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-11 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

3ER.11 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

3ER.11 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

LT 

3ER.11 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

3ER.11 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

3ER.U 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

LT 

3ER.11 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

3ER.11 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

3ER-11 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

279.00000 

32.10000 

lig/l 

43,40000 

i»g/l 

60.00000 

Mg/1 

97.10000 

Mg/1 

125.00000 

Mg/1 

27.60000 

Mg/1 

18.00000 

Mg/1 

10.00000 

Mg/1 

112.00000 

Mg/1 

.117.00000 

Mg^ 

2.82000 

Mg/1 

1.12000 

Mg/1 

168.00000 

Mg/1 

6.78000 

Mg/1 

25.00000 

Mg/1 

16.80000 

Mg/1 

18.80000 

Mg/1 

77.50000 

Mg/1 

0.10000 

Mg/1 

1240.00000 

Mg/1 

135.00000 

Mg/1 

9.67000 

Mg/1 

279.00000 

Mg/1 

32.10000 

Mg/1 

43.40000 

Mg/1 

60.00000 

Mg/1 

97.10000 

Mg/1 

125.00000 

Mg/1 

27.60000 

Mg/1 

18.00000 

Mg/1 

10.00000 

Mg/1 

112.00000 

Mg/1 

117.00000 

Mg'! 

2.82000 

Mg/1 

1.17000 

Mg/1 

188.00000 

Mg/1 

6.78000 

Mg/1 

25.00000 

Mg^l 

16.80000 

Mg/1 

18.80000 

Mg/1 

77.50000 

Mg/1 

0.10000 

Mg/1 

1240.00000 

Mg/1 

135.00000 

Mg/1 

9.67000 

Mg/1 

279.00000 

Mg/1 

32.10000 

Mg/1 

43.40000 

Mg/1 

60.00000 

Mg/1 

97.10000 

Mg/1 

125.00000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


28 


29 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  METALS 

3ER-19 

RNSW 

cso 

NI 

NICKEL 

3ER-19 

RNSW 

cso 

PB 

LEAD 

3ER-19 

RNSW 

cso 

SB 

ANTIMONY 

3ER.19 

RNSW 

cso 

SE 

SELENIUM 

3ER-19 

RNSW 

cso 

TL 

THALUUM 

3ER-19 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

3ER-19 

RNSW 

cso 

ZN 

ZINC 

3ER-20 

RNSW 

cso 

AG 

SILVER 

3ER-20 

RNSW 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

AS 

ARSENIC 

3ER-20 

RNSW 

cso 

BA 

BARIUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

CA 

CALCIUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

CD 

CADMIUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

CO 

COBALT 

3ER-20 

RNSW 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3ER.20 

RNSW 

cso 

CU 

COPPER 

3ER.20 

RNSW 

cso 

FE 

IRON 

3ER«*20 

RNSW 

cso 

HG 

MERCURY 

3ER-20 

RNSW 

cso 

K 

POTASSIUM 

3ER.20 

RNSW 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

MN 

MANGANESE 

3ER-20 

RNSW 

cso 

NA 

SODIUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

NI 

NICKEL 

3ER.20 

RNSW 

cso 

PB 

LEAD 

3ER-20 

RNSW 

cso 

SB 

ANTIMONY 

3ER.20 

RNSW 

cso 

S£ 

SELENIUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

TL 

THALLIUM 

3ER.20 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

3ER-20 

RNSW 

cso 

ZN 

ZINC 

3ER-21 

RNSW 

cso 

AG 

SILVER 

3ER-21 

RNSW 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3ER.21 

RNSW 

cso 

AS 

ARSENIC 

3ER-21 

RNSW 

cso 

BA 

BARIUM 

3ER.21 

RNSW 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

3ER.21 

RNSW 

cso 

CA 

CALCIUM 

3ER.21 

RNSW 

cso 

CD 

CADMIUM 

3ER-21 

RNSW 

cso 

CO 

COBALT 

3ER-21 

RNSW 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3ER-21 

RNSW 

cso 

CU 

COPPER 

3ER-21 

RNSW 

cso 

FE 

IRON 

3ER-21 

RNSW 

cso 

HG 

MERCURY 

3ER-21 

RNSW 

cso 

K 

POTASSIUM 

3ER-21 

RNSW 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-21 

RNSW 

cso 

MN 

MANGANESE 

3ER-21 

RNSW 

cso 

NA 

SODIUM 

3ER-21 

RNSW 

cso 

NI 

NICKEL 

3ER-21 

RNSW 

cso 

PB 

LEAD 

3ER-21 

RNSW 

cso 

SB 

ANTIMONY 

3ER-21 

RNSW 

cso 

SE 

SELENIUM 

3ER-21 

RNSW 

cso 

TL 

THALLIUM 

3ER-21 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

LT 

32.10000 

pg/i 

LT 

43.40000 

pg/i 

LT 

60.00000 

iigfi 

LT 

97.10000 

i‘S'1 

LT 

125.00000 

pg/l 

LT 

27.60000 

pg/1 

19.40000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/i 

LT 

112.00000 

pgd 

LT 

117.00000 

pgl 

LT 

2.82000 

pg/l 

LT 

1.12000 

pg/1 

LT 

105.00000 

pgfl 

LT 

6.78000 

pg/l 

LT 

25.00000 

ne/i 

LT 

16.80000 

pg/i 

LT 

18.80000 

pel 

LT 

77.50000 

pga 

LT 

0,10000 

pel 

LT 

1240.00000 

pel 

LT 

135.00000 

pg/1 

LT 

9.67000 

pel 

LT 

279.00000 

pel 

LT 

32.10000 

pel 

LT 

43.40000 

pel 

LT 

60.00000 

pel 

LT 

97.10000 

pel 

LT 

125.00000 

pel 

LT 

27.60000 

pel 

LT 

18.00000 

pel 

LT 

10.00000 

pel 

LT 

112.00000 

pel 

LT 

117.00000 

pel 

LT 

2.82000 

pel 

LT 

1.12000 

pel 

191.00000 

pel 

LT 

6.78000 

pg/i 

LT 

25.00000 

pel 

LT 

16.80000 

pel 

LT 

18.80000 

pel 

LT 

77.50000 

pel 

LT 

0.10000 

pel 

LT 

1240.00000 

pel 

LT 

135.00000 

pel 

LT 

9.67000 

pel 

LT 

279.00000 

pel 

LT 

32.10000 

pel 

LT 

43.40000 

pel 

LT 

60.00000 

pel 

LT 

97.10000 

pel 

LT 

125.00000 

pel 

LT 

27.60000 

pel 

Data 


Qual 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Media  Meas  Unit  Flng  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-21 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

19.90000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Hgl 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

t‘g'1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg'! 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

285.00000 

nei 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

(igl 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Hg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

18.80000 

|ig/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

(Ig/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

llg/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

MS^l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

Ml 

NICKEL 

LT 

32.10000 

|ig/! 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Hg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

fig/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

|ig^ 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

|ig/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

(ig/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

lig/l 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

fig/l 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

|ig/l 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

139.00000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Mg/1 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mg/I 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

Mg/1 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mg/1 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Mg/1 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


SHe  Media 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  METALS 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER«24 

RNSW 

cso 

CD 

CADMIUM 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

3ER.24 

RNSW 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3ER-24 

RNSW 

cso 

CU 

COPPER 

3ER.24 

RNSW 

cso 

FE 

IRON 

3ER.24 

RNSW 

cso 

HG 

MERCURY 

3ER.24 

RNSW 

cso 

K 

POTASSIUM 

3ER-24 

RNSW 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-24 

RNSW 

cso 

MN 

MANGANESE 

3ER-24 

RNSW 

cso 

NA 

SODIUM 

3ER.24 

RNSW 

cso 

NI 

NICKEL 

3ER.24 

RNSW 

cso 

PB 

LEAD 

3ER-24 

RNSW 

cso 

SB 

ANTIMONY 

3ER-24 

RNSW 

cso 

SE 

SELENIUM 

3ER-24 

RNSW 

cso 

TL 

THALLIUM 

3ER-24 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

3ER-24 

RNSW 

cso 

ZN 

ZINC 

3ER.25 

RNSW 

cso 

AG 

SILVER 

3ER-25 

RNSW 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

AS 

ARSENIC 

3ER.25 

RNSW 

cso 

BA 

BARIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CA 

CALCIUM 

3ER.25 

RNSW 

cso 

CD 

CADMIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CO 

COBALT 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CU 

COPPER 

3ER-25 

RNSW 

cso 

FE 

IRON 

3ER-25 

RNSW 

cso 

HG 

MERCURY 

3ER.25 

RNSW 

cso 

K 

POTASSIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

MN 

MANGANESE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

NA 

SODIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

NI 

NICKEL 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PB 

LEAD 

3ER-25 

RNSW 

cso 

SB 

ANTIMONY 

3ER-25 

RNSW 

cso 

SE 

SELENIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

TL 

THALLIUM 

3ER-25 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

3ER.25 

RNSW 

cso 

ZN 

ZINC 

3ER.26 

RNSW 

cso 

AG 

SILVER 

3ER-26 

RNSW 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3ER.26 

RNSW 

cso 

AS 

ARSENIC 

3ER.26 

RNSW 

cso 

BA 

BARIUM 

3ER-26 

RNSW 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-26 

RNSW 

cso 

CA 

CALCIUM 

3ER-26 

RNSW 

cso 

CD 

CADMIUM 

3ER.26 

RNSW 

cso 

CO 

COBALT 

3ER.26 

RNSW 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3ER-26 

RNSW 

cso 

CU 

COPPER 

3ER.26 

RNSW 

cso 

FE 

IRON 

Meas  Unit 

Bool  Valne  Meas 


LT 

144.00000  ng/1 
6.7SOOO 

LT 

25.00000  fig/l 

LT 

16.80000  figa 

LT 

18.80000 

LT 

77.50000  ^ 

LT 

0.10000  jig/1 

LT 

1240.00000  figa 

LT 

135.00000 

LT 

9.67000  ng/1 

LT 

279.00000  figl 

LT 

32.10000  |ig/l 

LT 

43.40000 

LT 

60.00000  fig/l 

LT 

97.10000  figl 

LT 

125.00000  fig/1 

LT 

27.60000  fig/I 

LT 

18.00000  ftg/1 

LT 

10.00000  fig/1 

LT 

112.00000  figa 

LT 

117.00000  fig/I 

LT 

2.82000  fig/1 

LT 

1.12000  ftgl 

LT 

146.00000  fig/1 
6.78000  jig/I 

LT 

25.00000  fig/I 

LT 

16.80000  fig/I 

LT 

18.80000  fig/1 

LT 

77.50000  fig/1 

LT 

0.10000  figa 

LT 

1240.00000  figa 

LT 

135.00000  figa 

LT 

9.67000  figa 

LT 

279.00000  figa 

LT 

32.10000  figa 

LT 

43.40000  figa 

LT 

60.00000  figa 

LT 

97.10000  figa 

LT 

125.00000  figa 

LT 

27.60000  ^ga 

LT 

18.00000  figa 

LT 

10.00000  figl 

LT 

112.00000  figa 

LT 

117.00000  figa 

LT 

2.82000  figa 

LT 

1.12000  figa 

LT 

124.00000  figa 
6.78000  figa 

LT 

25.00000  figa 

LT 

16.80000  figa 

LT 

18.80000  figa 

LT 

77.50000  figa 

Fla* 

Code 


Data 

Qual 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-26 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mel 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mg/l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Mel 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mel 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

M6l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Mgl 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

Mg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mgl 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Mg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Mg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

110.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESR3M 

LT 

135.00000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279,00000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Mgl 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60,00000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Mgl 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mgl 

3ER>28 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mgl 

3ER.28 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

LT 

105.00000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mgl 

3ER>28 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mgl 

3ER.28 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Mgl 

3ER-28 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mgl 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  METALS 


Test  Name 


3ER-28 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER-28 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-28 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-28 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-28 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-28 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER-29 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-29 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER-29 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER.29 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER.29 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER.29 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

3ER-29 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER.29 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER-29 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-29 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER-29 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER.29 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-29 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-29 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER-30 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-30 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER-30 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER.30 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

3ER.30 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER-30 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER-30 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER.30 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER*30 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

m 

NICKEL 

3ER.30 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER-30 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-30 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-30 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

Meas 

Bool 

Vahoe 

Unit 

Meas 

LT 

43.40000 

pg/i 

LT 

60.00000 

Hg/l 

LT 

97.10000 

LT 

125.00000 

LT 

27.60000 

pga 

LT 

18.00000 

LT 

10.00000 

Mg^l 

LT 

112.00000 

fig/l 

LT 

117.00000 

LT 

2.82000 

|ig/l 

LT 

1.12000 

Hg/1 

112.00000 

pg/1 

LT 

6.78000 

Mg/1 

LT 

25.00000 

Mg/1 

LT 

16.80000 

Mg/1 

LT 

18.80000 

Mg/1 

LT 

77.50000 

Mg/1 

LT 

0.10000 

Mg/1 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

LT 

135.00000 

Mg/1 

LT 

9.67000 

Mg/1 

LT 

279.00000 

Mg/1 

LT 

32.10000 

Mg/1 

LT 

43.40000 

Mg/1 

LT 

60.00000 

Mg/1 

LT 

97.10000 

Mg/1 

LT 

125.00000 

Mg/1 

LT 

27.60000 

Mg/1 

LT 

18.00000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

112.00000 

Mg/1 

LT 

117.00000 

Mg/1 

LT 

2.82000 

Mg/1 

LT 

1.12000 

Mg/1 

181.00000 

Mg/1 

LT 

6.78000 

Mg/1 

LT 

25.00000 

Mg/1 

LT 

16.80000 

Mg/1 

LT 

18.80000 

Mg/1 

LT 

77.50000 

Mg/1 

LT 

0.10000 

Mg/1 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

LT 

135.00000 

Mg/1 

LT 

9.67000 

Mg/1 

LT 

279.00000 

Mg/1 

LT 

32.10000 

Mg/1 

LT 

43.40000 

Mg/1 

LT 

60.00000 

Mg/1 

LT 

97.10000 

Mg/1 

125.00000  figa 
27.60000  ngfl 
18.00000 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Site  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-31 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

iig/i 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Hg/l 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

|ig/l 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

fig/l 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

figa 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

121.00000 

l»8^ 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

pe/i 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

3ER.31 

RNSW 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

18.80000 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

|ig/l 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

|ig^ 

3ER.31 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Ugl 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Hg/1 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

3ER.31 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

Mg/l 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mg^l 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Hg^ 

3ER-31 

RNSW 

CSO 

2N 

ZINC 

LT 

18.00000 

|ig/l 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

|ig/l 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/1 

3ER.32 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

l»g/l 

3ER.32 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

LT 

105.00000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

O.IOOOO 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Mg/1 

3ER.32 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

l*g/l 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Mg/1 

3ER-32 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

LT 

105.00000 

Mg/1 
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Site  ID 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Type  Type _ Test  Name 


Meas 

Bool 


Unit  Flag 
Vahie  Meas  Code 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-33 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-33 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER-33 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER-33 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

3ER-33 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER.33 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER-33 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER.33 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-33 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-33 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER-33 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER-33 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER-33 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-33 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-33 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-33 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-33 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER.34 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-34 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER-34 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER.34 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

3ER.34 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER-34 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER.34 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER.34 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-34 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER.34 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER.34 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER.34 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER.34 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER.34 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-34 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER-35 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-35 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

3ER.35 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER-35 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER.35 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-35 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER.35 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER.35 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER-35 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER-35 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

3ER.35 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER-35 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

6.7S000  ng/1 

LT 

25.00000  |ig^ 

LT 

16.80000  fig/1 

LT 

18.80000  ^g/1 

LT 

77.50000  fig/1 

LT 

0.10000 

LT 

1240.00000  fig/I 

LT 

135.00000  fig/l 

LT 

9.67000 

LT 

279.00000  Hg/I 

LT 

32.10000  (ig/1 

LT 

43.40000  fig/I 

LT 

60.00000  fig/1 

LT 

97.10000  ng/I 

LT 

125.00000  |ig/l 

LT 

27.60000  fig/1 

LT 

18.00000  fig/1 

LT 

10.00000  fig/1 

LT 

112.00000  fig/1 

LT 

117.00000  fig/1 

LT 

2.82000  fig/1 

LT 

1.12000  figa 

LT 

105.00000  fig/1 

LT 

6.78000  fig/1 

LT 

25.00000  fig/1 

LT 

16.80000  fig/l 

LT 

18.80000  fig/1 

LT 

77.50000  fig/1 

LT 

0.10000  fig/1 

LT 

1240.00000  figa 

LT 

135,00000  fig/1 

LT 

9.67000  figa 

LT 

279.00000  figa 

LT 

32.10000  figa 

LT 

43.40000  figa 

LT 

60.00000  figa 

LT 

97.10000  figa 

LT 

125.00000  figa 

LT 

27.60000  figa 

LT 

18.00000  figa 

LT 

10.00000  figa 

LT 

112.00000  figa 

LT 

117.00000  figa 

LT 

2.82000  figa 

LT 

1.12000  figa 

LT 

105.00000  figa 

LT 

6.78000  figa 

LT 

25.00000  figa 

LT 

16.80000  figa 

LT 

18.80000  figa 

8430000  figa 

LT 

0.10000  figa 

Data 

Qnal 
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Rime  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


3ER.35 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mg/l 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Hg/l 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

MSfl 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

ns/l 

3ER.35 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

iie/i 

3ER.35 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

itgfi 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

iig/i 

3ER.35 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

iig/i 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

itg/i 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Hgfl 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

i»g/i 

3ER*36 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Hg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

LT 

105.00000 

ttg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Ilg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

tlg/l 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

ttg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

Itg/I 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

jlg/l 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Itg/I 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Ilg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Itg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

Ilg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

w/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Ilg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

Ilg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Itg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Ilg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Ilg/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Jlg^l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

ite/i 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Ilg/l 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

LT 

105.00000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Ilg/l 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

fig/i 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

Ilg/l 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Ilg/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

SHelD _ Type  Type _ Teat  Name 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-37 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-37 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-37 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-37 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-37 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER-38 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-38 

RNSW  CSO 

AL 

ALUMINUM 

3ER-3S 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER-38 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER.38 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER.38 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

cu 

COPPER 

3ER-38 

RNSW  CSO 

FE 

IRON 

3ER-38 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER-38 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-38 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER-38 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER.38 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-38 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-38 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER.38 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER-39 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

3ER-39 

RNSW  CSO 

AL 

ALXMNUM 

3ER-39 

RNSW  CSO 

AS 

ARSENIC 

3ER.39 

RNSW  CSO 

BA 

BARIUM 

3ER.39 

RNSW  CSO 

BE 

BERYLLIUM 

3ER.39 

RNSW  CSO 

CA 

CALCIUM 

3ER-39 

RNSW  CSO 

CD 

CADMIUM 

3ER-39 

RNSW  CSO 

CO 

COBALT 

3ER-39 

RNSW  CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER.39 

RNSW  CSO 

CU 

COPPER 

3ER-39 

RNSW  CSO 

EE 

moN 

3ER.39 

RNSW  CSO 

HG 

MERCURY 

3ER-39 

RNSW  CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER.39 

RNSW  CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-39 

RNSW  CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-39 

RNSW  CSO 

NA 

SODIUM 

3ER.39 

RNSW  CSO 

NI 

NICKEL 

3ER-39 

RNSW  CSO 

PB 

LEAD 

3ER.39 

RNSW  CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-39 

RNSW  CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-39 

RNSW  CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-39 

RNSW  CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-39 

RNSW  CSO 

ZN 

ZINC 

3ER-40 

RNSW  CSO 

AG 

SILVER 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

LT 

60.00000  jig/1 

LT 

97.10000  pg/1 

LT 

125.00000  ^g/l 

LT 

27.60000  |ig/l 
19.00000  pga 

LT 

10.00000  ftg/I 

LT 

112.00000  |ig/l 

LT 

117.00000  ^g/l 

LT 

2.82000  pg/l 

LT 

1.12000  ng/1 

LT 

105.00000  fig/l 

LT 

6.78000  pgl 

LT 

25.00000  ngn 

LT 

16.80000  pg/1 

LT 

18.80000  pg/1 

LT 

77.50000  pg/1 

LT 

0.10000  pg/1 

LT 

1240.00000  fign 

LT 

135.00000  fig/l 

LT 

9.67000  pga 

LT 

279.00000  pg/1 

LT 

32.10000  figa 

LT 

43.40000  fig/I 

LT 

60.00000  pg/1 

LT 

97.10000  pg/1 

LT 

125.00000  pg/1 

LT 

27.60000  pg/1 

LT 

18.00000  pg/1 

LT 

10.00000  pg/1 

LT 

112.00000  pg/1 

LT 

117.00000  pg/1 

LT 

2.82000  pg/1 

LT 

1.12000  pg/1 

LT 

105.00000  pg/I 

LT 

6.78000  pg/1 

LT 

25.00000  pg/1 

LT 

16.80000  pg/1 

LT 

18.80000  pg/1 

LT 

77.50000  p^ 

LT 

0.10000  pg/1 

LT 

1240.00000  pg/1 

LT 

135.00000  pga 

LT 

9.67000  pg/1 

LT 

279.00000  pg/1 

LT 

32.10000  pg4 

LT 

43.40000  pg/1 

LT 

60.00000  pg/1 

LT 

97.10000  pg/1 

LT 

125.00000  pg4 

LT 

27.60000  pg/1 

LT 

18.00000  p^ 

LT 

10.00000  pg/1 

Flas 

Code 


Data 

Qiial 
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Site  Media  Meas  Unit  Fla|^  Data 

Site  ID  Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Valne  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-40 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

iig/i 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg'! 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

nefi 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

ngfl 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

292.00000 

MS'! 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

(ig/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

iign 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

flg/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

18.80000 

Mg'! 

3ER40 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

figl 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

fig/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

^g^ 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

fig^I 

3£R^ 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

»*g/I 

3£R^ 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

lig/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

^g/I 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

(tgd 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Hgfl 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

Mg'J 

SmrAO 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

fig/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

lig/I 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

nen 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

flg/l 

3ER41 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

ftg/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

ttg/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Hg/1 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

LT 

105.00000 

(lg/1 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

Hg/I 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

ne/t 

3ER41 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

Ilg/I 

3ER41 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

F£ 

IRON 

LT 

77.50000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

llg/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

lig/l 

3ER41 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

Hg/1 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

lig/l 

3ER-4I 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

lig/l 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

llg/l 

3ER42 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Hg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

lig/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Hg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Hg/1 

3ER42 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

lig/l 

3ER42 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

LT 

105.00000 

lig/l 

3ER42 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

lig/l 

39 


Site  ID 
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~~  ~  Meas  ttait 

_ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Code 


Bata 

Qiial 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-42 

RNSW 

CSO 

CO 

CXDBALT 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

cu 

COPPER 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLIUM 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

V 

VANADIUM 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

Chemical  Class:  PESTTCIDES/PCBS 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  122 1 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BffHENYL  1254 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

3ER.30 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

3ER.30 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

25-00000 

Mg/l 

LT 

16.80000 

LT 

18.80000 

nen 

LT 

77.50000 

LT 

0.10000 

Mga 

LT 

1240.00000 

pg/i 

LT 

135.00000 

Hg/l 

LT 

9.67000 

ne/i 

LT 

279.00000 

LT 

32.10000 

pg^ 

LT 

43.40000 

pg'i 

LT 

60.00000 

P8^ 

LT 

97.10000 

iig/i 

LT 

125.00000 

pgT 

LT 

27.60000 

P&1 

LT 

18.00000 

pg/i 

LT 

0.38500 

pg/i 

ND 

0.38500 

pgi 

T 

ND 

0.38500 

pg/i 

T 

ND 

0.38500 

pg/i 

T 

ND 

0.38500 

pg/i 

T 

ND 

0.17600 

pg/i 

T 

LT 

0.17600 

pg/i 

LT 

0.38500 

pg/i 

ND 

0.38500 

pg/i 

T 

ND 

0.38500 

PBl 

T 

ND 

038500 

pg/I 

T 

ND 

0.38500 

PS'l 

T 

ND 

0.17600 

pg/l 

T 

LT 

0.17600 

pg/1 

LT 

0.38500 

pg/1 

ND 

0.38500 

pg/1 

T 

ND 

0.38500 

pg/I 

T 

ND 

0.38500 

pg/1 

T 

ND 

0.38500 

pg/1 

T 

ND 

0.17600 

pg/1 

T 

LT 

0.17600 

Pg/I 

LT 

0.00250 

pg/1 

LT 

0.00250 

Pg/I 

LT 

0.00740 

pg/1 

LT 

0.00990 

pg/1 

LT 

0.00770 

pg/1 

LT 

0.03120 

Pg/l 

0.00571 

pg/1 

U 

LT 

0.00740 

pg/1 

LT 

0.01760 

pg/1 

LT 

0.05040 

pgl 

ND 

0.00250 

pg/l 

T 

0.01680 

pg/1 

ZU 

LT 

0.00250 

pg/1 

M 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  PESnCIDES«»CBS 


3ER-33 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

iigi 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

UN 

UNDANE 

LT 

0.00250 

Hga 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

METHOXyCHLOR 

LT 

0.07500 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.38500 

i»ga 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

iig/i 

T 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

Mg/l 

T 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

T 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

T 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

Jig/1 

T 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

MS^ 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

2;i-BIS(PARA<JHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.00810 

f*g^ 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L1-DICHLO 

LT 

0.00390 

|»g/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>.l,l,l-TRICH 

LT 

0.00250 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.38500 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

Mg/l 

T 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

Itg/l 

T 

3ER06 

RNSW 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

ttg/l 

T 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

Mg/1 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.38500 

Mg/1 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

Mg/1 

T 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

038500 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

Mg/1 

T 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.38500 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

038500 

Mg/1 

T 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

038500 

Mg/1 

T 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

Mg/1 

T 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

Mg/1 

T 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

AU)RN 

ALDRIN 

LT 

0.00740 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BENSU? 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CU)AN 

CHLORDANE 

LT 

0.03120 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

Mg/1 
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Rime  Blcmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

site  Media  Meas  Untt 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ _ Bool  Value  Meas 


Chemical  Class:  PESTICTDES/PCBS 


3ER-42 

RNSW  CSO 

DUDRN  DIELORIN 

LT 

0.00740 

3ER-42 

RNSW  CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.01760 

3ER-42 

RNSW  CSO 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.05040 

Mg^ 

3ER-42 

RNSW  CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

l^g^ 

3ER-42 

RNSW  CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

0.00585 

|ig/l 

3ER^2 

RNSW  CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

3ER-42 

RNSW  CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00250 

fig/1 

3ER-42 

RNSW  CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

Mg^ 

3ER-42 

RNSW  CSO 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW  CSO 

UN  LINDANE 

LT 

0.00250 

Mg^ 

3ER-42 

RNSW  CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.07500 

^g^ 

3ER-42 

RNSW  CSO 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

0.00810 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW  CSO 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.I-DICHLO 

LT 

0.00390 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW  CSO 

PPDDT  24*BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,L1-TRICH 

LT 

0.00250 

Mg/1 

3ER-42  RNSW  CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

LT 

1.64000 

Mg/1 

3ER.21 

RNSW  CSO 

123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

3.80000 

Mg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

Hg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

12DCLB  1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Pg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

Hg/l 

3ER^21 

RNSW  CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Pg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

ND 

10.00000 

Hg^ 

3ER.21 

RNSW  CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Hg/1 

3ER.21 

RNSW  CSO 

236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

fig^ 

3ER.21 

RNSW  CSO 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Hg/l 

3ER.21 

RNSW  CSO 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

3,60000 

^g/1 

3ER-21 

RNSW  CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

fig/l 

3ER.21 

RNSW  CSO 

24DMP  2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

4.40000 

Mg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

Pg^ 

3ER.21 

RNSW  CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Mg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

26DNA  2,6-DINITROANIUNE 

LT 

8.80000 

Mg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

fig^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

2,80000 

fig^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

f^g^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

fig^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

fig/1 

3ER.21 

RNSW  CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

Hg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

Mg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

fig^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

35DNA  3,5-DlNrrROANIUNE 

LT 

21.00000 

^g^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

3NANIL  3.NITROANILINE 

LT 

15.00000 

Mg^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

3NT  S-NTTROTOLUENE 

LT 

2.90000 

3ER-21 

RNSW  CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000 

^g^ 

3ER-2I 

RNSW  CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

}ie/i 

3ER-21 

RNSW  CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

1.00000 

Hgfl 

3ER-21 

RNSW  CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

i^g^ 

3ER-21 

RNSW  CSO 

4CLPPE  4-CH1jOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

itgfi 

3ER.21 

RNSW  CSO 

4MP  4.METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

JAg^ 

3ER.21 

RNSW  CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

\lgfl 

3ER.21 

RNSW  CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

\lg/l 

3ER-21 

RNSW  CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

530000 

\is/i 

3ER-21 

RNSW  CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Mg/l 

FUf  Data 

Code  Qnal 


T 

T 

ZU 

T 


R 


R 


R 

R 


R 
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Rinse  Blcmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ Value  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


3ER-21 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

Hg^l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.SOOOO 

Hg/1 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

(igl 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

(ig/l 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHIjOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

|ig/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

BIS  {2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

pg/I 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

pg/1 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

pg/1 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Vtg/l 

3£R>21 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

|ig/l 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Pg/1 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

pgl 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

|ig/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

pg/1 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

pel 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Hg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

p©i 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

pg/i 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

itg/i 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

pg/i 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

(ig/i 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

pgd 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

pg/i 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

PB'l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

pg/! 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Itg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Itg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

ps'l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

duh 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

pel 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

ftg/i 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

pg'i 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Itg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

pg/l 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADBENE 

LT 

8.70000 

pg/l 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

pg/l 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  F1a{  Data 

Bool _ Value  Meas  Code  Qn«l 


Chemical  Class:  SEMrYOLATBLES 


3ER-21 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

LT 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

LIN 

UNDANE 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

MIREX 

1.1AAZ33A,4,5,5^A,5B.6-DECACHL0R00CT 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

OXAT 

1,4.0XATHIANE 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.DICHLO 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA4:HLOROPHENYLH,1.1-TRICH 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-1.{2,4-D1CHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

3ER.21 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

3ER-21 

RNSW 

CSO 

UNK596 

UNKNOWN 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

123TCB 

1.23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

124TCB 

U.4-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

12DCLB 

I^DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

24DCLP 

^4.DICHLOROPHENOL 

LT 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOHJENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

28.00000  ggl 
21.00000  ^g/1 

7.80000  |ig/l 

2.40000  jigi 

20.00000  ng/1  R 

7.20000  jig/1 

11.00000  jigl 

24.00000 

21.00000  >ig/l 

0.50000  \igf[ 

3.70000  ng/1 

9.70000  figl 

6.80000  fig/1 

3.70000  ng/1 
27.00000  ng/1 

9.10000  fig/I  R 

9.10000  ngfl  R 

9.10000  ^g/I  R 

9.10000  ng/1  R 

9.10000  |ig/l  R 

9.10000  fig/1  R 

13.00000  iigfl  R 

9.10000  figa 

9.90000  figa 

2.20000  jig/1 

18.00000  |ig/l 

14.00000  ng/1 

18.00000  ^g/1 

37.00000  fig/1 

17.00000  ^g/1 

19.00000  ng/1 

17.00000  fign  R 

10.00000  figa  s 

5.80000  ngfl 

2.40000 

1.20000  \ie/i 

13.00000  ngn 

3.40000  ^g/1 

10.00000  fig/1  R 

1.50000  fig/1 

1.70000  fig/1 

2.80000  figl 

3.60000  fig/1 

8.40000  fig/1 

4.40000  fig/1 

180.00000  figi 

5.80000  fig/1 

8.80000  fig/1 

6.70000  gg/l 

2.80000  fig/1 

2.60000  fig/l 

130000  fig/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type  Teat  Name 


Meas  Unit  Fla|r  Data 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAIILES 


3ER-22 

RNSW 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

fig/i 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANIUNE 

ND 

31.00000 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

Hg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

|ig/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

35DNA 

3,5.DINrrROANILINE 

LT 

21.00000 

Hg/1 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

15.00000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

3NT 

3-NmiOTOLUENE 

LT 

2.90000 

(ig/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000 

|ig/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

(ig/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

1.00000 

|»g^ 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

|»g/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

4CLPPE 

4^HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

96.00000 

Mga 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

530000 

Hg/I 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

Mg/1 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mgl 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15,00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Mg/I 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORDDE 

ND 

3.00000 

Mg/1 

3ER.22 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Mg/l 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

Mg/1 

3ER-22 

RNSW 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Mg/l 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATlLES 

3ER-22 

RNSW 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

3ER.22 

RNSW 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-CJ)]  PYRENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

MIREX 

1.1AA2.3^A,4.5,5.5A5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

3ER.22 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

3ER.22 

RNSW 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3ER«22 

RNSW 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

3ER.22 

RNSW 

cso 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1.1-DICHL0 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA.CHL0R0PHENYL>-1.L1-TRICH 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

3ER-22 

RNSW 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

3ER.22 

RNSW 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VlNYL 

LT 

3ER.22 

RNSW 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

3ER-22 

RNSW 

cso 

UNK518 

UNKNOWN 

3ER-22 

RNSW 

cso 

UNK558 

UNKNOWN 

3ER.22 

RNSW 

cso 

UNK596 

UNKNOWN 

Unit  FU;  Data 

Value  Meas  Code  Qnal 


5.90000  Hg/1 

21.00000  fig/1 

3.30000  fig/l 

26.00000  ^g/1 

130.00000  fig/1 

2.20000  fig/1 

33.00000  ng/1 
1.50000  jig/1 

18.00000  jig/1 

5.00000  fig/1 
6.00000  ^g/1  R 

50.00000 

20.00000  ^g/I  R 

24.00000  >ig/l 

9.20000  |ig/l 

8.70000  fig/l 
38.00000  ^g/1 

28.00000  fig/1 
21.00000  jig/1 

7.80000  ng/1 
2.40000  fig/I 

20.00000  ^g/1  R 

7.20000  uga 
11.00000 
24.00000  jxg/1 

21.00000  fig/1 

0.50000  jig/I 

3.70000  jig/1 

9.70000  uga 

6.80000  ^g/1 

3.70000  iig/1 

27.00000  jiga 

9.10000  ggl  R 

9.10000  ng/1  R 

9.10000  jig/1  R 

9.10000  ng/I  R 

9.10000  ng/1  R 

9.10000  R 

13.00000  uga  R 

9.10000  fig/1 

9.90000  fig/1 

2.20000  ftg/1 

18.00000  fig/1 

14.00000  fig/1 

18.00000  fig/1 

37,00000  fig/1 

17.00000  fig^ 

19.00000  fig/1 

17.00000  fig/1  R 

7.00000  fig/1  S 

6.00000  fig/1  S 

6.00000  fig/1  S 
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Rime  Bkmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flae  Data 

Bool  Vahae  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 


3ER-23 

RNSW 

cso 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.S0000 

w/i 

3ER-23 

RNSW 

cso 

124TCB 

i;2,4-trichlorobenzene 

LT 

2.40000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

figa 

3ER-23 

RNSW 

cso 

12DPH 

1^.DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

3ER.23 

RNSW 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

figa 

3ER-23 

RNSW 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

ND 

10.00000 

ftg/i 

3ER.23 

RNSW 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

23eTCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

(ig^i 

3ER-23 

RNSW 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.S0000 

3ER-23 

RNSW 

cso 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

jig/i 

3ER-23 

RNSW 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Hg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

(Ig/l 

3ER.23 

RNSW 

cso 

24DNP 

2ADINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

(Ig/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Hg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

26DNA 

2,6.DINITROANIUNE 

LT 

8.80000 

i‘g'1 

3ER-23 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

6.70000 

|»g/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Jig^ 

3ER-23 

RNSW 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/l 

3ER.23 

RNSW 

cso 

2NP 

2.NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

Mgl 

3ER.23 

RNSW 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

Mg^l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

15.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrR0.2-CRES0L 

ND 

50.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

4CANIL 

4CHLOROANILINE 

ND 

1.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

Mg/l 

3ER.23 

RNSW 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

4NANIL 

4.NrrROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

96.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

ALDRN 

AI-DRIN 

LT 

13.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

Mg/l 

3ER.23 

RNSW 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

B2CEX 

BIS  (24:hloroethoxy)  methane 

LT 

6.80000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/l 

3ER-23 

RNSW 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/l 
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SHe  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAITLES 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

BRMCIL 

BROMACIL 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

FANT 

nXJORANTHENE 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

3ER«23 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  pyrene 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

3ER-23 

3ER-23 

3ER-23 

3ER.23 

3ER-23 

3ER-23 

3ER-23 

3ER-23 

3ER.23 

3ER-23 

3ER-23 

3ER-23 

3ER.23 


RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 


KEP  KEPONE 

LIN  UNDANE 

MEXCL  METHOXVCHLOR 

MIREX  1.1AA2^3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROC)CT 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAXilNE 

OXAT  1,4^XATHIANE 

PCB016  PCB 1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

ND 

3.10000 

i»g/i 

LT 

15.00000 

Hg/l 

LT 

10.00000 

flg/l 

LT 

2.90000 

Hg/1 

LT 

4.00000 

Mg/1 

LT 

7.40000 

Mg/l 

LT 

12.00000 

Mg/1 

LT 

54.00000 

Mg/l 

LT 

8.30000 

Mg/l 

LT 

37.00000 

Mg/l 

LT 

10.00000 

Pg/I 

LT 

15.00000 

Mg/l 

LT 

5.30000 

Mg/l 

LT 

12.00000 

Mg/l 

LT 

12.00000 

Mg/l 

ND 

3.00000 

Mg/l 

LT 

5.10000 

Pg/l 

LT 

5.50000 

Mg/l 

LT 

8.50000 

Pg/I 

LT 

5,90000 

Mg/l 

LT 

21.00000 

Mg/l 

LT 

3.30000 

Mg/l 

LT 

26.00000 

Mg/l 

LT 

130.00000 

Mg/l 

LT 

2.20000 

Mg/l 

LT 

33.00000 

Mg/l 

LT 

1.50000 

Mg/l 

LT 

18.00000 

Mg/l 

LT 

5.00000 

Mg/l 

ND 

6.00000 

Mg/l 

LT 

50.00000 

fig/l 

ND 

20.00000 

Mg/l 

LT 

24.00000 

Mg/l 

LT 

9.20000 

Mg/l 

LT 

8.70000 

Mg/l 

LT 

38.00000 

Mg/l 

LT 

28.00000 

Mg/l 

LT 

21.00000 

Mg/l 

LT 

7.80000 

Mg/l 

LT 

2.40000 

Mg/l 

ND 

20.00000 

Mg/l 

LT 

7.20000 

Mg/l 

LT 

11.00000 

Mg/l 

LT 

24.00000 

Mg/l 

LT 

21.00000 

l»g/l 

LT 

0.50000 

Mg/l 

LT 

3.70000 

Mg/l 

LT 

9.70000 

Mg/l 

LT 

6.80000 

Mg/l 

LT 

3.70000 

Mg/l 

LT 

27.00000 

Mg/I 

ND 

9.10000 

Mg/l 

ND 

9.10000 

Mg/l 
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Rinse  Blcmks  -  Chemical  Quality  ConP-ol  -  Phase  II RI  data 


^  Media 

Site  IP _ Type  Type _ Teat  Name 


Meas  Unit  Fla;  Data 

Bool _ Vahic  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-23 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

Mf/l 

R 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

R 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

Mgl 

R 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

Mgl 

R 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

Mgl 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

Mgl 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

Mgl 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA^HLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

18.00000 

Mgl 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

2;i.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

14.00000 

Mgl 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

18.00000 

Mgl 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

fig/l 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mgl 

3ER.23 

RNSW 

CSO 

SUPON 

2^HLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Mgl 

3ER-23 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

Hgfl 

R 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

M&l 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

ligfl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

Mgl 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Mgl 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

13DNB 

u-dinitrobenzene 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

14DCLB 

1.4.DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

24CTCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

24DCLP 

2,4-MCHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHEN0L 

LT 

4.40000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

8.80000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

6.70000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

2CLP 

2^HLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mgl 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1-30000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

2NANIL 

2-NlTROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/1 

R 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

35DNA 

3^-DINITROANILINE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

3NANIL 

S-NTTROANIUNE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITR0.2^RES0L 

ND 

50.00000 

Mgl 

R 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILlNE 

ND 

1.00000 

Mgl 

R 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

Mgl 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

4NANIL 

4.NITROANILINE 

ND 

31.00000 

Mgl 

R 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

Mgl 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Mgl 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

Mgl 
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Siten) 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

SHe  Media 

Type _ Test  Name _ _ _ Bool  Vahie  Meas  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-24 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

ANAPy 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

ANIL 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

ANTRC 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

ATZ 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BAANT 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BBHC 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

BBZP 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BENZID 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BENZO 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BGHIPy 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

BRMCIL 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

BZALC 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CHRy 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CIj6BZ 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CPMS 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

CPMS02 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

DBCP 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

DBHC 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

DCPD 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

DDVP 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

DEP 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

DIMP 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

DITH 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

DMMP 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

DMP 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

DNBP 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

DNOP 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

FANT 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

3ER.24 

RNSW 

CSO 

HCBD 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

HPCL 

3ER-24 

RNSW 

CSO 

HPCLE  ] 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BROMACIL 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 
DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 
DITHIANE 
DIELDRIN 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 
DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 


LT 

5.80000  jiga 

LT 

5.10000  ^g/1 

ND 

2.00000  ng/1 

R 

LT 

5.20000  fig/1 

LT 

5.90000  fig/1 

LT 

6.80000  ng/l 

LT 

5.00000  fig/1 

LT 

0.68000  iig/l 

LT 

7.70000  ng/l 

LT 

9.80000  ^g/1 

LT 

14.00000  iig/l 

LT 

10.00000  ng/I 

LT 

17.00000  iigfi 

LT 

28.00000  \Lgn 

LT 

42.00000  fig/l 

ND 

2.00000  fig/1 

R 

ND 

3.10000  figa 

R 

LT 

15.00000  fig/1 

LT 

10.00000  fig/1 

LT 

2.90000  fig/1 

LT 

4.00000  figa 

LT 

7.40000  fig/1 

LT 

12.00000  >ig/l 

LT 

54.00000  figa 

LT 

8.30000  ng/l 

LT 

37.00000  figi 

LT 

10.00000  fig/1 

LT 

15.00000  figi 

LT 

5.30000  fig/1 

LT 

12.00000  fig/1 

LT 

12.00000  fig/1 

ND 

3.00000  fig/1 

R 

LT 

5.10000  fig/1 

LT 

5.50000  fig/1 

LT 

8.50000  fig/1 

LT 

5.90000  fig/1 

LT 

21.00000  figa 

LT 

3.30000  fig/1 

LT 

26.00000  [Lg/l 

LT 

130.00000  figa 

LT 

2.20000  fig/1 

LT 

33.00000  fig/1 

LT 

1.50000  fig/l 

LT 

18.00000  fig/1 

LT 

5.00000  fig/1 

ND 

6.00000  fig/1 

R 

LT 

50.00000  fig/l 

ND 

20.00000  figi 

R 

LT 

24.00000  figl 

LT 

9.20000  fig/l 

LT 

8.70000  fig/l 

LT 

38.00000  fig/1 

LT 

28.00000  fig/l 

Data 

Qual 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

ate  Media  Meas  Unit  Ftai 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-24 

RNSW 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U3-CJD]  PYRENE 

LT 

21.00000 

3ER.24 

RNSW 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

3ER-24 

RNSW 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

(Igl 

R 

3ER-24 

RNSW 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

flg/l 

3ER.24 

RNSW 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

MIREX 

1.1AA2.33A.4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

llg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

llg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

llg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000 

llg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

llg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000 

flg/l 

R 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

flg/l 

R 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

flg/l 

R 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

flg/l 

R 

3ER.24 

RNSW 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

flg/l 

R 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

flg/l 

R 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

flg/l 

R 

3ER.24 

RNSW 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PPDDD 

24“BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

18.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PPDDE 

24-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

14.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

18.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-H2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

flg/l 

3ER-24 

RNSW 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

flg/l 

R 

3ER-24 

RNSW 

cso 

UNK596 

UNKNOWN 

4.00000 

flg/l 

S 

3ER.25 

RNSW 

cso 

123TCB 

U>TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

flgl 

3ER-25 

RNSW 

cso 

124TCB 

i;2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

flg/l 

3ER.25 

RNSW 

cso 

12DCLB 

l^-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

fIg/1 

3ER-25 

RNSW 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Hg/1 

3ER-25 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

10.00000 

flg/l 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

14DCLB 

L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

flg/l 

3ER.25 

RNSW 

cso 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

180.00000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

24DNT 

2.4.DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

8.80000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

6.70000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

flg/l 

3ER.25 

RNSW 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

flg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

flg/l 
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Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ TestNeme 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-25 

RNSW 

cso 

2NANIL 

2.NrrROANIIJNE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

3ER.25 

RNSW 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

3NANIL 

3.NrrROANIUNE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

3ER-25 

RNSW 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

3ER-25 

RNSW 

cso 

4CAN1L 

4-CHLOROANILINE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

4CUC 

4-CHIJORO-3-CRESOL 

3ER-25 

RNSW 

cso 

4CLPPE 

4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ether 

3ER-25 

RNSW 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

3ER-25 

RNSW 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

3ER.25 

RNSW 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

3ER.25 

RNSW 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

3ER.25 

RNSW 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

3ER.25 

RNSW 

cso 

ANIL 

ANIUNE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

3ER.25 

RNSW 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

3ER-25 

RNSW 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

3ER-25 

RNSW 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

3ER.25 

RNSW 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

3ER.25 

RNSW 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

3ER.25 

RNSW 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

3ER.25 

RNSW 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]PERYLENE 

3ER.25 

RNSW 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

BRMCIL 

BROMACIL 

3ER-25 

RNSW 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CPMSO 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DDVP 

VAPONA 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

ND 

31.00000 

LT 

8.20000 

LT 

5.00000 

Pg'l 

LT 

21.00000 

pg/1 

LT 

15.00000 

PS'I 

LT 

2.90000 

(ig/l 

ND 

50.00000 

Mg/I 

LT 

22.00000 

Mg1 

ND 

1.00000 

Mg/1 

LT 

8.50000 

Pg/1 

LT 

23.00000 

Pg'l 

LT 

2.80000 

Pg^ 

ND 

31.00000 

Pg'l 

LT 

96.00000 

pg/1 

LT 

530000 

pg/1 

LT 

23.00000 

pg/1 

LT 

13.00000 

pg/1 

LT 

5.80000 

pgl 

LT 

5.10000 

pg/1 

ND 

2.00000 

pg/1 

LT 

5.20000 

Pg/l 

LT 

5.90000 

pg/1 

LT 

6.80000 

pg/1 

LT 

5.00000 

pg/1 

LT 

0.68000 

pg/1 

LT 

7.70000 

pg/1 

LT 

9.80000 

pg/1 

LT 

14.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/1 

LT 

17.00000 

pg/1 

LT 

28.00000 

pg/1 

LT 

42.00000 

Pg/l 

ND 

2.00000 

pg/1 

ND 

3.10000 

pg/1 

LT 

15.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/1 

LT 

2.90000 

pg/1 

LT 

4.00000 

pg/1 

LT 

7.40000 

pg/1 

LT 

12.00000 

pg/1 

LT 

54.00000 

pg/1 

LT 

8.30000 

pg/1 

LT 

37.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/1 

LT 

15.00000 

pg/1 

LT 

530000 

pg/1 

LT 

12.00000 

pg/1 

LT 

12.00000 

pg/1 

ND 

3.00000 

pg/1 

LT 

5.10000 

pg/1 

LT 

5.50000 

pg/1 

LT 

8.50000 

pg/1 

LT 

5.90000 

pg/1 

Data 

Qnal 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  SEMTV OLATILES 


3ER-25 

RNSW 

cso 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

3ER.25 

RNSW 

csp 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

fig/I 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

liS/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

fie/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

3ER.25 

RNSW 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

fig/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

ne/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

itg/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

iig/i 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

iig/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

fig/i 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

ne/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

iig/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Hg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

iig/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Hg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

»»g^ 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

itg/i 

3ER-25 

RNSW 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Mg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Hg/l 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

IibU 

3ER-25 

RNSW 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Hg/1 

3ER-25 

RNSW 

cso 

MIREX 

1,1AA23,3A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

Hg/1 

3ER-25 

RNSW 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21,00000 

(ig/I 

3ER-25 

RNSW 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

Hg/I 

3ER-25 

RNSW 

cso 

MB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

MB'! 

3ER-25 

RNSW 

cso 

NNDME 

N-NimOSODIMETHYU^MINE 

LT 

9.70000 

Hg/I 

3ER.25 

RNSW 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

lig/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

ftg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

27.00000 

MS') 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

9.10000 

lig/l 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

ttg/l 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

R 

3ER.25 

RNSW 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

ftg/l 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

ftg/l 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

Itg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

(IgA 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

lig/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

18.00000 

ftg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

14.00000 

ftg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,LTRICH 

LT 

18.00000 

lig/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

ftg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

(ig/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

ftg/l 

3ER-25 

RNSW 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

ftg/l 

R 

3ER-25 

RNSW 

cso 

UNK596 

UNKNOWN 

5.00000 

ftg/l 

S 

3ER-26 

RNSW 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

ftg/l 

3£R<26 

RNSW 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

ftg/l 

3ER.26 

RNSW 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

ftg/l 
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Site  Media 

SHelD _ Type  Type _ Test  Name 
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3ER-26 

RNSW 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

13DNB 

i^-dinttrobenzene 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

236TCP 

2,3,«-TRICHLOROPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

245TCP 

2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLOENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANIUNE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

2NP 

2.NrniOPHENOL 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

35DNA 

3.S-DINITROANILmE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

3NANIL 

3-NlTROANIUNE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

3NT 

3-NITROTOIJUENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

46DN2C 

4.6.DINrrRO-2-CRESOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

4CLPPE 

4CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

4NANIL 

4.NrrROANnjNE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATC 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

LT 

13.00000 

LT 

3.40000 

1*8/1 

ND 

10.00000 

pg/1 

LT 

1.50000 

i*e/i 

LT 

1.70000 

ps/i 

LT 

2.S0000 

1*8/1 

LT 

3.60000 

1*8/1 

LT 

S.40000 

i*g/l 

LT 

4.40000 

1*8/1 

LT 

180.00000 

t*g/l 

LT 

5.80000 

i*8/l 

LT 

8.80000 

f*s/i 

LT 

6.70000 

f*8/l 

LT 

2.80000 

1*8/1 

LT 

2.60000 

1*8/1 

LT 

130000 

(*8/l 

LT 

3.60000 

1*8/1 

ND 

31.00000 

M8/1 

LT 

8.20000 

1*8/1 

LT 

5.00000 

1*8/1 

LT 

21.00000 

M8/1 

LT 

15.00000 

l*»/l 

LT 

2.90000 

t*g/l 

ND 

50.00000 

|*g/i 

LT 

22.00000 

ND 

1.00000 

»*g/l 

LT 

8.50000 

1*8/1 

LT 

23.00000 

(*g/l 

LT 

2.80000 

1*8/1 

ND 

31.00000 

1*8/1 

LT 

96.00000 

l*g/l 

LT 

530000 

1*8/1 

LT 

23.00000 

1*8/1 

LT 

13.00000 

l*g/I 

LT 

5,80000 

1*8/1 

LT 

5.10000 

1*8/1 

ND 

2,00000 

1*8/1 

LT 

5.20000 

1*8/1 

LT 

5.90000 

l*g/I 

LT 

6.80000 

1*8/1 

LT 

5.00000 

1*8/1 

LT 

0.68000 

P8/1 

LT 

7.70000 

i*ei 

LT 

9.80000 

1*8/1 

LT 

14.00000 

1*8/1 

LT 

10.00000 

1*6/1 

LT 

17.00000 

1*8/1 

LT 

28.00000 

1*8/1 

LT 

42.00000 

1*8/1 

ND 

2.00000 

1*8/1 

ND 

3.10000 

1*8/1 

LT 

15.00000 

1*8/1 

LT 

10.00000 

1*8/1 

Data 

Qnal 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATXLES 


3ER-26 

RNSW 

CSO 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

(ig/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

figa 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

MS'! 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

Hg/l 

3ER^26 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

I'g'l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

gg^ 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Hg/l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

Hg/l 

R 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Hg/l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Hg/l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Hg/l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

IMTH 

DmHANE 

LT 

3.30000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Hg/l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Hg/l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Hg/l 

R 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

Hg/l 

R 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

l*g/l 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Hg/l 

R 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

MIREX 

1,1AA2^3A,4,5.5.5A5B.6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

ne/i 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

Hg/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000 

l»g/l 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 1232 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

3ER.26 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

3ER-26 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Vahie  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIV OLATTLES 


3ER.27 

RNSW 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

ANTOC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

Mg/1 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORAimiENE 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BENZm 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CPMS 

4-chijorophenylmethyl  sulfide 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  sulfone 

LT 

5.30000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

ND 

3.00000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DITH 

dithiane 

LT 

3.30000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

Mg/l 

3ER.27 

RNSW 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

INDENO[U3-C.D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Mg/l 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  BTag  Data 

Bool _ Valne  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-27 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

3ER.27 

RNSW 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

3ER-27 

RNSW 

CSO 

UN 

UNDANE 

LT 

3ER.27 

RNSW 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3ER.27 

RNSW 

cso 

MIREX 

1,1AA23,3A,4,5.5,5A,5B.6.DECACHL0R00CT 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3ER.27 

RNSW 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3ER.27 

RNSW 

cso 

PeB260 

PCB  1260 

ND 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}-l,l-DICHLO 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENyL>l,l-DICHLO 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

SUPON 

2.CHLORO-l<2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

3ER-27 

RNSW 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

3ER-27 

RNSW 

cso 

UNK548 

UNKNOWN 

3ER.27 

RNSW 

cso 

UNK558 

UNKNOWN 

3ER-27 

RNSW 

cso 

UNK621 

UNKNOWN 

3ER-29 

RNSW 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER.29 

RNSW 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

3ER.29 

RNSW 

cso 

14DCLB 

1,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHL0R0PHEN0L 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

24DCU» 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

3ER.29 

RNSW 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER.29 

RNSW 

cso 

26DNA 

2,6-DINlTROANILINE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

2CLP 

2.CHLOROPHENOL 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

2.40000  jigl 

20.00000  fig/1  R 

7.20000  fig/1 

11.00000  fig/1 

24.00000  fig/1 

21.00000  fig/1 

0.50000  Hga 

3.70000  fig/1 

9.70000  fig/1 

6.80000  fig/1 

3.70000  fig/1 
27.00000  fig/1 

9.10000  fig/1  R 

9.10000  fig/1  R 

9.10000  fig/1  R 

9.10000  fig/1  R 

9.10000  fig/1  R 

9.10000  figfl  R 

13.00000  fig/1  R 

9.10000  figi 

9.90000  figa 

2.20000  figfl 

18.00000  ftg/1 

14.00000  fig/1 

18.00000  figl 

37.00000  fig/1 

17.00000  figa 

19.00000  fig/1 

17.00000  fig/1  R 

10.00000  fig/1  s 

7.00000  figa  S 

10.00000  ftg/1  s 

5.80000  fig/1 

2.40000  figa 

1.20000  fig/1 

13.00000  fig/1 

3.40000  figl 

10.00000  fig/1  R 

1.50000  fig/1 

1.70000  fig/1 

2.80000  fig/1 

3.60000  fig/1 

8.40000  fig/1 

4.40000  fig/1 

180.00000  fig/1 

5.80000  fig/1 

8.80000  fig/1 

6.70000  fig/1 

2.80000  figi 

2.60000  fig/1 

130000  fig/1 

3.60000  ^g/l 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  11 RI  data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Valae 

Meas 

Code 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOIAITLES 

3ER-29 

RNSW 

cso 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

31.00000 

itg/i 

R 

3ER-29 

RNSW 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

3ER-29 

RNSW 

cso 

33DCBD 

►  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

pg/i 

3ER.29 

RNSW 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

21,00000 

pga 

3ER-29 

RNSW 

cso 

3NANIL 

3.NITROANILINE 

LT 

15,00000 

pg^ 

3ER-29 

RNSW 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2^RESOL 

ND 

50.00000 

pg/i 

R 

3ER.29 

RNSW 

cso 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENyL  ETHER 

LT 

22.00000 

pg'i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

1.00000 

pg^ 

R 

3ER.29 

RNSW 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO.3-CRESOL 

LT 

8.50000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

pg^ 

3ER.29 

RNSW 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANIUNE 

ND 

31.00000 

pg/i 

R 

3ER-29 

RNSW 

cso 

4NP 

4.NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

pga 

3ER.29 

RNSW 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

pg^ 

3ER-29 

RNSW 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

pg^ 

3ER-29 

RNSW 

cso 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

pgi 

3ER.29 

RNSW 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

pg^ 

R 

3ER.29 

RNSW 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

ATZ  . 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

pgi 

3ER.29 

RNSW 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXy)  METHANE 

LT 

6.80000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

pg'i 

3ER.29 

RNSW 

cso 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

pg4 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BBFAN 

BENZO  IB]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

pg'i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

pg/i 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

pgi 

R 

3ER.29 

RNSW 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

pgi 

R 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

pgi 

3ER.29 

RNSW 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

pgi 

3ER.29 

RNSW 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

830000 

pgi 

3ER.29 

RNSW 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

CPMS 

4CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

pgi 

3ER.29 

RNSW 

cso 

CPMSO 

44:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

CPMS02 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

530000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

pgi 

R 

3ER-29 

RNSW 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

pgi 

3ER.29 

RNSW 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

pgi 

3ER-29 

RNSW 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

pgi 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla;  Data 

Bool  Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-29 

RNSW 

CSO 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHVLPHOSPHONATE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

Drra 

DITHIANE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

ELUORENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  (IA3-Cy)]  PYRENE 

LT 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

MIREX 

l,lAA233A4,5^,5A5a6-DECACHLOROOCT 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.l-TRICH 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VlNYL 

LT 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

UNK548 

UNKNOWN 

3ER.29 

RNSW 

CSO 

UNK557 

UNKNOWN 

3ER-29 

RNSW 

CSO 

UNK620 

UNKNOWN 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

21.00000 

3.30000 

pg/l 

26.00000 

Mg/1 

130.00000 

Mg/1 

2.20000 

Mg/I 

33.00000 

Mg/1 

1.50000 

Mg/1 

18.00000 

Mg/1 

5.00000 

Mg/1 

6.00000 

Mg/1 

R 

50.00000 

Mg/1 

20.00000 

Mg/1 

R 

24.00000 

Mg/1 

9.20000 

Mg/1 

8.70000 

Mg/1 

38.00000 

Mg/1 

28.00000 

Mg/1 

21.00000 

Mg/1 

7.80000 

Mg/1 

2.40000 

Mg/1 

20.00000 

Mg/1 

R 

7.20000 

Mg/1 

11.00000 

Mg/1 

24.00000 

Mg/1 

21.00000 

Mg/1 

0.50000 

Mg/1 

3.70000 

Mg/1 

9.70000 

Mg/1 

6.80000 

Mg/1 

3.70000 

Mg/1 

27.00000 

Mg/1 

9.10000 

Mg/1 

R 

9.10000 

Mg/1 

R 

9.10000 

Mg/1 

R 

9.10000 

Mg/1 

R 

9.10000 

Mg/1 

R 

9.10000 

Mg/I 

R 

13.00000 

Mg/1 

R 

9.10000 

Mg/1 

9.90000 

Mg/1 

2.20000 

Mg/1 

18.00000 

Mg/1 

14.00000 

Mg/I 

18.00000 

Mg/1 

37.00000 

Mg/1 

17.00000 

Mg/1 

19.00000 

Mg^ 

17.00000 

Mg/1 

R 

10.00000 

Mg/1 

S 

7.00000 

Mg/1 

S 

10.00000 

Mg/1 

S 

5.80000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  H  RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-30 

RNSW  CSO 

BGHIPY  BENZO[G,H,I]PERYLENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

3ER.30 

RNSW  CSO 

BRMCIL  BROMACIL 

3ER-30 

RNSW  CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

3ER.30 

RNSW  CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CPMS 

4<;hlorophenylmethyl  sulfide 

3ER-30 

RNSW  CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXBDE 

3ER.30 

RNSW  CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DBAHA 

DEBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

3ER.30 

RNSW  CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DDVP 

VAPONA 

3ER.30 

RNSW  CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

Drra 

DITHIANE 

3ER.30 

RNSW  CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

3ER-30 

RNSW  CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

3ER-30 

RNSW  CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

3ER-30 

RNSW  CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

ISODR 

ISODRIN 

3ER-30 

RNSW  CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

KEP 

KEPONE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

LIN 

LINDANE 

3ER.30 

RNSW  CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

3ER-30 

RNSW  CSO 

MIREX 

1.1A5A33A4,5,5.5A^B,6-DECACHL0R00CT 

3ER-30 

RNSW  CSO 

MLTHN 

MALATHION 

3ER.30 

RNSW  CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

NB 

NITROBENZENE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

3ER-30 

RNSW  CSO 

PCB016 

PCB 1016 

3ER-30 

RNSW  CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

3ER-30 

RNSW  CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

LT 

15.00000  figl 

LT 

10.00000  fig/1 

LT 

2.90000  ^g/1 

LT 

4.00000  ^g/1 

LT 

7.40000  |iga 

LT 

12.00000  fig4 

LT 

54.00000  ^g/l 

LT 

S.30000  jig/1 

LT 

37.00000  fig/1 

LT 

10.00000  yLg/X 

LT 

15.00000  VLg/\ 

LT 

SJOOOO  )tg/I 

LT 

12.00000  ng/1 

LT 

12.00000 

ND 

3.00000  )ig/l 

LT 

5.10000  ftg/1 

LT 

5.50000  fig/1 

LT 

8.50000  ^g/1 

LT 

5.90000 

LT 

21.00000  \K%/\ 

LT 

330000  )ig/l 

LT 

26.00000 

LT 

130.00000  fig/1 

LT 

2.20000  ^ 

LT 

33.00000  ugA 

LT 

1.50000  iigl 

LT 

18.00000  )tg/I 

LT 

5.00000  ^g/1 

ND 

6.00000  ftgA 

LT 

50.00000  tig/1 

ND 

20.00000  \te/\ 

LT 

24.00000  )tg/l 

LT 

9.20000  fi&I 

LT 

8.70000  uga 

LT 

38.00000  ^g/I 

LT 

28.00000  fig/l 

LT 

21.00000  |ig/l 

LT 

7.80000  (ig/I 

LT 

2.40000  nefl 

ND 

20.00000  fig/l 

LT 

7.20000  (ig/1 

LT 

11.00000  (tgl 

LT 

24.00000  (ig/1 

LT 

21.00000  |ig/l 

LT 

0.50000  ng/l 

LT 

3.70000  tig/l 

LT 

9.70000  ng/1 

LT 

6.80000  ng/l 

LT 

3.70000  Hg/1 

LT 

27.00000  ng/l 

ND 

9.10000  ^g/l 

ND 

9.10000  tign 

ND 

9.10000  ^g/l 

Flae 

Code 


R 


R 

R 


R 


R 

R 

R 


Data 

Qaal 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  DaU 

Site  ID  Type  Type  Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qnfll 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-30 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

3ER.30 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

3ER.30 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

R 

3ER.30 

RNSW 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

Hg/1 

3ER.30 

RNSW 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

lig/l 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.DICHLO 

LT 

18.00000 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1“DICHLO 

LT 

14.00000 

Hgfl 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA<:HL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

18.00000 

Mg/l 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

iig/i 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

SUPON 

2-CHLORaH2,4.DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Hgfl 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

iigi 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

123TCB 

U^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

MS'! 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

iig/\ 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

ns/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

3.40000 

Mg'! 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000 

ns/i 

R 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

I4DCLB 

1.4.DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Hgfl 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

23dTCP 

23,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

(«g/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRrCHIX)ROPHENOL 

LT 

2.80000 

Itg/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

iig/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

24DNP 

2,4.DINrrROPHENOL 

LT 

180.00000 

ne/i 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Mg/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

8.80000 

llg/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

Mg^l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

i«g/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

i»g/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

lig/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

35DNA 

3.5-DINrrROANIUNE 

LT 

21.00000 

Hg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

15.00000 

itgn 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

2.90000 

Hg/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

46DN2C 

4,6.DINITRO-2^RESOL 

ND 

50.00000 

Mg/l 

R 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

1.00000 

Mg/1 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

4CL3C 

44:hloro-3-cresol 

LT 

8.50000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

4CLPPE 

4^HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/1 

R 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

LT 

96.00000 

Mg/1 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

Mg/1 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 
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SHe  Medi.  Me. 

Sftg  CD _ Type  Type _ Test  Name _ _ _  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER.33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER.33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER.33 

3ER.33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER.33 

3ER.33 

3ER-33 

3ER.33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER.33 

3ER-33 

3ER-33 

3ER-33 


RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW  < 

RNSW  I 

RNSW  ( 

RNSW  I 

RNSW  ( 

RNSW  ( 

RNSW  { 

RNSW  < 

RNSW  ( 

RNSW  < 

RNSW  < 

RNSW  ( 

RNSW  ( 

RNSW  ( 


ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 

BENSLF 

BENZID 

BENZO 

BGHIPy 

BKFAN 

miciL 

BZALC 

CHRY 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 

DDVP 

DEP 

DIMP 

DITO 

DLDRN 

DMMP 

DMP 

DNBP 

DNOP 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 

HPCLE 

ICDPYR 


ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
:  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BENZO  [A]  PYRENE 
BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BETA-ENDOSULFAN 
BENZIDINE 
BENZOIC  ACID 
BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 
.  BROMACIL 
BENZYL  ALCOHOL 
CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
4<:hlorophenylmethyl  SULFONE 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

dibromochloropropane 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 
DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 
DITHIANE 
DIELDRIN 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 
DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 
HEPTACHLOR 
HEPTACHLOREPOXIDE 
INDENO[U3^,D]  PYRENE 


Meas 

Bool 

Unh 

Value  Meas 

LT 

5.10000  >iga 

ND 

2.00000  figa 

LT 

5.20000  \iz/\ 

LT 

5.90000  f(g/l 

LT 

6.80000  iig/1 

LT 

S.OOOOO  |ig/I 

LT 

0.68000  fig/1 

LT 

7.70000  itg/l 

LT 

9.80000  (tg/l 

LT 

14.00000  |ig/I 

LT 

10.00000  ^g/1 

LT 

17.00000  Itg/l 

LT 

28.00000  iig/l 

LT 

42.00000  iig/l 

ND 

2.00000  pg/l 

ND 

3.10000  ^g/1 

LT 

15.00000  iig/l 

LT 

10.00000  gg/l 

LT 

2.90000  fig/I 

LT 

4.00000  fig/1 

LT 

7.40000  iig/l 

LT. 

12.00000  ng/l 

LT 

54.00000 

LT 

8.30000  fig/1 

LT 

37.00000  |ig/l 

LT 

10.00000  >ig/l 

LT 

15.00000  |ig/l 

LT 

5.30000  figa 

LT 

12.00000  fign 

LT 

12.00000  fig/1 

ND 

3.00000  ng/l 

LT 

5.10000  fig/1 

LT 

5.50000  ^g/1 

LT 

8.50000  fig/l  . 

LT 

5.90000  ng/l 

LT 

21.00000  jig/l 

LT 

3.30000  ng/1 

LT 

26.00000  ^g/1 

LT 

130.00000  fig/1 

LT 

2.20000  ng/l 

LT 

33.00000 

LT 

1.50000  ng/1 

LT 

18.00000  ^ 

LT 

5.00000  }ig/l 

ND 

6.00000  fxg/1 

LT 

50.00000 

ND 

20.00000  fig/1 

LT 

24.00000  |ig/l 

LT 

9.20000  ng/I 

8.70000  fig/1 
38.00000  fig/1 

28.00000  yif/\ 
21.00000  ^ig/1 


64 


Rinse  Blanks  ~  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media  Meas  Unit  FU^  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Vahie  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-33 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

ftga 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Mg'! 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

UN 

UNDANE 

LT 

7.20000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

MIREX 

1,1A^^^,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

Mg'! 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

jig/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

Mg^l 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

NNDME 

N-NIIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000 

l‘g'1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

Mg'! 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

(«g^ 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000 

fig/l 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000 

(ig/l 

R 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

Jlg/1 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

fig/1 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

|ig/l 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

Mg^l 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

Mg^l 

R 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

»ig/l 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

2;2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

00 

s 

o 

o 

o 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

LT 

14.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH 

LT 

18.00000 

Mg/I 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

SUPON 

2^HLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Mg/1 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

Mg/1 

R 

3ER.33 

RNSW 

CSO 

UNK548 

UNKNOWN 

10.00000 

Mg/1 

S 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

UNK55S 

UNKNOWN 

7.00000 

Mg/1 

S 

3ER-33 

RNSW 

CSO 

UNK620 

UNKNOWN 

10.00000 

Mg/1 

S 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

124TCB 

i;2,4.trichlorobenzene 

LT 

2.40000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

12DPH 

u-diphenylhydrazine 

LT 

13.00000 

Mg/1 

3ER.34 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

245TCP 

2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mgl 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/I 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

24DCU> 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

Mg/1 

3ER.34 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

3ER>34 

RNSW 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANIUNE 

LT 

8.80000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

6.70000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

2CU» 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

2CNAP 

2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


sate  Media 

atelP _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-34 

RNSW 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

3ER.34 

RNSW 

cso 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

3ER-34 

RNSW 

cso 

33DCBD 

1  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANlLINE 

3ER.34 

RNSW 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANIUNE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

3NT 

3-NITROTOI-UENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

3ER.34 

RNSW 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

3ER-34 

RNSW 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

4CL3C 

4-CHU)RO-3-CRESOL 

3ER-34 

RNSW 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

3ER-34 

RNSW 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

3ER-34 

RNSW 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

3ER.34 

RNSW 

cso 

4NP 

4.N1TROPHENOL 

3ER-34 

RNSW 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

3ER.34 

RNSW 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

3ER-34 

RNSW 

cso 

iWAPN 

ACENEPHTHENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

ANIL 

ANUJNE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

B2CEX 

BIS  p-CHLOROETHOXV)  METHANE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

3ER-34 

RNSW 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

3ER-34 

RNSW 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

3ER.34 

RNSW 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

3ER.34 

RNSW 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BRMCIL 

BROMACIL 

3ER-34 

RNSW 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

3ER.34 

RNSW 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

3ER.34 

RNSW 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

3ER-34 

RNSW 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

3ER-34 

RNSW 

cso 

DDVP 

VAPONA 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

LT 

3.60000 

Hg/l 

ND 

31.00000 

Mg/l 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

5.00000 

Mg/1 

LT 

21.00000 

Mg/1 

LT 

15.00000 

Mg/1 

LT 

2.90000 

Mg/1 

ND 

50.00000 

Mg/1 

LT 

22.00000 

Mg/1 

ND 

1.00000 

Mg/1 

LT 

8.50000 

Mg/1 

LT 

23.00000 

Mg/1 

LT 

2.80000 

Mg/1 

ND 

31.00000 

Mg/1 

LT 

96.00000 

Mg/1 

LT 

5.30000 

Mg/1 

LT 

23.00000 

Mg/1 

LT 

13.00000 

Mg/1 

LT 

5.80000 

Mg/1 

LT 

5.10000 

Mg/1 

ND 

2.00000 

Mg/1 

LT 

5.20000 

Mg/1 

LT 

5.90000 

Mg/1 

LT 

6.80000 

Mg/1 

LT 

5.00000 

Mg1 

LT 

0.68000 

Mg/1 

LT 

7.70000 

Mg/1 

LT 

9.80000 

Mg/1 

LT 

14.00000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

17.00000 

Mg/1 

LT 

28.00000 

Mg/1 

LT 

42.00000 

Mg/1 

ND 

2.00000 

Mg/1 

ND 

3.10000 

Mg/1 

LT 

15.00000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

2.90000 

Mg^ 

LT 

4.00000 

Mg/l 

LT 

7.40000 

Mg/1 

LT 

12.00000 

Mg/l 

LT 

54.00000 

Mg/l 

LT 

8.30000 

Mg/l 

LT 

37.00000 

Mg/l 

LT 

10.00000 

Mg/l 

LT 

15.00000 

Mg/l 

LT 

530000 

Mg/l 

LT 

12.00000 

Mg/l 

LT 

12.00000 

Mg/l 

ND 

3.00000 

Mg/l 

LT 

5.10000 

Mg/l 

LT 

5.50000 

Mg/l 

LT 

8.50000 

Mg/l 

Data 

Qnal 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

LT 

5.80000 

LT 

2.40000  |ig/l 

LT 

1.20000  ftg/1 

LT 

13.00000  pg/1 

LT 

3.40000  pg/1 

ND 

10.00000  fig/l 

LT 

1.50000  fig/1 

LT 

1.70000  ng/l 

LT 

2.80000  ng/1 

LT 

3.60000  fig/l 

LT 

8.40000  pg/1 

LT 

4.40000  ng/l 

LT 

180.00000  pg/1 

LT 

5.80000  itg/l 

LT 

8.80000  ^g/1 

LT 

6.70000  pg/1 

LT 

2.80000  ng/l 

LT 

2.60000  pig/l 

LT 

1.30000  fig/l 

LT 

3.60000  \ig/l 

ND 

31.00000  jiga 

LT 

8.20000  iLg/\ 

LT 

5.00000  pg/1 

LT 

21.00000  fig/l 

LT 

15.00000  fig/l 

LT 

2.90000  pg/1 

ND 

50.00000  |ig/1 

LT 

22.00000  figl 

ND 

1.00000  pgl 

LT 

8.50000  fig/l 

LT 

23.00000  ^g/I 

LT 

2.80000  pg/I 

ND 

31.00000  pg/1 

LT 

96.00000  pg/l 

LT 

5.30000  ng/l 

LT 

23.00000  pg/l 

LT 

13.00000  pgl 

LT 

5.80000  pLg/i 

Data 

Qaal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER.35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER-35 

3ER.35 

3ER.35 

3ER-35 


RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 

RNSW 


CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 


I23TCB  1A3-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  1>DICHLOROBENZENE 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

13DCLB  l^DICHLOROBENZENE 

13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23,6.TRICH1jOROPHENOL 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2.NrrROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

3NT  3.NITR0T0LUENE 

46DN2C  4,6-DINrrRO.2-CRES0L 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  d-NTTROANILINE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 


LT 

ND 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

ND 


R 


5.10000  pg/1 

2.00000  |ig/l 

5.20000  |ig/l 
5.90000  ^g/I 

6.80000  pg/1 

5.00000  fig/1 

0.68000  fig/1 

7.70000  pg/I 

9.80000  }ig/l 
14.00000  ng/1 

10.00000  fig/l 

17.00000 

28.00000  ^g/1 

42.00000  ^g/1 

2.00000  ^g/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

SttelD _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Valne  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-35 

RNSW 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PCB260 

PCB 1260 

ND 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PPDDE 

2;i-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l*DICHLO 

LT 

3ER.35 

RNSW 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>-1,1,1-TR1CH 

LT 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

3ER-35 

RNSW 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

3ER-35 

RNSW 

cso 

SUPON 

2^HL0R0-1-<2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

3ER-35 

RNSW 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

3ER-35 

RNSW 

cso 

UNK548 

UNKNOWN 

3ER-35 

RNSW 

cso 

UNK557 

UNKNOWN 

3ER.35 

RNSW 

cso 

UNK596 

UNKNOWN 

3ER-35 

RNSW 

cso 

tR4K620 

UNKNOWN 

3ER-35 

RNSW 

cso 

UNK637 

UNKNOWN 

3ER-36 

RNSW 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

124TCB 

U,4-TR1CHL0R0BENZENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

12DCLB 

1^-DlCHLOROBENZENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

3ER-36  ' 

RNSW 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ND 

3ER-36 

RNSW 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER.36 

RNSW 

cso 

236TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3ER.36 

RNSW 

cso 

245TCP 

2,4.5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3ER.36 

RNSW 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANIUNE 

LT 

3ER.36 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

2CNAP 

2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3ER-36 

RNSW 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

46DN2C 

4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

3ER-36 

RNSW 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

3ER-36 

RNSW 

cso 

4CL3C 

4<;hloro-3-cresol 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

4CLPPE 

4CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

3ER-36 

RNSW 

cso 

4MP 

♦■METHYLPHENOL 

LT 

9.10000 

R 

9.10000 

Hg/1 

R 

9.10000 

pg/l 

R 

9.10000 

pel 

R 

13.00000 

pg^ 

R 

9,10000 

pgi 

9.90000 

pg/i 

2.20000 

pg/i 

18.00000 

pg/i 

14,00000 

P8^ 

18.00000 

pg^ 

37.00000 

pg/J 

17.00000 

pg^ 

19.00000 

pg/i 

17.00000 

pgi 

R 

10.00000 

pgA 

S 

5.00000 

pgA 

S 

4.00000 

pg/i 

S 

20,00000 

pg/i 

S 

5.00000 

pgi 

S 

5.80000 

pg^ 

2.40000 

pel 

1.20000 

pgA 

13.00000 

pel 

3.40000 

pg/i 

10.00000 

pgi 

R 

1.50000 

pgA 

1.70000 

pg/i 

2.80000 

pg'i 

3.60000 

pg/i 

8.40000 

pg/i 

4.40000 

pg^ 

180.00000 

pel 

5.80000 

pg'i 

8.80000 

pel 

6.70000 

pg/i 

2.80000 

pg^ 

2.60000 

pg/i 

1.30000 

pel 

3.60000 

pgi 

31.00000 

pg/i 

R 

8.20000 

pg'i 

5.00000 

pg/i 

21.00000 

pgi 

15.00000 

pel 

2.90000 

pel 

50.00000 

pg/i 

R 

22.00000 

pg/i 

1.00000 

pg^ 

R 

8.50000 

pg^ 

23.00000 

pel 

2.80000 

pel 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATULES 


3ER-36 

RNSW 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

(igi 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

96.00000 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

fig/i 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

t‘8'1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.S0000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

MS/l 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Mg/1 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.SOOOO 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

3ER>36 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Mg/1 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg/1 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

830000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SUUIDE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

44:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

CPMS02 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

530000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

ND 

3.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

5.50000 

Mg/1 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DIMP 

DHSOPROP  YL  METOYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

330000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  XIETHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

Mg/1 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

3£R>36 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg/1 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

Mg^ 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Stte  Media 
Typ*  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla{ 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAriLES _ 

3ER-36  RNSW  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

3ER-36  RNSW  CSO  FLRENE  FLUORENE 


3ER-36 

RNSW 

CSO 

HCBD 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

HPCL 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

ISODR 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

KEP 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

UN 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

MIREX 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

NAP 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

NB 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

NNDME 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

NNDNP 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

NNDPA 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

OXAT 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB016 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB221 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB232 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB242 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB248 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB254 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCB260 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PCP 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PHANT 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PHENO 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

3ER-36 

IWSW 

CSO 

PPDDT 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

PYR 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

SUPON 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

UNK548 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

UNK621 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

123TCB 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

124TCB 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

12DCLB 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

12DPH 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

13DNB 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

14DCLB 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

236TCP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

245TCP 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

246TCP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

24DCLP 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

24DMP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

24DNP 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

24DNT 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [1^3-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1,1A^^^3A,4.5,5^A,5B,6-DECACHIjOROOCT 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1,40XATHIANE 

PCB 1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB  1260 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2>BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1-DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICH 

PARATHION 

PYRENE 

2-CHIj0R0.1<2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

I^TRICHLOROBENZENE 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

U-DICHLOROBENZENE 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

U-DICHLOROBENZENE 

U-DINTTROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 
2^,6-TRlCHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 
2,4.DlNITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 


LT 

24.00000 

iig/i 

LT 

9.20000 

iig/i 

LT 

8.70000 

ns/l 

LT 

38.00000 

llgh 

LT 

28.00000 

llg/l 

LT 

21.00000 

ng/l 

LT 

7.80000 

ng/l 

LT 

2.40000 

ND 

20.00000 

R 

LT 

7.20000 

LT 

11.00000 

LT 

24.00000 

MB'! 

LT 

21.00000 

LT 

0.50000 

Hg/l 

LT 

3.70000 

Itg/l 

LT 

9.70000 

(ig/1 

LT 

6.80000 

pg/l 

LT 

3.70000 

Pgl 

LT 

27.00000 

MS'! 

ND 

9.10000 

R 

ND 

9.10000 

i«g/l 

R 

ND 

9.10000 

fign 

R 

ND 

9.10000 

iign 

R 

ND 

9.10000 

pg/i 

R 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

ND 

13.00000 

i*g/i 

R 

LT 

9.10000 

PS'I 

LT 

9.90000 

nen 

LT 

2.20000 

pg/i 

LT 

18.00000 

fign 

LT 

14.00000 

pg'i 

LT 

18.00000 

ligH 

LT 

37.00000 

nefi 

LT 

17.00000 

fig/i 

LT 

19.00000 

itg/i 

ND 

17,00000 

tign 

R 

10.00000 

pg/i 

S 

9.00000 

pg/i 

S 

LT 

5.80000 

pgfi 

LT 

2.40000 

pe/i 

LT 

1.20000 

pgn 

LT 

13.00000 

pg/i 

LT 

3.40000 

pg/i 

ND 

10.00000 

PB/l 

R 

LT 

1.50000 

pg/i 

LT 

1.70000 

pg/i 

LT 

2.80000 

pg/i 

LT 

3.60000 

pg/i 

LT 

8.40000 

pg/i 

LT 

4.40000 

pg/i 

LT 

180.00000 

pg/i 

LT 

5.80000 

pgn 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Teat  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-37 

RNSW 

CSO 

DBCP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DBHC 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DCPD 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DDVP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DEP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DIMP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DITH 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DMMP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DMP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DNBP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

DNOP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

FANT 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

HCBD 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

HPCL 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

ISODR 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

KEP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

UN 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

MIREX 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

NAP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

NB 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

NNDME 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

NNDNP 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

NNDPA 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

OXAT 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB016 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB221 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB232 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

PCB242 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB248 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

PCB254 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PCB260 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

PCP 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PHANT 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PHENO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

PYR 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

SUPON 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 
DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 
DITHIANE 
DIELDRIN 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 
DIMETHYL  PHTHALATE 
DLN-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N4XrrYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [ia3-C.D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

l,lA^,23a3A,4,5,5,5A5a6-DECACHLOROOCT 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NTIHOSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1,4<>XATHIANE 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB  1260 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1.DICHIjO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICH 

PARATHION 

PYRENE 

2-4:HLORa.l-(2,4-DICHIjOROPHENYL)VINYL 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

LT 

12.00000 

ng/l 

ND 

3.00000 

Mg/l 

R 

LT 

5.10000 

LT 

5.50000 

Hg/1 

LT 

8.50000 

LT 

5.90000 

LT 

21.00000 

Hg/1 

LT 

3.30000 

Jig/l 

LT 

26.00000 

Hg/1 

LT 

130.00000 

Hg/1 

LT 

2.20000 

Hg/1 

LT 

33.00000 

Hg/1 

LT 

1.50000 

Hg/1 

LT 

18.00000 

Hg/1 

LT 

5.00000 

Hg/1 

ND 

6.00000 

Hg/1 

R 

LT 

50.00000 

Hg/1 

ND 

20.00000 

Hg/1 

R 

LT 

24.00000 

Hg/1 

LT 

9.20000 

Hg/I 

LT 

8.70000 

Hg/1 

LT 

38.00000 

Hg/1 

LT 

28.00000 

Hg/1 

LT 

21.00000 

Hg/1 

LT 

7.80000 

Hg/1 

LT 

2.40000 

Hg/1 

ND 

20.00000 

Hg/1 

R 

LT 

7.20000 

Hg/1 

LT 

11.00000 

Hg/1 

LT 

24.00000 

Hg/1 

LT 

21.00000 

Hg/1 

LT 

0.50000 

Hg/1 

LT 

3.70000 

Hg/1 

LT 

9.70000 

Hg/1 

LT 

6.80000 

Hg/1 

LT 

3.70000 

Hg/1 

LT 

27.00000 

Hg/1 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

ND 

13.00000 

lig/l 

R 

LT 

9.10000 

Hg/1 

LT 

9.90000 

Hg/1 

LT 

2.20000 

Hg/1 

LT 

18.00000 

Hg/1 

LT 

14.00000 

Hg/1 

LT 

18.00000 

Hg/1 

LT 

37.00000 

Hg/1 

LT 

17.00000 

Hg/1 

LT 

19.00000 

Hg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

She  IP _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-37 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

MS^ 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

UNK548 

UNKNOWN 

10.00000 

l»g/l 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

UNK621 

UNKNOWN 

10.00000 

M8^ 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

123TCB 

l,2^-'naCHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

124TCB 

U,4-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

2.40000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

12DPH 

U-diphenylhydrazine 

LT 

13.00000 

M»1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

13DNB 

i^-dinttrobenzene 

ND 

10.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

.  1.70000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/1 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

24DCLP 

2,4.DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Mgl 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

180.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

$.80000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

2toNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

6.70000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

2CNAP 

2CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

2NANIL 

2.NrrROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

46DN2C 

4,6.DINITRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

1.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3^RESOL 

LT 

8.50000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/1 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mg/1 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ TertName 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLES 


3ER.39 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BGHIPy  BENZO  [GAI]  PERYLENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BRMCIL  BROMACIL 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

CL5CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

4<IHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSl)LFONE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

E«CP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

DEP 

DIETHYL PHTHALATE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DITH 

DrraiANE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DMP 

DBIETHYL  PHTHALATE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

INDENO[lA3-C.D]  PYRENE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

KEP 

KEPONE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

UN 

LINDANE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

MIREX 

1,1AA2^3A,4,S,5,5A5B,&.DECACHL0R00CT 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

Meas  Unit  Flae  Data 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


LT 

17.00000  ng/1 

LT 

2S.OOOOO  fig/1 

LT 

42.00000  ^g/l 

ND 

2.00000  |ig/l 

ND 

3.10000  fig/l 

LT 

15.00000  itgl 

LT 

10.00000  |ig/l 

LT 

2.90000  ng/l 

LT 

4.00000  nefi 

LT 

7.40000  iig/l 

LT 

12.00000  |ig/I 

LT 

54.00000  |tg/I 

LT 

S.30000  (ig/1 

LT 

37.00000  (igO 

LT 

10.00000  |tg/l 

LT 

15.00000  (ig/I 

LT 

5.30000  (tg/I 

LT 

12.00000  )tg/I 

LT 

12.00000  fig/1 

ND 

3.00000  iig/l 

LT 

5.10000  )ig/l 

LT 

5.50000  iigO 

LT 

8.50000  ng/l 

LT 

5.90000  itg/l 

LT 

21.00000  ftg/1 

LT 

3.30000  (ig/I 

LT 

26.00000  fig/I 

LT 

130.00000  |ig/I 

LT 

2.20000  itg/\ 

LT 

33.00000  ftg/1 

LT 

1.50000  |tg/l 

LT 

18.00000  (igO 

LT 

5.00000 

ND 

6.00000  ]ig/l 

LT 

50.00000  (tg/1 

ND 

20.00000  ftgO 

LT 

24.00000  fig/l 

LT 

9.20000  iigfl 

LT 

8.70000  iig/l 

LT 

38.00000  fig/l 

LT 

28.00000  ugl 

LT 

21.00000  fig/I 

LT 

7.80000  |ig/l 

LT 

2.40000  fig/l 

ND 

20.00000  iig/l 

LT 

7.20000  (ig/I 

LT 

11.00000  ng/l 

LT 

24.00000  fig/1 

LT 

21.00000  Hg/1 

LT 

0.50000  figfl 

LT 

3.70000  )ign 

LT 

9.70000  ng/1 

LT 

6.80000  fts/l 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Bata 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


3ER-39 

RNSW 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3,70000 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

27.00000 

fig/i 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000 

gg/i 

R 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

R 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

|ig1 

R 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

M6^ 

R 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

|lg/l 

R 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

R 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

itga 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

Mg/l 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

flgl 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

2a.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

18.00000 

figl 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

14.00000 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1.1-TRICH 

LT 

18.00000 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

1*8^ 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

figl 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

SUPON 

24:HLORO.H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

|»g/l 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

|lg1 

R 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

5.00000 

iigl 

S 

3ER-39 

RNSW 

CSO 

UNK548 

UNKNOWN 

20.00000 

(iga 

S 

3ER.39 

RNSW 

CSO 

UNK621 

UNKNOWN 

10.00000 

S 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

123TCB 

i;2>trichlorobenzene 

LT 

5.80000 

iig/i 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

fig/i 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

12DPH 

u-diphenylhydrazine 

LT 

13.00000 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Hg/1 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000 

Hg/I 

R 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

236TCP 

23,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

Hg/1 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

lig/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Itgfl 

3ER^ 

RNSW 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

lig/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

5.80000 

lig/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

8.80000 

llg/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

tig/l 

3ER^ 

RNSW 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

lig/l 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

|ig/l 

3ER^ 

RNSW 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

Hg/1 

3ER^ 

RNSW 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

Hg/1 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

2NANIL 

2.NITR0ANILINE 

ND 

31.00000 

Hg/1 

R 

3ER^ 

RNSW 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

8.20000 

Hg/1 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

Hg/1 

3ER^ 

RNSW 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

21.00000 

Hg/1 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

15.00000 

ng/i 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

Hg/1 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRa.2-CRESOL 

ND 

50.00000 

Hg/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

Hg/1 

3ER^ 

RNSW 

CSO 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

1.00000 

Hg/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

Hg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


sateiD 


sue  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Untt  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER^ 

RNSW  CSO 

4CLPPE 

3ER-40 

RNSW  CSO 

4MP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

4NANIL 

3ER-40 

RNSW  CSO 

4NP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ABHC 

3ER^ 

RNSW  CSO 

AENSLF 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ALDRN 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ANAPN 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ANAPY 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ANIL 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ANTRC 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ATZ 

3ER-40 

RNSW  CSO 

B2CEX 

3ER-40 

RNSW  CSO 

B2CIPE 

3ER-40 

RNSW  CSO 

B2CLEE 

3ER-40 

RNSW  CSO 

B2EHP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BAANT 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BAPYR 

3ER-40 

RNSW  CSO 

MEAN 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BBHC 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BBZP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BENSLF 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BENZID 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BENZO 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BGHIPY 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BKFAN 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BRMCIL 

3ER-40 

RNSW  CSO 

BZALC 

3ER-40 

RNSW  CSO 

CHRY 

3ER-40 

RNSW  CSO 

CL6BZ 

3ER-40 

RNSW  CSO 

CL6CP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

CL6ET 

3ER-40 

RNSW  CSO 

CLDAN 

3ER-40 

RNSW  CSO 

CPMS 

3ER-40 

RNSW  CSO 

CPMSO 

3ER-40 

RNSW  CSO 

CPMS02 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DBAHA 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DBCP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DBHC 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DBZFU 

3£R«40 

RNSW  CSO 

DCPD 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DDVP 

3£R^ 

RNSW  CSO 

DEP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DIMP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DITH 

3ER^ 

RNSW  CSO 

DLDRN 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DMMP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DMP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DNBP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

DNOP 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ENDRN 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ENDRN 

3ER-40 

RNSW  CSO 

ENDRN  : 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
d-METHYLPHENOL 
4-NITROANIUNE 
d-NTTROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BROMACIL 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DEBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 
DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 
DITHIANE 
DIELDRIN 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 
DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 


LT 

23.00000  \ign 

LT 

2.80000  pig/l 

ND 

31.00000  uga 

LT 

96.00000  ^g/l 

LT 

5.30000  jig/l 

LT 

23.00000  fxg/1 

LT 

13.00000  fig/1 

LT 

5.80000  \ig/l 

LT 

5.10000 

ND 

2.00000  \ig/\ 

LT 

5.20000  fig/1 

LT 

5.90000  fig/1 

LT 

6.80000  fig/! 

LT 

5.00000  figi 

LT 

0.68000  fig/i 

LT 

7.70000  figa 

LT 

9.80000  fig/1 

LT 

14.00000  ftga 

LT 

10.00000  fig/1 

LT 

17.00000  figa 

LT 

28.00000  fig/I 

LT 

42.00000  figa 

ND 

2.00000  fig/I 

ND 

3.10000  figa 

LT 

15.00000  fig/1 

LT 

10.00000  fig/1 

LT 

2.90000  fig/1 

LT 

4,00000  figa 

LT 

7.40000  fig/I 

LT 

12.00000  fig/1 

LT 

54.00000  figa 

LT 

8.30000  fig/1 

LT 

37.00000  iig/l 

LT 

10-00000  figa 

LT 

15.00000  figa 

LT 

5.30000  fig/1 

LT 

12.00000  fig/1 

LT 

12.00000  fig/1 

ND 

3.00000  fig/1 

LT 

5.10000  fig/1 

LT 

5.50000  fig/1 

LT 

8.50000  fig/1 

LT 

5.90000  fig/I 

LT 

21.00000  fig/1 

LT 

3.30000  fig/1 

LT 

26.00000  |ig/l 

LT 

130.00000  fig/1 

LT 

2.20000  fig/1 

LT 

33.00000  ^g/l 

LT 

1.50000  fig/1 

LT 

18.00000  Hg/1 

LT 

5.00000  fig/1 

ND 

6.00000  fig/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media  Meas  Unit  FU^  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATDLES 


3ER-40 

RNSW 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg'! 

3ER-40 

RNSW 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

I»g/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

(ig/l 

3ER-40 

RNSW 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

|ig/l 

3ER^ 

RNSW 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Hg/l 

3ER-40 

RNSW 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

|»g/l 

3ER-40 

RNSW 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

3ER-40 

RNSW 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Mg^ 

3ER-40 

RNSW 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Mg/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

MIREX 

1,1A^^33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

Mg/1 

3ER^ 

RNSW 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

Mg/1 

3ER^ 

RNSW 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

Mg'! 

3ER-40 

RNSW 

cso 

NNDPA 

N-NXTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

OXAT 

1,443XATHIANE 

LT 

27.00000 

Mg/I 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

3ER^ 

RNSW 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

3ER-« 

RNSW 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

Mg/1 

R 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

18.00000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,LDICHLO 

LT 

14.00000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

18.00000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Mg/1 

3ER-40 

RNSW 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

Mg/I 

R 

3ER-40 

RNSW 

cso 

UNK548 

UNKNOWN 

20.00000 

Mg/1 

S 

3ER-40 

RNSW 

cso 

UNK621 

UNKNOWN 

10.00000 

Mg/1 

S 

3ER-41 

RNSW 

cso 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

124TCB 

UATRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

12DPH 

U-diphenylhydrazine 

LT 

13.00000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

3ER-41 

RNSW 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Mg/1 

3ER-41 

RNSW 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Site  Media 

SitelD _ Type  Type _ Test  Name _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

3ER-41  RNSW  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

3ER-41  RNSW  CSO  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

3ER-41  RNSW  CSO  260NA  2,6-DINITROANILINE 

3ER-41  RNSW  CSO  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

3ER-41  RNSW  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

3ER-41  RNSW  CSO  2CNAP  2-4:HLORONAPHTHALENE 

3ER-41  RNSW  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

3ER.41  RNSW  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

3ER-41  RNSW  CSO  2NANIL  2-NrrROANILINE 

3ER-41  RNSW  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

3ER-41  RNSW  CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 


3ER-41 

RNSW 

CSO 

35DNA 

3£R^1 

RNSW 

CSO 

3NANIL 

3ER^1 

RNSW 

CSO 

3NT 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

46DN2C 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

4BRPPE 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

4CANIL 

3ER^1 

RNSW 

CSO 

4CUC 

3ER^1 

RNSW 

CSO 

4CLPPE 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

4MP 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

4NANIL 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

4NP 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

ABHC 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

ANAPY 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

ANIL 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

ANTRC 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

ATZ 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BAANT 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BBHC 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BBZP 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BENZID 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BENZO 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BGHIPY 

3ER^1 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BRMCIL 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

BZALC 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CHRY 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

3ER^1 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CPMS 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

3.5.DlNmiOANIUNE 

3-NrrROANIUNE 

3- NnROTOIJUENE 
4,6-DlNrrRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4^HL0R0ANILINE 
4-CHLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4-METHYLPHENOL 
4-NITROANILINE 
4-NrrROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BIS  ^-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

BIS  (24:HLOROETHyL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G,H1]  PERYLENE 

BENZO  [K]  ILUORANTHENE 

BROMACIL 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value  Meaa  Code  Qnal 


LT 

ISO.OOOOO 

pg/i 

LT 

5.80000 

pg/i 

LT 

8.80000 

MS'! 

LT 

6.70000 

pel 

LT 

2.80000 

PS^l 

LT 

2.60000 

pgi 

LT 

1.30000 

jign 

LT 

3.60000 

P8^ 

ND 

31.00000 

P8^ 

R 

LT 

8.20000 

Pg'l 

LT 

5.00000 

PS^I 

LT 

21.00000 

pg/1 

LT 

15.00000 

pgfl 

LT 

2.90000 

Pg/1 

ND 

50.00000 

pg/1 

R 

LT 

22.00000 

pg/1 

ND 

1.00000 

pg/I 

R 

LT 

8.50000 

pg/1 

LT 

23.00000 

P§/1 

LT 

2.80000 

pg/1 

ND 

31.00000 

pg/1 

R 

LT 

96.00000 

pg/1 

LT 

5.30000 

pg/1 

LT 

23.00000 

pg/1 

LT 

13.00000 

pg/1 

LT 

5.80000 

pg/1 

LT 

5.10000 

pg/1 

ND 

2.00000 

pg/1 

R 

LT 

5.20000 

pg/1 

LT 

5.90000 

pg/1 

LT 

6.80000 

pg/1 

LT 

5.00000 

pg/1 

LT 

0.68000 

pg/1 

LT 

7.70000 

pg/1 

LT 

9.80000 

pg/1 

LT 

14.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/1 

LT 

17.00000 

pg/1 

LT 

28.00000 

pg/1 

LT 

42.00000 

pg/1 

ND 

2.00000 

pg/1 

R 

ND 

3.10000 

pg/1 

R 

LT 

15.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/1 

LT 

2.90000 

pg/1 

LT 

4.00000 

pg/1 

LT 

7.40000 

pg/1 

LT 

12.00000 

pg/1 

LT 

54.00000 

pg/1 

LT 

8.30000 

pg/1 

LT 

37.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/1 

LT 

15.00000 

pg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  SEMrVOLATlLtES 


3ER-41 

RNSW 

CSO 

PYR 

PYRENE 

3ER^1 

RNSW 

CSO 

SUPON 

2-<:JHU)RO.H2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

UNK558 

UNKNOWN 

3ER-41 

RNSW 

CSO 

UNK621 

UNKNOWN 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

3ER-t2 

RNSW 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

14DCLB 

lADICHLOROBENZENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

24E)CLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2.6.DINrrROTOLUENE 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

2CNAP 

2^HL0R0NAPHTHALENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

3ER-t2 

RNSW 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

3ER-t2 

RNSW 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

Meas 

Bool 

Value 

Unft 

Meas 

Flag 

Code 

LT 

17.00000 

Mg/l 

LT 

19.00000 

ND 

17.00000 

^g/l 

R 

7.00000 

10.00000 

tig/1 

S 

LT 

5.80000 

Hg/1 

LT 

2.40000 

Mg/1 

LT 

1.20000 

Mg/1 

LT 

13.00000 

Mg/I 

LT 

3.40000 

Mg/1 

ND 

10.00000 

Mg/1 

Rl 

LT 

1.50000 

Mg/1 

LT 

1.70000 

Mg/1 

LT 

2.80000 

Mg/1 

LT 

3.60000 

Mg/1 

LT 

8.40000 

Mg/1 

LT 

4.40000 

Mg/1 

LT 

180.00000 

Mg/1 

LT 

5.80000 

Mg/1 

LT 

8.80000 

Mg/1 

LT 

6.70000 

Mg/1 

LT 

2.80000 

Mg/1 

LT 

2.60000 

Mg/1 

LT 

1.30000 

Mg/1 

LT 

3.60000 

Mg/1 

ND 

31.00000 

Mg/1 

Rl 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

5.00000 

Mg/1 

LT 

21.00000 

Mg/1 

LT 

15.00000 

Mg/1 

LT 

2.90000 

Mg^ 

ND 

50.00000 

Mg/1 

Rl 

LT 

22.00000 

Mg/1 

ND 

1.00000 

Mg/1 

Rl 

LT 

8.50000 

Mg^ 

LT 

23.00000 

Mg/1 

LT 

2.80000 

Mg/1 

ND 

31.00000 

Mg/1 

Rl 

LT 

96.00000 

Mg/1 

LT 

530000 

Mg/1 

LT 

23.00000 

Mg/1 

LT 

13.00000 

Mg/1 

LT 

5.80000 

Mg/1 

LT 

5.10000 

Mg/1 

ND 

2.00000 

Mg/1 

Rl 

LT 

5.20000 

Mg/1 

LT 

5.90000 

Mg/1 

LT 

6.80000 

Mg/1 

LT 

5.00000 

Mg/1 

LT 

0.68000 

Mg/1 

LT 

7.70000 

Mg/1 

LT 

9.80000 

Mg/1 

Data 

Qoal 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-42 

RNSW 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mf/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

Rl 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/1 

Rl 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

BRMCEL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Mg/1 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12,00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADffiNE 

LT 

54,00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CPMS 

4<:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

CPMS02 

40HL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

M»1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [ AHJ  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

Mg/1 

Rl 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

Dira 

DmnANE 

LT 

330000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2,20000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Mg/l 

Rl 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg/l 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

Mg/l 

Rl 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38,00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1^^-C,D]  PYRENE 

LT 

21,00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Mg/l 

Rl 

3ER^2 

RNSW 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

MIREX 

14A^^33A4,5,5^A,5B,6.DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

Mg/l 

3ER-42 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

Mg/l 
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ate  Media  ~ 

Type  Type _ Teat  Name _  Bool 


Unit  Flat  Data 

Valne  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-42 

RNSW 

cso 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

3ER^2 

RNSW 

cso 

PCB016  PCB 1016 

ND 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

3ER>42 

RNSW 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PCB260  PCB  1260 

ND 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

3ER^2 

RNSW 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PPDDE  2.2-B1S(PARA-CHIjOROPHENYL)-1.1-DICHLO 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

SUPON  2<:HLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

3ER-42 

RNSW 

cso 

TXPHE  toxaphene 

ND 

3ER^2 

RNSW 

cso 

UNK558  UNKNOWN 

3ER-42 

RNSW 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

Chemical  Class:  VOLATILES 

3ER-30 

RNSW 

cso 

lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

112TCE  1,1^-TRICHLOROETHANE 

LT 

3ER.30 

RNSW 

cso 

IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

3ER.30 

RNSW 

cso 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

12DCE  I^DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

12DCLE  1.2-DICHLOROETHANE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

12DCLP  U-DICHLOROPROPANE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

13DCP  13-DICHLOROPROPANE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

ACET  ACETONE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

3ER-30 

RNSW 

cso 

C13DCP  CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

3ER-30 

RNSW 

cso 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

3ER-30 

RNSW 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

C6H6  BENZENE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

3ER.30 

RNSW 

cso 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

3ER.30 

RNSW 

cso 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

CHCL3  CHLOROFORM 

3ER-30 

RNSW 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

3ER-30 

RNSW 

cso 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

9.70000 

pg'i 

6.SOOOO 

pg/i 

3.70000 

fig/i 

27.00000 

fig/i 

9.10000 

pg/i 

Rl 

9.10000 

RI 

9.10000 

pg/i 

Rl 

9.10000 

pg^ 

Rl 

9.10000 

pg'i 

Rl 

9.10000 

pg/i 

Rl 

13.00000 

pg^ 

Rl 

9.10000 

pg^ 

9.90000 

pg/i 

2.20000 

pg'i 

18.00000 

pg'i 

14.00000 

pg'i 

18.00000 

pg'i 

37.00000 

pg'i 

17.00000 

pg'i 

19.00000 

pg'i 

17.00000 

pg'i 

Rl 

7.00000 

pg'i 

SI 

10.00000 

pg'i 

SI 

1.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

5.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

4.80000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

3.50000 

pg'i 

8.00000 

pg'i 

8.40000 

pg'i 

0.91000 

pg'i 

5.00000 

pg'i 

R 

1.00000 

pg'i 

R 

12.00000 

pg'i 

8.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

1.00000 

pg'i 

14.00000 

pg'i 

1.20000 

pg'i 

11.00000 

pg'i 

5.50000  pg/1 
1.00000 

5.00000  pg/1  R 
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Meas  Unit  Fia{  Data 

Bool  Value  Meas  Code  Qual 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3ER-30 

RNSW 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Hg/1 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

2.00000 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

Mfi/l 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

Mg/1 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

Mg/1 

3ER.30 

RNSW 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

T13DCP 

TRANS-l>DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

TCLEA 

L1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

3ER.30 

RNSW 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-30 

RNSW 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

lllTCE 

1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/I 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

112TCE 

Ll^TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER.34 

RNSW 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

IIDCLE 

14-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

12DCLP 

1^-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

Mg/1 

3ER.34 

RNSW 

CSO 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

2CUEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

8.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

8.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000 

Mg/1 

3ER.34 

RNSW 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

5.40000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECfflC 

LT 

2.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Vfft 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

Mg/I 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

R 

R 

R 


R 

R 


R 


R 

R 

R 
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Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3ER-34 

RNSW 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

3ER-34 

RNSW 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

lllTCE 

1.L1-TRICHLOROETHANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

112TCE 

i,U-trichloroethane 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

IIDCE 

l.l-DICHLOROETHYTENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DlCHLOROETHANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

12DCE 

l^DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

13DCP 

U-dichloropropane 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

13DMB 

W-DIMETHYLBENZENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

ACET 

ACETONE 

3ER.35 

RNSW 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

C13DCP 

CIS-I3-DICHLOROPROPYLENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

3ER.35 

RNSW 

CSO 

CCIA 

CARBON  TETRACHLORIDE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

DBRCL 

DBROMOCHLOROMETHANE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

3ER.35 

RNSW 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

STYR 

STYRENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

3ER.35 

RNSW 

CSO 

TCLEA 

i.i^>tetrachloroethane 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

TRCLE 

trichloroethylene 

3ER-35 

RNSW 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

112TCE 

1,1^-TRICHLOROETHANE 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

12DCE 

1^-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

3ER-36 

RNSW 

CSO 

12DCLE 

1^-DICHLOROETHANE 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

3ER.36 

RNSW 

CSO 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

LT 

1.00000 

pg/i 

LT 

2.00000 

tig/i 

LT 

1.00000 

iig/i 

LT 

1.00000 

nefi 

LT 

1.00000 

Hg/l 

LT 

1.00000 

pg/i 

LT 

5.00000 

nefi 

LT 

1.00000 

ng/i 

LT 

1.00000 

(ig/i 

LT 

1.00000 

jif/i 

LT 

4.80000 

LT 

1.00000 

LT 

3.50000 

LT 

8.00000 

fig/i 

LT 

8.40000 

Hg/l 

LT 

1.00000 

Mg/l 

ND 

5.00000 

fig/i 

ND 

1.00000 

(ig/i 

LT 

12.00000 

fig/i 

LT 

8.00000 

LT 

1.00000 

iig/t 

LT 

1.00000 

pg/i 

LT 

1.00000 

figi 

LT 

1.00000 

pg/i 

LT 

14.00000 

pg/i 

LT 

1.20000 

pg/i 

LT 

11.00000 

(igT 

5.90000 

Mgl 

LT 

1.00000 

ND 

5.00000 

llg/l 

LT 

1.00000 

pg^ 

LT 

2.00000 

(tg/I 

LT 

1.00000 

ltg/1 

LT 

1.00000 

flg/l 

LT 

10.00000 

pg/l 

LT 

1.40000 

Mg/l 

ND 

1.00000 

(ig/l 

ND 

5.00000 

Mg^I 

ND 

5.00000 

Hg/1 

LT 

1.50000 

lig/l 

LT 

1.00000 

pg/l 

LT 

1.00000 

Mg^ 

LT 

2.00000 

Ugl 

LT 

1.00000 

ngn 

LT 

1.00000 

flgl 

LT 

1.00000 

pg/1 

LT 

1.00000 

flg/l 

LT 

5.00000 

pg/l 

LT 

1.00000 

llg/l 

LT 

1.00000 

llg/l 

LT 

1.00000 

llg/l 

LT 

4.80000 

llg/l 

Hata 

Qnal 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Fia{ 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

3ER.36 

RNSW 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER.36 

RNSW 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

pg/i 

3ER-36 

RNSW 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

S.00000 

3ER.36 

RNSW 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

3ER-36 

RNSW 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

pgl 

3ER-36 

RNSW 

cso 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

pga 

R 

3ER-36 

RNSW 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

pg/i 

R 

3ER-36 

RNSW 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

12.00000 

MS'! 

3ER-36 

RNSW 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

8.00000 

pga 

3ER-36 

RNSW 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

1.00000 

Rgl 

3ER-36 

RNSW 

cso 

CCL3F 

TRIFLUORCKDHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Pg'l 

3ER-36 

RNSW 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000 

MB'! 

3ER-36 

RNSW 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000 

P»1 

3ER-36 

RNSW 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

14.00000 

pg^ 

3ER-36 

RNSW 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000 

pg/l 

3ER-36 

RNSW 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000 

»ig/l 

3ER-36 

RNSW 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

4.70000 

pg/l 

3ER-36 

RNSW 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

pg/l 

3ER.36 

RNSW 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

|ig/l 

R 

3ER-36 

RNSW 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

jig/l 

3ER.36 

RNSW 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

2.00000 

pg/l 

3ER-36 

RNSW 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

pg/1 

3ER-36 

RNSW 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

pg/1 

3ER-36 

RNSW 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

pg/1 

3ER-36 

RNSW 

cso 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

pg/1 

3ER-36 

RNSW 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

pg/1 

R 

3ER-36 

RNSW 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

R 

3ER.36 

RNSW 

cso 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

iig/i 

R 

3ER-36 

RNSW 

cso 

TCLEA 

L1A2-TETRACHLOROETHANE 

3.70000 

pg/i 

3ER-36 

RNSW 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER-36 

RNSW 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER-36 

RNSW 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000 

3ER-37 

RNSW 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

1.50000 

pg/i 

B 

3ER-37 

RNSW 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER«37 

RNSW 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER-37 

RNSW 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

pg/l 

3ER-37 

RNSW 

cso 

12DCE 

1^-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

pg/i 

3ER-37 

RNSW 

cso 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER-37 

RNSW 

cso 

12DCLP 

1^-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER-37 

RNSW 

cso 

13DCLB 

i^-dichlorobenzene 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER-37 

RNSW 

cso 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

pg/i 

3ER-37 

RNSW 

cso 

13DMB 

U-dimethylbenzene 

LT 

1.00000 

pgl 

3ER-37 

RNSW 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

Mg/l 

3ER-37 

RNSW 

cso 

ACET 

ACETONE 

140.00000 

pg/i 

3ER.37 

RNSW 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

pg/i 

3ER.37 

RNSW 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

pg/i 

3ER-37 

RNSW 

cso 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

MS'! 

R 

3ER-37 

RNSW 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

pg/1 

R 

3ER-37 

RNSW 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

12.00000 

PB'l 

3ER-37 

RNSW 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

8.00000 

pg/1 

3ER-37 

RNSW 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

1.00000 

Pg/l 

3ER-37 

RNSW 

cso 

CCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

pg/l 
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Site  ID 


Binse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Site  Media  Meas 

Type  Type _ Test  Name _  Bool 


Unit  Flag 
Value  Meas  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

3ER.37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

3ER-37 

RNSW 

CSO 

CARBON  TETRACHLORIDE 

METHYLENE  CHLORIDE 

BROMOMETHANE 

CHLOROMETHANE 

BROMOFORM 

CHLOROFORM 

MONOCHLOROBENZENE 

CARBON  DISULFIDE 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIHC 

ETHYLBENZENE 

TOLUENE 

METHYLETHYL  KETONE 
METHYUSOBUTYL  KETONE 
METHYL-N-BUTYL  KETONE 
STYRENE 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

l,U^«.TETRACHLOROETHANE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYLENE 

XYLENE 


CCI4 

CH2CL2 

CH3BR 

CH3CL 

CHBR3 

CHCL3 

CLC6H5 

CS2 

DBRCL 

DCLB 

ETC6H5 

MEC6H 

MEK 

MIBK 

MNBK 

STYR 

T13DCP 

TCLEA 

TCLEE 

TRCLE 

XYLEN 


LT 

1.00000 

Hg/1 

LT 

1.00000 

Hg/1 

LT 

14.00000 

LT 

1.20000 

Hg/1 

LT 

11.00000 

ng/l 

5.40000 

LT 

1.00000 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

LT 

1.00000 

LT 

2.00000 

LT 

1.00000 

Mg/1 

LT 

1.00000 

Hgl 

LT 

10.00000 

iig/1 

LT 

1.40000 

Mgl 

ND 

1.00000 

Hg/1 

R 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

LT 

1.50000 

Mg/1 

LT 

1.00000 

Mg/1 

LT 

1.00000 

Mg/1 

LT 

2.00000 

Mg/1 
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Site  ID 


Site  Media 

Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3TB-01 

TRIP 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHIjOROETHANE 

LT 

1.00000 

figl 

3TB^1 

TRIP 

CSO 

112TCE 

l.U-TRICHLOROFTHANE 

LT 

1.00000 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

IIDCE 

1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

ng/l 

3T&01 

TRIP 

CSO 

IIDCLE 

la-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

12DCE 

l^DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

l«g^ 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

(Igl 

3TM1 

TRIP 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

3TM1 

TRIP 

CSO 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.S0000 

Hg/1 

3TB4)1 

TRIP 

CSO 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

M8^ 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

Mg/1 

3TB^1 

TRIP 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

8.00000 

ugl 

3TM1 

TRIP 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

(lg/1 

3TB^1 

TOIP 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

|»s/l 

3TW)1 

TRIP 

CSO 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

llg^ 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

12.00000 

M«/l 

3TB^1 

TRIP 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

8.00000 

l»g/l 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

1.00000 

|»8l 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg'! 

3T&01 

TRIP 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000 

(Igl 

3TB4)1 

TRIP 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

4.50000 

(Igl 

3TM1 

TRIP 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

14.00000 

llg/l 

3TB^1 

TRIP 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000 

3TM1 

TRIP 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000 

flgl 

3moi 

TRIP 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

1.00000 

Hg/l 

3TB^1 

TRIP 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

llg/l 

3TB01 

TRIP 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

3TM1 

TRIP 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

llg^ 

3TB4)1 

TRIP 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECmC 

LT 

2.00000 

Mga 

3T&01 

TRIP 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

flg/l 

3TB4)1 

TRIP 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

l‘g'1 

3TM1 

TRIP 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

Mg'! 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

ng/l 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

MNBK 

METHYL.N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

iiga 

3TB^1 

TRIP 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

TCLEA 

1.U3-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Hgl 

3TM1 

TRIP 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

3TB-01 

TRIP 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000 

Hg/1 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Hg/1 

3TM2 

TRIP 

CSO 

U2TCE 

1,13-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Hg/1 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

IIDCE 

i,i.dichloroethylene 

LT 

1.00000 

Hg/1 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Hg/1 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

Hg/1 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

12DCLE 

u-dichloroethane 

LT 

1.00000 

Hg/1 

3TB^2 

TRIP 

CSO 

12DCLP 

U-dichloropropane 

LT 

I.OOOOO 

Hg/1 

3TB^2 

TRIP 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Hg/1 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

Hg/1 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Hg/1 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

2CLEVE 

2^HL0R0ETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

Hg/1 

R 

R 


R 


R 

R 

R 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Site  Media  Meas 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name  _  Bool 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3TB-02 

TRIP 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

3TB^2 

TRIP 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

CCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

3TB^2 

TRIP 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

3T&02 

TRIP 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

3TB^2 

TRIP 

CSO 

CIJC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  •  NONSPECIFIC 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

ETCdHS 

ETHYLBENZENE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

3T&02 

TRIP 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

3TB^2 

TRIP 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BirTYL  KETONE 

ND 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

3TB4)2 

TRIP 

CSO 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

3TB^2 

TRIP 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

3TB-02 

TRIP 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

lllTCE 

1.1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

112TCE 

1,U-TRICHLOROETHANE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

3TB^3 

TRIP 

CSO 

I2DCLE 

1^-DICHLOROETHANE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

12DCLP 

l^DICHLOROPROPANE 

LT 

3TM3 

TRIP 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

13DMB 

l^DIMETHYLBENZENE 

LT 

3TB4)3 

TRIP 

CSO 

2CLEVE 

2-chloroethylvinyl  ether 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

ACET 

ACETONE 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

3TB4)3 

TRIP 

CSO 

C13DCP 

cis.i>dichloropropylene 

ND 

3TB^3 

TRIP 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

3TB4)3 

TRIP 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

CC14 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3TB-03 

TRIP 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

Unit  Fla^  Data 

Vahie  Meas  Code  Qnal 


8.00000 

Mg/I 

8.40000 

MS'! 

1.00000 

tiefi 

5.00000 

flg/1 

I.OOOOO 

txgl 

12.00000 

flg/l 

8.00000 

ng/l 

1.00000 

nefi 

1.00000 

pgl 

1.00000 

Mg/1 

1.00000 

Mg/1 

14.00000 

Mg/1 

1.20000 

Mg/1 

11.00000 

Mg/1 

1.00000 

Mg/1 

1.00000 

Mg/1 

5.00000 

Mg/1 

1.00000 

Mg/l 

2.00000 

Mg/1 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg1 

10.00000 

Mg/l 

1.40000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

5.00000 

Mg/l 

5.00000 

Mg/l 

1.50000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg^l 

2.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

5.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

4.80000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

3.50000 

Mg/l 

35.00000 

Mg/l 

8.40000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

5.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

12.00000 

Mg/l 

8.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

1.00000 

Mg/l 

4.10000 

Mg/l 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  11 RI  data 


Stte  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Unit  Fia{  Data 

Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3TB-04 

TRIP 

CSO 

MIBK 

3TB-04 

TRIP 

CSO 

MNBK 

3TB-04 

TRIP 

CSO 

STYR 

3T&04 

TRIP 

CSO 

T13DCP 

3TB-04 

TRIP 

CSO 

TCLEA 

3TB-04 

TRIP 

CSO 

TCLEE 

3TB-04 

TRIP 

CSO 

TRCLE 

3TB-04 

TRIP 

CSO 

XYLEN 

STBrOS 

TRIP 

CSO 

lllTCE 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

112TCE 

3TM5 

TRIP 

CSO 

IIDCE 

3T&05 

TRIP 

CSO 

IIDCLE 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

12DCE 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

12DCLE 

3TB^5 

TRIP 

CSO 

12DCLP 

3m05 

TRIP 

CSO 

13DCLB 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

13DCP 

3TB4)5 

TRIP 

CSO 

13DMB 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

2CLEVE 

3TM5 

TRIP 

CSO 

ACET 

3T&05 

TRIP 

CSO 

ACRYL 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

BRDCL 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

C13DCP 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

C2AVE 

3T&05 

TRIP 

CSO 

C2H3CL 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

C2H5CL 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

C6H6 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

CCUF 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

CCL4 

3TM5 

TRIP 

CSO 

CH2CL2 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

CH3BR 

3TB^5 

TRIP 

CSO 

CH3CL 

3*IB-05 

TRIP 

CSO 

CHBR3 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

CHCL3 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

CLC6H5 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

CS2 

31B-05 

TRIP 

CSO 

DBRCL 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

DCLB 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

ETC6H5 

3TB^5 

nup 

CSO 

MEC6H 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

MEK 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

MIBK 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

MNBK 

3T&05 

TRIP 

CSO 

STYR 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

T13DCP 

3TM5 

TRIP 

CSO 

TCLEA 

3TB-05 

TRIP 

CSO 

TCLEE 

3TM5 

TRIP 

CSO 

TRCLE 

3TM5 

TRIP 

CSO 

XYLEN 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

lllTCE 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

112TCE 

3TM7 

TRIP 

CSO 

IIDCE 

METHYUSOBUTYL  KETONE 
METHYL-N-BUTYL  KETONE 
STYRENE 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

l.IAS-TETRACHLOROETHANE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYLENE 

XYLENE 

1.1.1- TRICHLOROETHANE 
1,U-TRICHL0R0ETHANE 

1.1- DICHLOROETHYLENE 

1.1- DICHLOROETHANE 
l^DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 
1^-DICHLOROETHANE 
1^-DICHLOROPROPANE 
U-DICHLOROBENZENE 
13-DICHLOROPROPANE 
13-DIMETHYLBENZENE 
2^HLOROETHYLVINYL  ETHER 
ACETONE 

ACRYLONITRILE 

BROMODICHLOROMETHANE 

CIS-1>DICHLOROPROPYLENE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

CHLOROETHENE 

CHLOROETHANE 

BENZENE 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

CARBON  TETRACHLORIDE 

METHYLENE  CHLORIDE 

BROMOMETHANE 

CHLOROMETHANE 

BROMOFORM 

CHLOROFORM 

MONOCHLOROBENZENE 

CARBON  DISULFIDE 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECfflC 

ETHYLBENZENE 

TOLUENE 

METHYLETHYL  KETONE 
METHYUSOBUTYL  KETONE 
METHYL-N-BUTYL  KETONE 
STYRENE 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

1.1A2-TETRACHLOROETHANE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYLENE 

XYLENE 

1.1.1- TRICHLOROETHANE 
1,1>TRICHL0R0ETHANE 

1.1- DICHLOROETHYLENE 


LT 

1.40000 

Mg/l 

ND 

1.00000 

R 

ND 

5.00000 

Fg/1 

R 

ND 

5.00000 

lig/l 

R 

LT 

1.50000 

flg/l 

LT 

1.00000 

i«g/l 

LT 

1.00000 

Mg/l 

LT 

2.00000 

Itg1 

LT 

1.00000 

fig/l 

LT 

1.00000 

Mg'! 

LT 

1.00000 

Ilg/i 

LT 

1.00000 

Fg1 

LT 

5.00000 

ne/i 

LT 

1.00000 

(tga 

LT 

1.00000 

1*8^ 

LT 

1.00000 

MS'J 

LT 

4.80000 

flg/l 

LT 

1.00000 

jiga 

LT 

3.50000 

Mg/I 

42.00000 

Mg'! 

LT 

8.40000 

Hg/l 

LT 

1.00000 

US'! 

ND 

5.00000 

ilg/I 

R 

ND 

1.00000 

IIS/I 

R 

LT 

12.00000 

llg/l 

LT 

8.00000 

lig/i 

LT 

1.00000 

Itg/l 

LT 

1,00000 

(Ig/I 

LT 

1.00000 

mb'! 

4.10000 

gg/I 

LT 

14.00000 

LT 

1.20000 

(Ig/l 

LT 

11.00000 

Itg/l 

LT 

1.00000 

Mgfl 

LT 

1.00000 

Fg^l 

ND 

5.00000 

llg/l 

R 

LT 

1.00000 

Itg/l 

LT 

2.00000 

llg/l 

LT 

1.00000 

Itg/l 

LT 

1.00000 

llg/l 

LT 

10.00000 

Itg/l 

LT 

1.40000 

Mg/1 

ND 

1.00000 

llg/l 

R 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

LT 

1.50000 

Mg/I 

LT 

1.00000 

Mg/I 

LT 

1.00000 

Itg/l 

LT 

2.00000 

Mg/1 

LT 

1.00000 

Mg/I 

LT 

1.00000 

Mg/I 

LT 

1.00000 

Mg/I 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type  Test  Name 


Meas  Unit  Fla^ 

Bool _ Vahie  Mcas  Code  Qual 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3TB-07 

TRIP 

CSO 

IIDCLE 

la-DICHLOROETHANE 

LT 

LOOOOO 

(Ig/l 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

12DCE 

l^-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

Hg/l 

3TB^ 

TRIP 

CSO 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

12DCLP 

U-dichloropropane 

LT 

1.00000 

H&l 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

13DCLB 

1>DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

MgA 

3TB4)7 

TRIP 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

ttg/l 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

lig/l 

3TB^7 

TRIP 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

flg/l 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

8.00000 

llgfl 

3TB^7 

TRIP 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

itgn 

3TB4)7 

TRIP 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

ftgn 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Hg/l 

3T&07 

TRIP 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

iiefi 

3TB4)7 

TRIP 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

12.00000 

iign 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

S.00000 

iig/i 

3TM7 

TRIP 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

1.00000 

ne/i 

3TM7 

TRIP 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

iig/i 

3TB4)7 

TRIP 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000 

3TB^7 

TRIP 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000 

nefi 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

14.00000 

Hg/l 

3TB^7 

TRIP 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000 

iig/i 

3TM7 

TRIP 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000 

Hgfl 

3TB^7 

TRIP 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

5.50000 

iig/i 

3TM7 

TRIP 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

itg/i 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

iig/i 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

ngn 

3TB^ 

TRIP 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIHC 

LT 

2.00000 

}tgn 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

iigfi 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

ne/i 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

fig/i 

3TB^7 

TRIP 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

Mg/l 

3TM7 

TRIP 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

3TB^7 

TRIP 

CSO 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Mfi/l 

3TB^7 

TRIP 

CSO 

TCLEA 

l,U>TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000 

fig/i 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

lig/i 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

i*g^ 

3TB-07 

TRIP 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000 

itg/i 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

niTCE 

LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

iig/i 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

112TCE 

l,l>TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Hg/l 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

IIDCE 

14-DICHIjOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

itg/i 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

itg/i 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

(ig/i 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

12DCLE 

1^-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

tig/i 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

I2DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

Mel 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

13DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

1.00000 

itg/i 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

iigfi 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

13DMB 

U-dimethylbenzene 

LT 

1.00000 

MSl 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

2CLEVE 

2-CHIjOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

lig/i 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

8.00000 

nen 

3TM8 

TRIP 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/l 
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sate  ID 


Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 

She  Media  M*,,  jjjj^ 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  VOIAHLES 


3TB^8 

TRIP 

CSO 

C13DCP 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

C2AVE 

3IB^8 

TRIP 

CSO 

C2H3CL 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

C2H5CL 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

C6H6 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

CCL3F 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

CCL4 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

CH2CL2 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

CH3BR 

3TB-08 

TOIP 

CSO 

CH3CL 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

CHBR3 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

CHCL3 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

CLC6H5 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

CS2 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

DBRCL 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

DCLB 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

ETC6H5 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

MEC6H 

3re-08 

TRIP 

CSO 

MEK 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

MIBK 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

MNBK 

3TM8 

TRIP 

CSO 

STYR 

3TB^8 

TRIP 

CSO 

T13DCP 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

TCLEA 

3TR08 

TRIP 

CSO 

TCLEE 

3T&08 

TRIP 

CSO 

TRCLE 

3TB-08 

TRIP 

CSO 

XYLEN 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

lllTCE 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

112TCE 

3TM9 

TRIP 

CSO 

IIDCE 

3TB«09 

TRIP 

CSO 

IIDCLE 

3TB^ 

TRIP 

CSO 

12DCE 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

12DCLE 

3TB4)9 

TRIP 

CSO 

12DCLP 

3T&09 

TRIP 

CSO 

13DCLB 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

13DCP 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

13DMB 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

2CLEVE 

3TB^ 

TRIP 

CSO 

ACET 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

ACRYL 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

BRDCL 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

C13DCP 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

C2AVE 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

C2H3CL 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

C2H5CL 

3TB^ 

TRIP 

CSO 

C6H6 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

CCL3F 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

CCI4 

3TB^ 

TRIP 

CSO 

CH2CU  : 

3TB^9 

TRIP 

CSO 

CH3BR  ] 

3TB-09 

TRIP 

CSO 

CH3CL  ( 

3TBW 

TRIP 

CSO 

CHBR3  ] 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 
ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 
CHLOROETHENE 
CHLOROETHANE 
BENZENE 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

CARBON  TETRACHLORIDE 

METHYLENE  CHLORIDE 

BROMOMETHANE 

CHLOROMETHANE 

BROMOFORM 

CHLOROFORM 

MONOCHLOROBENZENE 

CARBON  DISULFIDE 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

ETHYLBENZENE 

TOLUENE 

METHYLETHYL  KETONE 
METHYLISOBUTYL  KETONE 
METHYL-N-BUTYL  KETONE 
STYRENE 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

L1A2-TETRACHLOROETHANE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYLENE 

XYLENE 

14.1- TRICHLOROETHANE 
1.14-TRICHLOROETHANE 

1.1- DICHLOROETHYLENE 

1.1- DICHLOROETOANE 
14-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 
U-DICHLOROETHANE 

U-dichloropropane 

13-DICHLOROBENZENE 

13-DICHLOROPROPANE 

13-DIMETHYLBENZENE 

2-CHLOROETHYLVlNYL  ETHER 

ACETONE 

ACRYLONITRILE 

BROMODICHLOROMETHANE 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

CHLOROETHENE 

CHLOROETHANE 

BENZENE 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 
CARBON  TETRACHLORIDE 
METHYLENE  CHLORIDE 
BROMOMETHANE 
CHLOROMETHANE 
BROMOFORM 


ND 

5.00000 

ng/l 

ND 

1.00000 

Hg/1 

LT 

12.00000 

l»g/l 

LT 

8.00000 

LT 

1.00000 

Jlgl 

LT 

1.00000 

Fgl 

LT 

1.00000 

Fga 

LT 

1.00000 

ngn 

LT 

14.00000 

)iga 

LT 

1.20000 

Mg'! 

LT 

11.00000 

Mg/l 

6.10000 

M6^ 

LT 

1.00000 

Fg/l 

ND 

5.00000 

FS'l 

LT 

1.00000 

ttg/l 

LT 

2.00000 

lig/l 

LT 

1.00000 

LT 

1.00000 

Fgl 

LT 

10.00000 

lig/l 

LT 

1.40000 

lig/l 

ND 

1.00000 

ND 

5.00000 

lig/l 

ND 

5.00000 

4.80000 

lig/l 

LT 

1.00000 

FS'l 

LT 

1.00000 

lig/l 

LT 

2.00000 

lig/l 

LT 

1.00000 

lig/l 

LT 

1.00000 

LT 

1.00000 

Fg^ 

LT 

1.00000 

Fg^ 

LT 

5.00000 

Fg'l 

LT 

1.00000 

Fg^ 

LT 

1.00000 

Fg/1 

LT 

1.00000 

Fg'l 

LT 

4.80000 

Fg/1 

LT 

1.00000 

Fg/1 

LT 

3.50000 

lig/l 

LT 

8.00000 

Fg/1 

LT 

8.40000 

Fg/1 

LT 

1.00000 

Fg/1 

ND 

5.00000 

lig/l 

ND 

1.00000 

lig/l 

LT 

12.00000 

Fg/1 

LT 

8.00000 

Fg/1 

LT 

1.00000 

Fg/1 

LT 

1.00000 

Fg/1 

LT 

1.00000 

Fg/1 

LT 

1.00000 

Fg/1 

LT 

14.00000 

lig/l 

LT 

1.20000 

lig/l 

LT 

11.00000 

lig/l 

R 

R 


R 

R 

R 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

Site  Media  Meas 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _  Bool 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3TB-10 

TRIP 

CSO 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

3TB-10 

TRIP 

CSO 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHU)R0ETHANE 

LT 

3TB-10 

TRIP 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

3TB-10 

TRIP 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

3TB-10 

TRIP 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

lllTCE 

1.1,1-TRICHLOROETHANE 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

112TCE 

l,U-TRICHLOROETHANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

3TB.11 

TRIP 

CSO 

12DCLP 

1.2-DICHLOROPROPANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

13DCLB 

1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ether 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

3TB.11 

TRIP 

CSO 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

3TB.11 

TRIP 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

CCM 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

CIJC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

3TB.11 

TRIP 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

3TB.11 

TRIP 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  •  NONSPECMC 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

3TB.11 

TRIP 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

MEK 

METOYLETHYL  KETONE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

MNBK 

METHYI^N-BUTYL  KETONE 

ND 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

TCLEA 

1.1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

3TB-11 

TRIP 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

3TB-n 

TRIP 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

3TB-12 

TRIP 

CGW 

lllTCE 

1.L1-TRICHLOROETHANE 

LT 

3TB-12 

TRIP 

CGW 

n2TCE 

1.U-TRICHLOROETHANE 

LT 

3TB-12 

TRIP 

CGW 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

3TB-12 

TRIP 

CGW 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

3TB-12 

TRIP 

CGW 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

3T&.12 

TRIP 

CGW 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

Unit  Flac  Data 

Valae  Meas  Code  Qnal 


5.00000  pgl  R 

1.50000  \ig/[ 

1.00000  iLgfl 
1.00000  pg/1 
2.00000  pg/i 

2.40000  pg/1  B 

1.00000  ng/l 
1.00000  pg/1 
1.00000  pg/1 

5.00000  pg/I 

1.00000  pg/1 
1.00000  pg/1 

1.00000  pga 
4.80000  pga 

1.00000  pg/1 

3.50000  pg/1 

8.00000  pg/1 

8.40000  pg/I 

1.00000  pg/1 

5.00000  pg/1  R 
1.00000  ng/l  R 

12.00000  pg/l 
8.00000  pg/1 
1.00000  pg/l 
1.00000  pg4 
1.00000  pga 
4.00000  pg/i 
14.00000  pga 

1.20000  pgl 
11.00000  pga 

1.00000  pg/1 
1.00000  pg/1 

5.00000  pg/1  R 

1.00000  pg/1 
2.00000  pg/1 
1.00000  pg/1 

1.00000  pga 

10.00000  pg/1 

1.40000  pg/1 
1.00000  pgl  R 
5.00000  pg/1  R 
5.00000  pg/1  R 

1.50000  pg/1 

1.00000  pg/1 
1.00000  pg/1 

2.00000  pga 

1.00000  pg/1 
1.00000  pgl 
1.00000  pgl 
1.00000  pg/1 

5.00000  pg/1 
1.00000  pg/I 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


^  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Unit  Fia^  Data 

Valne  Meas  Code  Qnal 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3TB-13 

TRIP 

CX5W 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

C6H6 

BENZENE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

CCL3F 

TRIFUraROCHLOROMETHANE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

3TB.13 

TRIP 

CGW 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

3TB.13 

TRIP 

CGW 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

CHBR3 

BROMOFORM 

3TB.13 

TRIP 

CGW 

CHCU 

CHLOROFORM 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

3TB-13 

TRff 

CGW 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECfflC 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

MEC6H 

TOLUENE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

3TB.13 

TRIP 

CGW 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

STVR 

STYRENE 

3TB.13 

TRIP 

CGW 

T13DCP 

TRANS-I3.DICHLOROPROPENE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

TCLEA 

1.1A2-TETRACHLOROETHANE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

3TB-13 

TRIP 

CGW 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

S.00000 

LT 

1.00000 

pg/I 

LT 

1.00000 

pga 

LT 

1.00000 

PS^l 

LT 

1.00000 

pg/1 

LT 

14.00000 

US'! 

LT 

1.20000 

pgl 

LT 

11.00000 

Mg/l 

LT 

1.00000 

MS'! 

LT 

1.00000 

pg/l 

ND 

5.00000 

pg/1 

R 

LT 

1.00000 

pg/1 

LT 

2.00000 

pg/l 

LT 

1.00000 

pg/1 

LT 

1.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/l 

LT 

1.40000 

pg/1 

ND 

1.00000 

pg/1 

R 

ND 

5.00000 

pg/l 

R 

ND 

5.00000 

pg/l 

R 

LT 

1,50000 

pga 

LT 

1.00000 

pg/1 

LT 

1.00000 

pg/1 

LT 

2.00000 

pg/1 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Teat  Name 

Meas 

Bod 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Plae 

Code 

Chemical  Class:  CYANIDE 

BRB-94-12A 

CYN 

CYANIDE 

0.46100 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94-I2A 

CYN 

CYANIDE 

0.43600 

5.00000 

fig/g 

D 

BRB-94.16A 

CYN 

CYANIDE 

5.09000 

5.00000 

Mg^g 

BRB-94-16A 

CYN 

CYANIDE 

5.20000 

5.00000 

(ig/g 

D 

BRS-94-01 

CYN 

CYANIDE 

5.03000 

5.00000 

Mg^g 

BRS-94^1 

CYN 

CYANIDE 

5.23000 

5.00000 

Hg/g 

D 

BWB‘94-01A 

CYN 

CYANIDE 

5.50000 

5.00000 

|ig/g 

BWB.94-OIA 

CYN 

CYANIDE 

5.48000 

5.00000 

|ig/g 

D 

BWS-94-01 

CYN 

CYANIDE 

5.08000 

5.00000 

|ig/g 

BWS-94^1 

CYN 

CYANIDE 

4.98000 

5.00000 

fig^g 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-07A 

135TNB 

U.5-TRINITR0BENZENE 

23.00000 

25.00000 

Mg^g 

ARP-94-07A 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

24.30000 

25.00000 

|ig/g 

D 

ARP-94-07A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

l^g 

ARP-94-07A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg'g 

D 

ARP-94-07A 

24CTNT 

2,4,6.TRINrrROTOLUENE 

49.60000 

50.00000 

Mgi'g 

ARP-94^7A 

246TNT 

2.4,6-trinitrotoluene 

49.60000 

50.00000 

lig^g 

D 

ARP-94-07A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

23.80000 

25.00000 

vs/% 

ARP.94-07A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.00000 

25.00000 

Mg^g 

D 

ARP-.94^7A 

26DNT 

2,&.DINITR0T01JUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

lig/g 

ARP-94-07A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig/'g 

D 

ARP-94^7A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

|ig^g 

ARP-94-07A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

ve/s 

D 

ARP-94-07A 

NB 

NrmOBENZENE 

48.80000 

50.00000 

ve/s 

ARP-94-07A 

NB 

NITROBENZENE 

49.40000 

50.00000 

ve/s 

D 

ARP.94-07A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

53.70000 

50.00000 

ve/s 

ARP-94-07A 

RDX 

CYCLCraUMETHYLENETRINITRAMINE 

54.50000 

50.00000 

itg/g 

D 

ARP-94-07A 

TETRYL 

N.METHYLN2A6-TETRANrniOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

ve/s 

ARP-94-07A 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6.TETRANrmOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

ve/s 

D 

ARP-94.11  A 

135TNB 

133-TRINrrROBENZENE 

24.30000 

25.00000 

ve/s 

ARP-94-11  A 

135TNB 

133-TRINrrROBENZENE 

24.50000 

25.00000 

ve/s 

D 

ARP.94-IIA 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

ve/s 

ARP.94-IIA 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

ve/s 

D 

ARP.94-IIA 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

49.70000 

50.00000 

ve/s 

ARP-94-11  A 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

50JOO00 

50.00000 

ve/s 

D 

ARP-94-11  A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

23.80000 

25.00000 

ve/s 

ARP.94-IIA 

24DNT 

^4.DINITROTOLUENE 

23.80000 

25.00000 

ve/s 

D 

ARP-94-11  A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

ve/s 

ARP-94.11  A 

26DNT 

^6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

ve/s 

D 

ARP-94-11  A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

ve/s 

ARP.94.llA 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

ve/s 

D 

ARP-94-11  A 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000 

ve/s 

ARP-94-11  A 

NB 

NITROBENZENE 

48.60000 

50.00000 

ve/s 

D 

ARP.94-IIA 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

54.20000 

50.00000 

ve/s 

ARP-94-11  A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

54.50000 

50.00000 

ve/s 

D 

ARP-94.11  A 

TETRYL 

N.METHYL-N2.4,6-TETRANrmOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

ve/s 

ARP-94.11  A 

TETRYL 

N.METHYL.N2.4,6-TETRANrmOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

ve/s 

D 

ARP-94-16A 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

27.20000 

25.00000 

ve/s 

7 

ARP-94.I6A 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

25.60000 

25.00000 

v^s 

D7 

ARP.94-I6A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

ve/s 

99 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


sate  ID  Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES  _ 

Aia»-94-16A  13DNB  U-DINTTROBENZENE 

ARP-94.16A  246TNT  2,4,^TRINITROTOLUENE 

ARP-94-16A  24CTNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-16A  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

ARP-94-16A  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-94-16A  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-16A  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-16A  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ARP-94-16A  HMX  CYCLOTETRAMETHYIENETETRANTTRAMI 

ARP-94.16A  NB  NITROBENZENE 

ARP-94-16A  NB  NITROBENZENE 

ARP-94-16A  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-94-16A  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

ARP-94-16A  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

ARP-94-16A  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-94-22A  135TNB  l^r^-TRINTTROBENZENE 

ARP-94-22A  135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

ARP-94-22A  13DNB  13-DINrrROBENZENE 

ARP-94-22A  13DNB  13-DINrrROBENZENE 

ARP-94-22A  246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ARP-94-22A  246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ARP-94-22A  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-22A  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-22A  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-22A  26DNT  2,6-DINnROTOLUENE 

ARP-94-22A  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ARP-94-22A  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

ARP-94-22A  NB  NITROBENZENE 

ARP-94-22A  NB  NITROBENZENE 

ARP-94-22A  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrnUVMI^ 

ARP-94-22A  RDX  CYClX>TRIMETHYLENETRINrnL\MINE 

ARP-94-22A  TETRYL  N-METHYI^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-94-22A  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANriROANILINE 

ARP-94-26A  135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 

ARP-94-26A  135TNB  133-TRINITROBENZENE 

ARP-94-26A  13DNB  13-DINrrROBENZENE 

ARP-94-26A  13DNB  13-DINITROBENZENE 

ARP-94.26A  246TNT  ^4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-26A  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-26A  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-26A  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-94-26A  26DNT  2,6.DINITROTOLUENE 

ARP-94-26A  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-26A  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANrrRAMI 

ARP-94-26A  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANriRAMI 

ARP-94-26A  NB  NITROBENZENE 

ARP-94-26A  NB  NITROBENZENE 

ARP.94-26A  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

ARP-94-26A  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

ARP-94.26A  TETRYL  N-METHYI^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-94-26A  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-94-30C  135TNB  133-TRINrrROBENZENE 


Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

il 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

LT 

0.50400 

0.00000 

D 

52.60000 

50.00000 

Mg^g 

50.40000 

50.00000 

Mg/g 

D 

25.30000 

25.00000 

Mg^g 

23.90000 

25.00000 

(ig/g 

D 

LT 

ZOOOOO 

0.00000 

LT 

2,00000 

0.00000 

Mg^g 

D 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig^g 

LT 

2.00000 

0.00000 

Hg/g 

D 

50.40000 

50.00000 

48.70000 

50.00000 

Jig/g 

D 

57.60000 

50.00000 

Pg^g 

55.00000 

50.00000 

fig'g 

D 

LT 

2.11000 

0.00000 

Pg^g 

LT 

2,11000 

0.00000 

Mg/g 

D 

24.70000 

25.00000 

Mg'g 

L 

JNR 

24.50000 

25.00000 

fig/g 

DL 

JNR 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig/g 

L 

JNR 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg/g 

DL 

JNR 

51.90000 

50.00000 

Hg/g 

L 

JNR 

51.60000 

50.00000 

Mg^g 

DL 

JNR 

24.90000 

25.00000 

Mg^g 

L 

JNR 

24.50000 

25.00000 

Hg/g 

DL 

JNR 

LT 

2.00000 

0.00000 

(tg^g 

L 

JNR 

LT 

2,00000 

0.00000 

(ig/g 

DL 

JNR 

LT 

2.00000 

0.00000 

Hg/g 

L 

JNR 

LT 

2.00000 

0.00000 

|ig/g 

DL 

JNR 

50,30000 

50.00000 

(ig/g 

L 

JNR 

50.40000 

50.00000 

DL 

JNR 

56.70000 

50.00000 

L 

JNR 

55.90000 

50.00000 

Mg^g 

DL 

JNR 

LT 

2.11000 

0.00000 

(ig/g 

L 

JNR 

LT 

2.11000 

0.00000 

Mg/g 

DL 

JNR 

25.00000 

25.00000 

v^e/s 

25.50000 

25.00000 

Hg/g 

D 

LT 

0.50400 

0.00000 

LT 

0.50400 

0.00000 

vdz 

D 

50.10000 

50.00000 

(tg/g 

51.90000 

50.00000 

l»g/g 

D 

24.00000 

25,00000 

24.70000 

25.00000 

^zlz 

D 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg'g 

LT 

2.00000 

0.00000 

ftg/g 

D 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg^g 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg^g 

D 

50.00000 

50.00000 

vziz 

50.50000 

50.00000 

vs/z 

D 

53.90000 

50.00000 

vdz 

54.90000 

50.00000 

vdz 

D 

LT 

2.11000 

0.00000 

vz/z 

LT 

2.11000 

0.00000 

llg/g 

D 

27.40000 

25.00000 

v^z 

7 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


SitelD 

Test  Name 

Meas 

BocA 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-30C 

135TNB 

U,5.TRINrrROBENZENE 

26.60000 

25.00000 

D7 

ARP-94-30C 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg^g 

ARP-94.3OC 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig/g 

D 

ARP.94.3OC 

246TNT 

2,4,6.TRINrmOTOLUENE 

53.50000 

50.00000 

Pg^g 

ARP.94.3OC 

246TNT 

2.4,6.TRINITR0T0LUENE 

53.30000 

50.00000 

Pg^g 

D 

ARP.94-3OC 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLtJENE 

25.50000 

25.00000 

Pg^g 

ARP-94.3OC 

24DNT 

2,4.I>INITROTOLUENE 

25.60000 

25.00000 

Pg^g 

D 

ARP-94.3OC 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg^g 

ARP-94-30C 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Pg^g 

D 

ARP.94-3OC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

Pg^g 

ARP.94.3OC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETTTRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

tigfg 

D 

ARP-94.3OC 

NB 

NITROBENZENE 

52.60000 

50.00000 

Mg^g 

ARP-94-30C 

NB 

NITROBENZENE 

52.90000 

50.00000 

Pg^g 

D 

ARP.94.3OC 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.70000 

50.00000 

tig/g 

ARP-94.3OC 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.70000 

50.00000 

tig/g 

D 

ARP-94.3OC 

TETRYL 

N.METHYL-N2,4,6-TETRANrniOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

Pg^g 

ARP.94-3OC 

TETRYL 

N.METHYL-N2A6-TETRANITROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000 

lig^g 

D 

ARP-94-36A 

135TNB 

U,5-trinitrobenzene 

25.90000 

25.00000 

l^g 

ARP.94-36A 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

24.20000 

25.00000 

Pg^g 

D 

ARP-94-36A 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg/g 

ARP.94.36A 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

ligfg 

D 

ARP-94-36A 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

51.40000 

50.00000 

|ig/g 

ARP-94-36A 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

49.40000 

50.00000 

I^g 

D 

ARP-94-36A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.20000 

25.00000 

tig/g 

ARP-94-36A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

23.80000 

25.00000 

tigfg 

D 

ARP-94-36A 

26DNT 

2.6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

ligfg 

ARP.94-36A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

^g/g 

D 

ARP.94-36A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

ARP-94.36A 

HMX 

CYCU)TETIL\METHYLENETETRANITRAM^ 

LT 

2.00000 

0.00000 

D 

ARP-94-36A 

NB 

NITROBENZENE 

50.60000 

50.00000 

pg^g 

ARP-94-36A 

NB 

NITROBENZENE 

49.30000 

50.00000 

pg^g 

D 

ARP.94-36A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

55.90000 

50.00000 

pg^g 

ARP.94.36A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

52.60000 

50.00000 

PC/g 

D 

ARP.94.36A 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANrmOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg^g 

ARP.94-36A 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg^g 

D 

ARP.94.44C 

135TNB 

I3.5.TRINITROBENZENE 

25.00000 

25.00000 

pg^g 

7 

ARP-9444C 

135TNB 

U^-TRINTTROBENZENE 

25.70000 

25.00000 

pg/g 

D7 

ARP-94.44C 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg^g 

ARP.94-44C 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg^g 

D 

ARP-94.44C 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.80000 

50.00000 

pg^g 

ARP.94.44C 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

53.80000 

50.00000 

pg^g 

D 

ARP.94.44C 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.00000 

25.00000 

pg/g 

ARP.94.44C 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

2530000 

25.00000 

pg^g 

D 

ARP.94.44C 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

ARP.94.44C 

26DNT 

2,6.DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

ARP.94.44C 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

ARP.94.44C 

HMX 

CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

ARP.94^MC 

NB 

NITROBENZENE 

51.10000 

50.00000 

pg^g 

ARP-94^MC 

NB 

NITROBENZENE 

52.50000 

50.00000 

pg/g 

D 

ARP.94.44C 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

56.00000 

50.00000 

pg^g 

ARP-94.44C 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.80000 

50.00000 

pg^g 

D 

ARP.94.44C 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg^g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Site  ID _ Test  Name  _ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

AIU>-94'44C  TETRYL  N-METHYb-N2A6-TETRANrmOANIUNE 

ARI>-94-46C  135TNB  U^TRINITROBENZENE 

ARP.94-46C  135TNB  lAS-TRINTTROBENZENE 

ARP-94-46C  13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

AKP-94-46C  13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

ARP-94-46C  246TNT  2,4,6.TRINITROTOLUENE 

ARP-94-46C  246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ARP-94-46C  24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-46C  24DNT  2,4-DlNITROTOLUENE 

ARP-9446C  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

AM>-94-46C  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP.94.46C  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ARP.94.46C  HMX  CYCLOTETRAMETHYIENETETRANITRAMI 

ARP.94.46C  NB  NITROBENZENE 

ARP.9446C  NB  NITROBENZENE 

ARP.94.46C  RDX  CYCIXiTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

ARP.94-46C  RDX  CYCIXJTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP.94.46C  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANIUNE 

ARP.94-46C  TETRYL  N.METHYL.N2,4,6.TETRANITROANILINE 

ARP.94-49B  135TNB  U^-TRINTTROBENZENE 

ARP.94-49B  135TNB  13>TRINITROBENZENE 

ARP.9449B  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ARP.94-49B  13DNB  U.DINITROBENZENE 

ARP.94.49B  246TNT  2.4,6.TRINITROTOLUENE 

ARP.94.49B  246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94.49B  24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

ARP-94.49B  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94.49B  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94.49B  26DNT  2.6-DINnROTOLUENE 

ARP.94.49B  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ARP-94.49B  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ARP-94.49B  NB  NITROBENZENE 

ARP.94.49B  NB  NITROBENZENE 

ARP-94.49B  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-94.49B  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-94.49B  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANIUNE 

ARP.94.49B  TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-94-51A  135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE 

ARP.94-5IA  135TNB  l,3,5.TRINITROBENZENE 

ARP-94-51A  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ARP-94.5IA  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ARP-94-51A  246TNT  2,4.6-TRINnROTOLUENE 

ARP.94.5iA  246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ARP-94-51A  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ARP.94.5iA  24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

ARP-94-51A  26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

ARP-94-51A  26DNT  2,6-DINITROnrOLUENE 

ARP-94-51A  HMX  CYCIXITETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

ARP-94-51A  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ARP-94-51A  NB  NITROBENZENE 

ARP-94-51A  NB  NITROBENZENE 

ARP-94-51A  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 


Unit  Flag  Data 

_ Spike  Meas  Code  Qnal 


LT  2.11000  0.00000  D 

27.80000  25.00000  pg/g 

26.90000  25.00000  pgig  d 

LT  0.50400  0.00000  pg/g 

LT  0.50400  0.00000  pg/g  D 

57.80000  50.00000  pgfg 

55.00000  50.00000  pgfg  d 

27.60000  25.00000  pg/g 

25.90000  25.00000  pg/g  p 

LT  2.00000  0.00000  pg/g 

LT  2.00000  0.00000  pg/g  d 

LT  2.00000  0.00000  pg/g 

LT  2.00000  0.00000  d 

56.70000  50.00000  pg/g 

53.60000  50.00000  pg/g  d 

64.70000  50.00000  pg/g 

61.30000  50.00000  pg/g  d 

LT  2.11000  0.00000  pg/g 

LT  2.11000  0.00000  pg/g  d 

25.50000  25.00000  pg/g  d 

25.20000  25.00000  pg/g  d 

LT  0.50400  0.00000  pg/g  p 

LT  0.50400  0.00000  pg/g  d 

51.00000  50.00000  ^g  d 

51.80000  50.00000  pg/g  d 

24.50000  25.00000  pg/g  d 

24.00000  25.00000  pgfg  p 

LT  2.00000  0.00000  pg/g  p 

LT  2.00000  0.00000  pg/g  p 

LT  2.00000  0.00000  pg/g  p 

LT  ZOOOOO  0.00000  pg/g  p 

50.30000  50.00000  D 

49.70000  50.00000  j,g^g  p 

57.10000  50.00000  ,,g^g  p 

56.60000  50.00000  pg/g  p 

LT  2.11000  0.00000  pg/g  p 

LT  2.11000  0.00000  pg/g  p 

29.80000  25.00000  p^g 

29.60000  25.00000  pg/g  p 

LT  0.50400  0.00000  ^g/g 

LT  0.50400  0.00000  pg/g  p 

52.10000  50.00000  pg/g 

51.10000  50.00000  pg/g  p 

.24.00000  25.00000  pg/g 

24.20000  25.00000  p 

LT  2.00000  0.00000  pg/g 

LT  2.00000  0.00000  pg/g  p 

LT  20.00000  0.00000  pg/g  ji 

LT  20.00000  0.00000  ^g^g  pn 

5ZOOOOO  50.00000  pg/g 

50.20000  50.00000  pg/g  p 

5930000  50.00000  ^g^g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bo<a 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP.94-51A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrniAMINE 

59.50000 

50.00000 

D 

ARP-94-51A 

TETRYL 

N-METHYL.N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

ARP.94.5iA 

TETRYL 

N.METHYL.N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

D 

ARP-94.57A 

135TNB 

1^,5-TRINrrROBENZENE 

26,30000 

25,00000 

pg^g 

L 

ARP-94-57A 

135TNB 

l^^TRINITROBENZENE 

26.90000 

25,00000 

v^zfz 

DL 

ARP-94-57A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg^g 

ARP-94-57A 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

v^zfz 

D 

ARP.94.57A 

246TNT 

2,4,6.TRINITR0T0LUENE 

52.50000 

50.00000 

pg^g 

ARP-94.57A 

246TNT 

2.4.6-TRINrrROTOLUENE 

53.00000 

50.00000 

vzfz 

D 

ARP-94-57A 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

25.40000 

25.00000 

v^z 

ARP-94.57A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.20000 

25.00000 

v^z 

D 

ARP-94.57A 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg^g 

ARP.94-57A 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARP-94.57A 

HMX 

cyclotetramethylenetetranttrami 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

ARP.94.57A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTITtAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

ARP.94-57A 

NB 

NITROBENZENE 

50,90000 

50.00000 

pg^g 

ARP.94.57A 

NB 

NITROBENZENE 

50.80000 

50.00000 

pg/g 

D 

ARP-94.57A 

RDX 

CYClOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

57,90000 

50.00000 

pg^g 

ARP.94-57A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

58.60000 

50.00000 

pg^g 

D 

ARP.94.57A 

TETRYL 

N.METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg^g 

ARP.94-57A 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6.TETRANriROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg^g 

D 

BWB.944)1A 

135TNB 

13,5-TRlNnROBENZENE 

27.30000 

25.00000 

pg^g 

BWB.94.OIA 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

27.80000 

25.00000 

pg/g 

D 

BWB-944)1A 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg/g 

BWB.94-OIA 

13DKB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg/g 

D 

BWB.944)1A 

24€TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

59.20000 

50.00000 

pg/g 

BWB-94.OIA 

24€TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

63.10000 

50.00000 

pg/g 

D 

BWB-94.01A' 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

26.00000 

25.00000 

pg/g 

H 

BWB.94.OIA 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

25.60000 

25.00000 

pg/g 

DH 

BWB-94.OIA 

26DNT 

2,6.DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

BWB-944)1A 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

BWB-94.OIA 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

23.50000 

0.00000 

pg/g 

BWB-944)1A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

19.40000 

0.00000 

pg/g 

D 

BWB-94.OIA 

NB 

NITROBENZENE 

51.20000 

50.00000 

pg/g 

BWB.94.OIA 

NB 

NITROBENZENE 

50.90000 

50.00000 

pg/g 

D 

BWB.94.OIA 

RDX 

CYCIOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

104.00000 

50.00000 

pg/g 

BWB.94*^1A 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

98.00000 

50.00000 

pg/g 

D 

BWB-94.OIA 

TETRYL 

N.METHYL.N2,4,6-TETRANriROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg/g 

BWB-94.OIA 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg/g 

D 

BWS-94.01 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

26.60000 

25.00000 

pg/g 

BWS-94^1 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

26.90000 

25.00000 

pg/g 

D 

BWS-94.01 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg/g 

BWS.944)1 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg/g 

D 

BWS.94.01 

246TNT 

2,4,6.TRINnROTOLUENE 

50.60000 

5.00000 

pg/g 

BWS.94.01 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

51.00000 

50.00000 

pg/g 

D 

BWS.94-01 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

23.70000 

25.00000 

pg/g 

BWS.94.01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

23.50000 

25.00000 

pg/g 

D 

BWS.94.01 

26DNT 

2,6.DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

BWS.94.01 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

BWS.94.01 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

BWS-94.01 

HMX 

CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

BWS.94.01 

NB 

NITROBENZENE 

49.50000 

50.00000 

pg/g 
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ate  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemiced  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Test  Name 


Meas 

Bool _ Value _ 


Unit  Flac 
Meas  Code 


Data 

Qoal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


BWS-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

BWS-94-01 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

BWS-94-01 

RDX 

CVCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

BWS-94-01 

TETRYL  N-METHY1^N2A6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

BWS-94-01 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

CRP-94-03A 

135TNB 

13,5-TRINrrROBEN2ENE 

CRP-94-03A 

135TNB 

1.3.5-TRlNnROBENZENE 

CRP.944)3A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

CRP-94-03A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

CRP-94-03A 

246TNT 

2,4,6.TRlNrrROTOLUENE 

CRP-94-03A 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

CRP-944)3A 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

CRP-94-03A 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

CRP-94-03A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

CRP-944)3A 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

CRP-94-03A 

HMX 

CYCIXnETRAMETHYLENETETRANriRAMI 

LT 

CRP-94-03A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

CRP.94-03A 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-94-03A 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-94-03A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

CRP-94-03A 

RDX 

CYCIXITRIMETHYLENETRINITRAMINE 

CRP-944)3A 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

CRP-94-03A 

TETRYL  N-METHYL.N2,4.6.TETRANrrROANILINE 

LT 

CRP-94-06A 

135TNB 

133-TRINnROBENZENE 

CRP.94-06A 

135TNB 

13.5-TRINnROBENZENE 

CRP-94-06A 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

CRP-94-06A 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

CRP.94-06A 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

CRP-94.06A 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

CRP-94-06A 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

CRP.94-06A 

24DNT 

2.4-DINnROTOLUENE 

CRP-94-06A 

26DNT 

2.6-DINrTROTOLUENE 

LT 

CRP-94-06A 

26DNT 

2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

CRP-94-06A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

CRP-94-06A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

CRP.94-06A 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-944)6A 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-94-06A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

CRP-94-06A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

CRP-94-06A 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

CRP-94-06A 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAMTROAN1UNE 

LT 

CRP.94-08A 

135TNB 

I3.S-TRlNrrROBENZENE 

CRP.94-08A 

135TNB 

13.5-TRlNrrROBENZENE 

CRP-94-08A 

13DNB 

U-dinitrobenzene 

LT 

CRP-94-08A 

13DNB 

13-DINTrROBENZENE 

LT 

CRP-94-08A 

246TNT 

2.4,6-niINrrROTOLUENE 

CRP.94^8A 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

CRP-94.08A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLOENE 

CRP-944)8A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

CRP-94-08A 

26DNT 

X6-DINITROTOLUENE 

LT 

CRP.94-08A 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

CRP-94-08A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

49.20000 
60.00000 

61.40000 

2.11000 

2.11000 

27.60000 

28.20000 
0.50400 
0.50400 

54.70000 

56.60000 

26.20000 

27.20000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 

53.80000 

55.70000 

64.90000 

67.60000 

2.11000 

2.11000 

26.20000 

26.20000 

0.50400 

0.50400 

52.10000 

51.80000 
24.30000 

24.80000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 

50.80000 

50.90000 

61.70000 

61.40000 

2.11000 

2.11000 

27.20000 

27.40000 
.  0.50400 

0.50400 

52.70000 

53.10000 

24.40000 

25.10000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 


50.00000 

50.00000 

50.00000 

0.00000 

0.00000 

25.00000 

25.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50.00000 

25.00000 

25.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

0.00000 

0.00000 

25.00000 

25.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50.00000 

25.00000 

50.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

0.00000 

0.00000 

25.00000 

25.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50.00000 

25.00000 

25.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 


fig's 

fig's 

D 

fig's 

fig's 

D 

fig's 

D 

fig's 

7 

fig's 

fig's 

D7 

fig's 

fig's 

D 

ms's 

fig's 

D 

fig's 

fig's 

D 

fig's 

fig's 

D 

fig's 

D 

fig's 

H 

fig's 

fig's 

DH 

fig's 

fig's 

D 

fig's 

D 

fig's 

7 

ms's 

ms's 

D7 

fig's 

ms's 

D 

fig's 

Mg's 

D 

Mg's 

ms's 

D 

ms's 

ms's 

D 

ms's 

Mg's 

D 

ms's 

ms's 

D 

Mg's 

fig's 

D 

ms's 

Mg's 

D 

Mg's 

ms's 

D 

ms's 

ms's 

D 

ms's 

ms's 

D 

Mg's 

ms's 

D 

ms's 

ms's 

D 

J 

J 


J 

J 


I 

I 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bo<rf 

Value 

Spike 

Untt 

Meas 

Hag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRP-94-08A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg^g 

D 

CRP-94-08A 

NB 

NITROBENZENE 

51.00000 

50.00000 

CRP-94-08A 

NB 

NITROBENZENE 

51.40000 

50.00000 

l»g/g 

D 

CRP-94-08A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.90000 

50.00000 

(Ig/g 

CRP-94-08A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.90000 

50.00000 

D 

CRP-94-08A 

TETRYL 

N-METHYL.N2A6-TETRANrrROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94^8A 

TETRYL  N.METHYI^N2A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

Mg/g 

D 

CRP-94-12A 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

26.70000 

25.00000 

vsiz 

7 

CRP-94.12A 

135TNB 

U,5-*nUNITROBENZENE 

26.60000 

25.00000 

Hg/g 

D7 

CRP.94-12A 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.50400 

0.00000 

vs/z 

CRP-94-12A 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

)lg/g 

D 

CRP-94-12A 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

49.90000 

50.00000 

CRP-94-12A 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

49.40000 

50.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-12A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

23.50000 

25.00000 

pg/g 

CRP-94-12A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

23.10000 

25.00000 

pg'g 

D 

CRP-94-12A 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-12A 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-12A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA^^r^RAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-12A 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94.12A 

NB 

NITROBENZENE 

49.00000 

50.00000 

pg^g 

CRP-94-12A 

NB 

NITROBENZENE 

48.20000 

50.00000 

pe^g 

D 

CRP-94-12A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.30000 

50.00000 

Pg^g 

CRP.94-12A 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

61.60000 

50.00000 

Pg/g 

D 

CRP-94-12A 

TETRYL 

N-METHYL.N2A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

Pg^g 

CRP.94-12A 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANrrROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRS.94-01 

135TNB 

l^,5.TRINITROBENZENE 

27,30000 

25.00000 

pg^g 

H 

M 

CRS-94-01 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

27J0000 

25.00000 

pg/g 

DH 

M 

CRS-94-01 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg/g 

H 

CRS-94-01 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0-00000 

pg/g 

DH 

CRS-94-01 

24CTNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

52.20000 

50.00000 

pg/g 

H 

M 

CRS-94-01 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.20000 

50.00000 

pg/g 

DH 

M 

CRS.94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.90000 

25.00000 

pg/g 

H 

M 

CRS-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.10000 

25.00000 

pg/g 

DH 

M 

CRS-94-01 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

H 

CRS-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

DH 

CRS-94-01 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

H 

CRS-94-01 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

DH 

CRS.94-01 

NB 

NITROBENZENE 

50.60000 

50.00000 

pg/g 

H 

M 

CRS-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

50.80000 

50.00000 

pg/g 

DH 

M 

CRS.94-01 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrnUMINE 

61.60000 

50.00000 

pg/g 

H 

M 

CRS-94.01 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

61.50000 

50.00000 

pg/g 

DH 

M 

CRS.94.01 

TETRYL  N.METHYL-N2,4>TETRANrrROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000 

pg/g 

H 

CRS-94-01 

TETRYL  N.METHYL*N2A6-TETRANITROANILI^ 

LT 

2.11000 

0.00000 

vziz 

DH 

OBP.94-02A 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

26.80000 

25.00000 

pg/g 

7 

OBP-94-02A 

135TNB 

U,5.TRINrrROBENZENE 

28.30000 

25.00000 

pg/g 

D7 

0BP-94-02A 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg/g 

OBP-94.02A 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

pg/g 

D 

OBP-94-02A 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

53.40000 

50.00000 

pg/g 

OBP.94-02A 

24dTNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

5530000 

50.00000 

pg/g 

D 

OBP-94-02A 

24DNT 

^4-DINITROTOLUENE 

2530000 

25.00000 

pg/g 

7 

OBP.94.O2A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

2630000 

25.00000 

pg/g 

D7 

OBP.94-02A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-94-09C 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

26.30000 

25.00000 

iig/g 

D 

OBP-94-09C 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Vf/g 

OBP-94-09C 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Vg/z 

D 

OBP-94-09C 

HMX 

CYClOTETRAMETHYLENETETRANITRAm 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

OBP-94-09C 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

tig's 

D 

0BP-94-09C 

NB 

NITROBENZENE 

52.70000 

50.00000 

mb's 

0BP-94-09C 

NB 

NITROBENZENE 

52.90000 

50.00000 

fig/s 

D 

OBP-94-09C 

RDX 

CYCLOTIOMETHYLENETRINITRAMIN^ 

59.40000 

50.00000 

fig's 

OBP-94-09C 

RDX 

CYCIOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.40000 

50.00000 

fig's 

D 

OBP-944)9C 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

OBP-94-09C 

TETRYL 

N-ME^Tm^N2A6-TETRAN^^ROANILI^^ 

LT 

2.11000 

0.00000 

flg/g 

D 

OBS-94-01 

135TNB 

U.5.TRINITROBENZENE 

25.80000 

25.00000 

fig's 

7 

OBS-94-01 

135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

26.40000 

25.00000 

fig's 

D7 

OBS-94-01 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig's 

OBS-94-01 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig's 

D 

OBS.94^1 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.60000 

50.00000 

fig's 

OBS-94-01 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

50.90000 

50.00000 

fig's 

D 

OBS-94^1 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.00000 

25.00000 

fig's 

OBS-94^1 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

24.10000 

25.00000 

fig's 

D 

OBS.94-01 

26DNT 

^6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

OBS-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

D 

OBS-94^1 

HMX 

CYCUnBTRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

OBS-94-01 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

D 

OBS-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000 

fig's 

OBS.94-01 

NB 

NITROBENZENE 

49.50000 

50.00000 

flg/g 

D 

OBS-94^1 

RDX 

CYCLOTRIMETHTYLENETRINITRAMINE 

60.30000 

50.00000 

fig's 

OBS-94-01 

RDX 

CYCLCmOMETHYLENETRINrrRAMINE 

60.70000 

50.00000 

ms's 

D 

OBS-94-01 

TETRYL  N.METHYI^N2.4.6.TETRANrrROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

OBS>94^1 

TETRYL  N.METHYL-N2A6-TETRANITR0ANILI^^ 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

D 

OBS-94.15 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

26.00000 

25.00000 

fig's 

OBS-94-15 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

27.30000 

25.00000 

fig's 

D 

OBS-94-15 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig's 

OBS-94-15 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig's 

D 

OBS-94-15 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.40000 

50.00000 

fig's 

OBS.94-15 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

53.00000 

50.00000 

fig's 

D 

OBS-94.15 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

24.80000 

25.00000 

fig's 

OBS-94.15 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

25.50000 

25.00000 

fig's 

D 

OBS-94-15 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

flg/g 

OBS-94-15 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

flg/g 

D 

OBS-94-15 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

flg/g 

OBS-94.15 

HMX 

CYCIDTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

flg/g 

D 

OBS-94-15 

NB 

NITROBENZENE 

51.00000 

50.00000 

flg/g 

OBS-94.15 

NB 

NITROBENZENE 

51.40000 

50.00000 

flg/g 

D 

OBS-94-15 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

63.00000 

50.00000 

fig's 

OBS-94.15 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETIUNrrRAMINE 

6430000 

50.00000 

fig's 

D 

OBS-94.15 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

OBS-94-15 

TETRYL  N.METHYL-N2,4.6-TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

D 

WW-1 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

16.10000 

16.00000 

flg'l 

WW-1 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

18,90000 

16.00000 

flg/1 

D 

WW-1 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

flg'l 

WW-1 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

flg'l 

D 

WW-l 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

29.90000 

32.00000 

flg/l 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Unit  FIa{  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


246TNT  2,4,6.TRINrrROTOLUENE 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

240NT  2,4.DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

HMX  CYCIXiTETRAMETHYI^NETETRANm^^ 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCIOTRIMETHYIENETRINITRAMINE 

RDX  CYCIOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

TETRYL  N-METHYI^N2A^TETRANITR0ANIUNE 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,^TETRANITR0ANILINE 


Chemical  Class:  METALS 


ARP.94-01A 

AG 

SILVER 

ARP-94-01A 

AG 

SILVER 

ARP.94-01A 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-01A 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-01A 

AS 

ARSENIC 

ARP.94-01A 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-01A 

BA 

BARIUM 

ARP-94-01A 

BA 

BARIUM 

ARP.94-01A 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-01A 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94^1A 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-01A 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-01A 

CD 

CADMIUM 

ARP.94-01A 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-01A 

CO 

COBALT 

ARP-94-01A 

CO 

COBALT 

ARP-94^1A 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-01A 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-01A 

cu 

COPPER 

ARP-94-01A 

cu 

COPPER 

ARP.944)1A 

FE 

IRON 

ARP-94-01A 

fe 

IRON 

ARP-94^1A 

HG 

MERCURY 

ARP.94-01A 

HG 

MERCURY 

ARP-94-01A 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-01A 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-01A 

MG 

MAGNESIUM 

ARP.94-01A 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94^1A 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-01A 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-01A 

NA 

SODIUM 

ARP-94-01A 

NA 

SODIUM 

ARP-94^1A 

NI 

NICKEL 

ARP-94-01A 

NI 

NICKEL 

ARP-944)1A 

PB 

LEAD 

ARP-94^1A 

PB 

LEAD 

ARP-94-01A 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-01A 

SB 

ANTIMONY 

35.70000 

14.60000 
19.30000 

0.60000 

0.60000 

0.53300 

0.53300 

29.50000 

36.90000 

35.00000 

10.60000 
0.63100 
0.63100 


5.09000 

5.38000 

9080.00000 

9320.00000 

14.00000 

12-60000 

268.00000 

271.00000 

5.61000 

5.67000 

30200.00000 

27200.00000 

5.62000 

5.56000 

5130000 

51.50000 

30.60000 
31.10000 
36.30000 
37.20000 

10500.00000 

10500,00000 

0.48400 

0.51500 

2630.00000 

2720.00000 

5930.00000 

5180.00000 

280.00000 

278.00000 

167.00000 

187.00000 

53.90000 

52.90000 
66.40000 
73.80000 

19.60000 

19.60000 


32.00000 

16.00000 

16.00000 

0.00000 

16.00000 

0.00000 

0.00000 

32.00000 

32.00000 

32.00000 

32.00000 

0.00000 

0.00000 


Mg/1  D 

pg/1  D 

pg/1  D 

pg/1  D 

pg/l  D 
pg/1  7 
Mg/1  D7 
itg/l 

fig/1  D 


5.00000 

5.00000 

200.00000 

200.00000 

2.50000 

2.50000 

200.00000 

200.00000 

5.00000 

5.00000 

0.00000 

0.00000 

5.00000 

5.00000 

50.00000 

50.00000 

20.00000 

20.00000 

25.00000 

25.00000 

100.00000 

100.00000 

0.50000 

0.50000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50,00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50,00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 


Mg^g 

D 

Mg^g 

^Z/%  D 
Mg^g 

\kz/z  D 
yzfz  D 

Mg^g 

iig^g  D 
Hg^g 

Mg^g  D 

n/z 

yzfz  D 
v^zfz 

yz/z  D 
yzfz 

Mg^g  u 
Hg^g 

Mg^g  D 
Hg^g  H 
pg^g  DH 

yzfz 

yz/z  D 

iig^g 

yziz  U 
vzfz 

\^zfz  D 

Hg^g 

v^z/z  D 

Mg^g 

^Z/Z  D 

\^zlz 

\^zlz  D 

i*g^g  7 
pg/g  D7 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bo<^ 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP.94-OIA 

S£ 

SELENIUM 

2.91000 

5.00000 

H&'g 

ARP-94^1A 

SB 

SELENIUM 

2.79000 

5.00000 

D 

ARP-94-01A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

itg/g 

ARP-94-01A 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

vets. 

D 

ARP-94-01A 

V 

VANADIUM 

65.20000 

50.00000 

ftg/g 

ARP-94-01A 

V 

VANADIUM 

66.20000 

50.00000 

llg/g 

D 

ARP-94-01A 

ZN 

ZINC 

98,70000 

50.00000 

M8^g 

ARP-94-01A 

ZN 

ZINC 

109.00000 

50.00000 

)tg/g 

D 

ARP-94-03A 

HG 

MERCURY 

0.56300 

0.50000 

H 

ARP.94-03A 

HG 

MERCURY 

0.55800 

0.50000 

llg/g 

DH 

ARP-94-07A 

AG 

SILVER 

5.28000 

5.00000 

(Ig/g 

ARP-94-07A 

AG 

SILVER 

5.14000 

5.00000 

veli 

D 

ARP-94-07A 

AL 

ALUMINUM 

17200.00000 

200.00000 

MS^g 

ARP-94^7A 

AL 

ALUMINUM 

13800.00000 

200.00000 

D 

ARP-94-07A 

AS 

ARSENIC 

6.48000 

2.50000 

Hg/g 

ARP-9«7A 

AS 

ARSENIC 

739000 

2.50000 

D 

ARP-94-07A 

BA 

BARIUM 

338.00000 

200.00000 

ARP.94-07A 

BA 

BARIUM 

325.00000 

200.00000 

Iig^g 

D 

ARP-94-07A 

BE 

BERYLLHAl 

5.87000 

5.00000 

ARP-94-07A 

BE 

BERYLLIUM 

5.78000 

5.00000 

^8^g 

D 

ARP-94^7A 

CA 

CALCIUM 

13100.00000 

0.00000 

fig^g 

ARP-94^7A 

CA 

CALCIUM 

13700.00000 

0.00000 

Mg^g 

D 

ARP-94-07A 

CD 

CADMIUM 

5.79000 

5.00000 

Mg^g 

ARP-94-07A 

CD 

CADMIUM 

5.58000 

5.00000 

Mg^g 

D 

ARP.94-07A 

CO 

COBALT 

54.50000 

50.00000 

fig^g 

ARP-94-07A 

CO 

COBALT 

52.10000 

50.00000 

Mg^g 

D 

ARP-94-07A 

CR 

CHROMIUM 

36.80000 

20.00000 

Mg^g 

ARP.94-07A 

CR 

CHROMIUM 

33.20000 

20,00000 

Mg^g 

D 

ARP-94-07A 

cu 

COPPER 

39.70000 

25.00000 

ARP-94-07A 

cu 

COPPER 

38.70000 

25.00000 

lig^g 

D 

ARP.94-07A 

FE 

IRON 

17400,00000 

100.00000 

V^% 

ARP.94^7A 

FE 

IRON 

15400.00000 

100.00000 

Mg^g 

D 

ARP-94-07A 

HG 

MERCURY 

0.54500 

0.50000 

lig^g 

H 

ARP.94^7A 

HG 

MERCURY 

0.53500 

0.50000 

^g^g 

DH 

ARP-94-07A 

K 

POTASSIUM 

5730.00000 

0.00000 

fig^g 

ARP-94-07A 

K 

POTASSIUM 

4880.00000 

0.00000 

D 

ARP-94-07A 

MG 

MAGNESIUM 

9160.00000 

0.00000 

Mg^g 

AKP-94-07A 

MG 

MAGNESIUM 

8950.00000 

0.00000 

iig^g 

D 

ARP.94-07A 

MN 

MANGANESE 

519.00000 

50.00000 

Mg^g 

ARP-94-07A 

MN 

MANGANESE 

517.00000 

50.00000 

fig^g 

D 

ARP.94-07A 

NA 

SODIUM 

447.00000 

0.00000 

JAg^g 

ARP-94-07A 

NA 

SODIUM 

231.00000 

0.00000 

iig^g 

D 

ARP.94-07A 

NI 

NICKEL 

55.30000 

50.00000 

vziz 

ARP-94-07A 

NI 

NICKEL 

54.10000 

50.00000 

fig^g 

D 

ARP-94-07A 

PB 

LEAD 

60.80000 

50.00000 

|ig^g 

ARP-94-07A 

PB 

LEAD 

56.70000 

50.00000 

Kg^g 

D 

ARP-94-07A 

SB 

ANITMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

^z/z 

7 

ARP-9«7A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50,00000 

v^z/z 

D7 

ARP-9«7A 

S£ 

SELENIUM 

1.84000 

5.00000 

v^z/z 

ARP-94-07A 

S£ 

SELENIUM 

1.11000 

5.00000 

\y$lz 

D 

ARP-94-07A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

Pg^g 

ARP-94-07A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

Pg^g 

D 

Data 

Qual 


I 

I 


I 

I 


J 

J 


109 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


sate  ID 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Spike 

Unit 

Meas 

FL 

Cc 

so.ooooo 

ng/g 

50.00000 

ve/z 

D 

50.00000 

Mg/g 

50.00000 

^g'g 

D 

5.00000 

Mg^g 

5.00000 

(•g'g 

D 

200.00000 

ftg/g 

200.00000 

Mg'g 

D 

2.50000 

flg/g 

2.50000 

Mg'g 

D 

200.00000 

Mg'g 

200.00000 

Mg^g 

D 

5.00000 

|»g/g 

5.00000 

Mg^g 

D 

0.00000 

(tg'g 

0.00000 

Hg^g 

D 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

ftg'g 

D 

50,00000 

Mg^g 

50.00000 

fig'g 

D 

20.00000 

Mg'g 

20.00000 

vdz 

D 

25.00000 

(tg/g 

25.00000 

vefz 

D 

100.00000 

flg/g 

100.00000 

Mg^g 

D 

0.50000 

fig's 

0.50000 

Mg'g 

D 

0.00000 

Mg^g 

0.00000 

fig'g 

D 

0.00000 

fig'g 

0.00000 

fig/g 

D 

50.00000 

50,00000 

fig'g 

D 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

fig^g 

D 

50.00000 

fig/g 

50.00000 

fig^g 

D 

50.00000 

fig'g 

50.00000 

^g'g 

D 

50.00000 

ftg/'g 

7 

50.00000 

fig'g 

D7 

5.00000 

fig^g 

5.00000 

fig'g 

D 

0.00000 

fig/g 

0.00000 

fig^g 

D 

50.00000 

fig'g 

50,00000 

Mg^g 

D 

50.00000 

^g'g 

50.00000 

ftg^g 

D 

5.00000 

^g^g 

5.00000 

fig^g 

D 

Data 

Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-07A 

V 

VANADIUM 

75.80000 

ARP-94^7A 

V 

VANADIUM 

66.90000 

ARP-94-07A 

ZN 

ZINC 

104.00000 

ARP-94-07A 

ZN 

ZINC 

99.40000 

ARP-94.11  A 

AG 

SILVER 

5.12000 

ARP-94-11  A 

AG 

SILVER 

5.29000 

ARP-94-11A 

AL 

ALUMINUM 

9300.00000 

ARP-94-11  A 

AL 

ALUMINUM 

9770,00000 

ARP-94-11  A 

AS 

ARSENIC 

6.53000 

ARP-94-11  A 

AS 

ARSENIC 

6.68000 

ARP-94-11  A 

BA 

BARIUM 

280.00000 

ARP-94.11  A 

BA 

BARIUM 

273.00000 

ARP-94-11A 

BE 

BERYLLIUM 

5.64000 

ARP-94-11  A 

BE 

BERYLLIUM 

5.64000 

ARP.94-11A 

CA 

CALCIUM 

4360.00000 

ARP-94-11A 

CA 

CALCIUM 

4680.00000 

ARP-94-11  A 

CD 

CADMIUM 

5.16000 

ARP-94-11  A 

CD 

CADMIUM 

5.17000 

ARP-94-11  A 

CO 

COBALT  - 

52.50000 

ARP-94-11  A 

CO 

COBALT 

53.30000 

ARP-94-11  A 

CR 

CHROMIUM 

30.60000 

ARP-94-11  A 

CR 

CHROMIUM 

31.50000 

ARP-94-11A 

CU 

COPPER 

35.70000 

ARP-94-11A 

cu 

COPPER 

36.50000 

ARP-94-11A 

FE 

IRON 

12300.00000 

ARP-94-11  A 

FE 

IRON 

13100.00000 

ARP-94-11  A 

HG 

MERCURY 

0.53300 

ARP-94-11A 

HG 

MERCURY 

0.52600 

ARP.94-11A 

K 

POTASSIUM 

2810.00000 

ARP.94-11A 

K 

POTASSIUM 

2890.00000 

ARP.94.llA 

MG 

MAGNESIUM 

4670.00000 

ARP-94-11  A 

MG 

MAGNESIUM 

4870.00000 

ARP-94-11  A 

MN 

MANGANESE 

333.00000 

ARP.94-IIA 

MN 

MANGANESE 

335.00000 

ARP.94-IIA 

NA 

SODIUM 

126.00000 

ARP-94-11A 

NA 

SODIUM 

143.00000 

ARP-94.11  A 

MI 

NICKEL 

54.10000 

ARP-94.IIA 

NI 

NICKEL 

53.70000 

ARP-94-11  A 

PB 

LEAD 

56.70000 

ARP-94.11  A 

PB 

LEAD 

55.10000 

ARP.94-IIA 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000 

ARP-94-11  A 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000 

ARP.94.llA 

SE 

SELENIUM 

3.32000 

ARP-94-11  A 

S£ 

SELENIUM 

3.13000 

ARP-94-11A 

TL 

THALLIUM 

LT  34.30000 

ARP-94.11  A 

TL 

THALLIUM 

LT  34.30000 

ARP-94-11  A 

V 

VANADIUM 

63.90000 

ARP-94.11  A 

V 

VANADIUM 

66.80000 

ARP-94-11  A 

ZN 

ZINC 

86.00000 

ARP-94-11  A 

ZN 

ZINC 

86.30000 

ARP-94-16A 

AG 

SILVER 

5.24000 

ARP-94-16A 

AG 

SILVER 

5.22000 

JR 

JR 

I 

I 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  ~  Phase  II  El  data 


SHelD 

Test  Name 

Meas 

Bo<^ 

Value 

Spike 

Ujitt 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-16A 

AL 

ALUMINUM 

14300.00000 

200.00000 

MS/g 

ARP-94-16A 

AL 

ALUMINUM 

14000.00000 

200.00000 

vtJs. 

D 

ARP.94-16A 

AS 

ARSENIC 

734000 

2.50000 

(ig/g 

ARP-94-I6A 

AS 

ARSENIC 

7.60000 

2.50000 

vs/z 

D 

ARP-94-16A 

BA 

BARIUM 

303.00000 

200.00000 

fig/g 

ARP-94-16A 

BA 

BARIUM 

300.00000 

200.00000 

vtlz 

D 

ARP-94-16A 

BE 

BERYLLIUM 

5.89000 

5.00000 

|ig/g 

ARP-94-16A 

BE 

BERYLLIUM 

5.89000 

5.00000 

pg/g 

D 

ARP-94-16A 

CA 

CALCIUM 

16200.00000 

0.00000 

l»g^g 

ARP-94-16A 

CA 

CALCIUM 

16400.00000 

0.00000 

vsiz 

D 

ARP-94-16A 

CD 

CADMIUM 

5.47000 

5.00000 

vs/z 

ARP-94-16A 

CD 

CADMIUM 

5.26000 

5.00000 

vziz 

D 

ARP-94-16A 

CO 

COBALT 

53.60000 

50.00000 

vt/z 

ARP.94-I6A 

CO 

COBALT 

52.80000 

50.00000 

Jlg'g 

D 

ARP-94-16A 

CR 

CHROMIUM 

35.50000 

20.00000 

(tg'g 

ARP-94-16A 

CR 

CHROMIUM 

35.10000 

20.00000 

vsJz 

D 

ARP-.94-16A 

CU 

COPPER 

36.90000 

25.00000 

Mg'g 

ARP.94-I6A 

CU 

COPPER 

37.00000 

25.00000 

Mg/g 

D 

ARP-94.I6A 

FE 

IRON 

14200.00000 

100.00000 

fig/g 

ARP-94-16A 

FE 

IRON 

14100.00000 

100.00000 

vt/z 

D 

ARP-94-16A 

HG 

MERCURY 

0.56200 

0.50000 

(ig'g 

I 

ARP-94-16A 

HG 

MERCURY 

0.56400 

0.50000 

vzIz 

D 

I 

ARP.94.I6A 

K 

POTASSIUM 

4360.00000 

0.00000 

vtiz 

ARP.94.I6A 

K 

POTASSIUM 

4330.00000 

0.00000 

Mg'g 

D 

ARP.94-I6A 

MG 

MAGNESIUM 

7360.00000 

0.00000 

vztz 

ARP.94.I6A 

MG 

MAGNESIUM 

7280.00000 

0.00000 

fig/g 

D 

ARP-94.I6A 

MN 

MANGANESE 

370.00000 

50.00000 

vtiz 

ARP-94.I6A 

MN 

MANGANESE 

364.00000 

50.00000 

vtiz 

D 

ARP-94.I6A 

NA 

SODIUM 

355.00000 

0.00000 

llg/g 

ARP.94.I6A 

NA 

SODIUM 

360.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

ARP-94.I6A 

NI 

NICKEL 

55.60000 

50.00000 

llg/g 

ARP.94.I6A 

NI 

NICKEL 

57.10000 

50.00000 

)tg/g 

D 

ARP.94-I6A 

PB 

LEAD 

59.70000 

50.00000 

Mg^g 

ARP.94-I6A 

PB 

LEAD 

59.50000 

50.00000 

Mg'g 

D 

ARP-94.I6A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

Mg'g 

7 

JR 

ARP-94.I6A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

|ig/g 

D7 

JR 

ARP-94-16A 

SE 

SELENIUM 

2.37000 

5.00000 

|ig/g 

I 

ARP-94.I6A 

S£ 

SELENIUM 

2.73000 

5.00000 

(igf'g 

D 

I 

ARP-94.I6A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

Vf/Z 

ARP.94-I6A 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

llg/g 

D 

ARP-94.I6A 

V 

VANADIUM 

72.90000 

50.00000 

Hg/g 

ARP.94-I6A 

V 

VANADIUM 

72.50000 

50.00000 

Mg'g 

D 

ARP.94-I6A 

ZN 

ZINC 

92.40000 

50.00000 

Itg/g 

ARP.94-I6A 

ZN 

ZINC 

92.80000 

50.00000 

k/z 

D 

ARP-94-21C 

HG 

MERCURY 

0.57900 

0.50000 

iiz/z 

I 

ARP-94-21C 

HG 

MERCURY 

0.59200 

0.50000 

vzIz 

D 

I 

ARP-94.22A 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

5.00000 

vg/z 

ARP-94-22A 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

5.00000 

gg/Z 

D 

ARP.94-22A 

AL 

ALUMINUM 

12300.00000 

200.00000 

|ig/g 

ARP.94.22A 

AL 

ALUMINUM 

9570.00000 

200.00000 

|ig/g 

D 

ARP-94-22A 

AS 

ARSENIC 

7.11000 

2,50000 

(ig/g 

ARP.94-22A 

AS 

ARSENIC 

6.79000 

2.50000 

vgJz 

D 
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Test  Name 


UnK  Data 

Spate  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-22A 

BA 

BARIUM 

ARP.94-22A 

BA 

BARIUM 

ARP-94-22A 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-22A 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-22A 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-22A 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-22A 

CD 

CADMIUM 

ARP.94-22A 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-22A 

CO 

COBALT 

ARP-94-22A 

CO 

COBALT 

ARP.94-22A 

CR 

CHROMIUM 

ARP.94-22A 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-22A 

CU 

COPPER 

ARP-94-22A 

CU 

COPPER 

ARP.94-22A 

FE 

IRON 

ARP-94-22A 

FE 

IRON 

ARP-94-22A 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-22A 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-22A 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-22A 

MG 

MAGNESIUM 

ARF-94-22A 

MN 

MANGANESE 

ARP-94.22A 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-22A 

NA 

SODIUM 

ARP-94-22A 

NA 

SODIUM 

ARP-94-22A 

NI 

NICKEL 

ARP-94-22A 

NI 

NICKEL 

ARP-94-22A 

PB 

LEAD 

ARP.94-22A 

PB 

LEAD 

ARP-94-22A 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-22A 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-22A 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-22A 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-22A 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-22A 

TL 

THALLIUM 

ARP-94.22A 

V 

VANADIUM 

ARP-94-22A 

V 

VANADIUM 

ARP-94-22A 

ZN 

ZINC 

ARP-94.22A 

ZN 

ZINC 

ARP.94.26A 

HG 

MERCURY 

ARP.94.26A 

HG 

MERCURY 

ARP-94.27C  AG  SILVER 

ARP-94-27C  AG  SILVER 

ARP-94-27C  AL  ALUMINUM 

ARP-94-27C  AL  ALUMINUM 

ARP-94-27C  AS  ARSENIC 

ARP-94.27C  AS  ARSENIC 

ARP-94-27C  BA  BARIUM 

ARP-94-27C  BA  BARIUM 

ARP-94.27C  be  BERYLUUM 

ARP-94-27C  be  BERYLLIUM 

ARP-94-27C  CA  CALCIUM 

ARP-94-27C  CA  CALCIUM 


111.00000  200.00000  ^g/g 

111.00000  200.00000  ng/g  D 

0.57100  5.00000  ^g/g 

0.54800  5.00000  pg^g  d 

22700.00000  0.00000  ^g/g 

25000.00000  0.00000  f,g/g  d 

LT  1.20000  5.00000  jig/g 

LT  1.20000  5.00000  ^g/g  d 

4.18000  50.00000  jig/g 

4.16000  50.00000  j,g/g  d 

13.90000  20.00000  ^g/g 

10.70000  20.00000  ^g/g  d 

12.40000  25.00000  ^g/g 

13.00000  25.00000  ngfg 

13700.00000  100.00000  ^g/g 

13500.00000  100.00000  jig^g  d 

4190.00000  0.00000  ^g/g 

3730.00000  0.00000  jig/g  d 

6170.00000  0.00000  ^g^g 

6270.00000  0.00000  ^g/g  d 

256.00000  50.00000  ^g/g 

272.00000  50.00000  ^g/g  d 

201.00000  0.00000  ng/g 

162.00000  0.00000  ^g^g  p 

9.47000  50.00000  jig/g 

8.26000  50.00000  ^g/g  d 

10.50000  50.00000  j,g^g 

11.70000  50.00000  figfg  u 

LT  19.60000  50.00000  f,g^g 

LT  19.60000  50.00000  figfg  d 

2.08000  5.00000  f,gfg 

1.85000  5.00000  ^g/g  d 

LT  3430000  0.00000  ^g/g 

LT  3430000  0.00000  jjg/g  u 

18.90000  50.00000  ^g/g 

15.70000  50.00000  ^g/g  d 

42.50000  50.00000  ^g/g 

42.40000  50.00000  j,g/g  d 

0.49300  0.50000  pg/g 

0.47100  0.50000  (ig/g  d 

5.15000  5.00000  ^g/g 

5.17000  5.00000  fig/g  j) 

4760.00000  200.00000  ^g/g 

5680.00000  200.00000  ggfg  j) 

6.66000  2.50000  jig/g 

6.81000  2.50000  ^g/g  d 

235.00000  200.00000  ^g/g 

234.00000  200.00000  ,,g/g  p 

5.74000  5.00000  f,g/g 

5.79000  5.00000  fig^g  © 

9480.00000  0.00000  jig/g 

9470.00000  0.00000  ^g/g  d 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP.9«7C 

CD 

CADMIUM 

5.55000 

5.00000 

ms's 

ARP-94-27C 

CD 

CADMIUM 

5.37000 

5.00000 

Mg/g 

D 

ARP-94-27C 

CO 

COBALT 

54.30000 

50.00000 

l>g'g 

ARP-94-27C 

CO 

COBALT 

53.80000 

50.00000 

(tg/g 

D 

ARP-94-27C 

CR 

CHROMIUM 

28.60000 

20.00000 

M&'g 

ARP-94-27C 

CR 

CHROMIUM 

29.90000 

20.00000 

vs/z 

D 

ARP.94-27C 

CU 

COPPER 

32.10000 

25.00000 

(ig/g 

ARP-94-27C 

cu 

COPPER 

32.20000 

25.00000 

Mg/g 

D 

ARP-94-27C 

FE 

IRON 

7910.00000 

100.00000 

Mg'g 

ARP-94.27C 

FE 

IRON 

8330.00000 

100.00000 

Mg'g 

D 

ARP-94-27C 

K 

POTASSIUM 

1110.00000 

0.00000 

Vt/% 

ARP-94-27C 

K 

POTASSIUM 

1360.00000 

0.00000 

ve/z 

D 

AIUP-94-27C 

MG 

MAGNESIUM 

1930.00000 

0.00000 

vzlz 

ARP-94-27C 

MG 

MAGNESIUM 

2010.00000 

0.00000 

itg/g 

D 

ARP-94-27C 

MN 

MANGANESE 

160.00000 

50.00000 

itg^g 

ARP-94-27C 

MN 

MANGANESE 

162.00000 

50.00000 

ng/g 

D 

ARP-94-27C 

NA 

SODIUM 

138.00000 

0.00000 

Mg/g 

ARP.94-27C 

NA 

SODIUM 

168.00000 

0.00000 

|tg/g 

D 

ARP-94-27C 

NI 

NICKEL  * 

55.20000 

50.00000 

(tg/g 

ARP-94-27C 

NI 

NICKEL 

56.90000 

50.00000 

|*g/g 

D 

ARP-94.27C 

PB 

LEAD 

54.10000 

50.00000 

Mg/g 

ARP.94.27C 

PB 

LEAD 

53.70000 

50.00000 

V%j% 

D 

ARP-94-27C 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

vziz 

ARP-94.27C 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

vzjz 

D 

ARP.94-27C 

S£ 

SELENIUM 

3.73000 

5.00000 

fig/g 

ARP-94-27C 

S£ 

SELENIUM 

3.69000 

5.00000 

|ig/g 

D 

ARP-94-27C 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

Mg^g 

ARP.94-27C 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARP.94-27C 

V 

VANADIUM 

64.20000 

50.00000 

Pg^g 

ARP.94-27C 

V 

VANADIUM 

65.70000 

50.00000 

Pg^g 

D 

ARP-94-27C 

ZN 

ZINC 

72.00000 

50.00000 

pg/'g 

ARP.94.27C 

ZN 

ZINC 

72.90000 

50.00000 

pg/g 

D 

ARP-94-30C 

HG 

MERCURY 

0.57700 

0.50000 

pg^g 

ARP-94.3OC 

HG 

MERCURY 

0.58100 

0.50000 

pg/g 

D 

ARP.94-32A 

AG 

SILVER 

4.93000 

5.00000 

pg/g 

ARP-94.32A 

AG 

SILVER 

4.85000 

5.00000 

pg^g 

D 

ARP.94-32A 

AL 

ALUMINUM 

7820.00000 

200.00000 

pg/g 

ARP-94.32A 

AL 

ALUMINUM 

6270.00000 

200.00000 

pg/g 

D 

ARP-94-32A 

AS 

ARSENIC 

6.81000 

2.50000 

pg/g 

H 

ARP-94.32A 

AS 

ARSENIC 

6.84000 

2.50000 

pg/g 

DH 

ARP.94-32A 

BA 

BARIUM 

272.00000 

200.00000 

pg/g 

ARP-94.32A 

BA 

BARIUM 

266.00000 

200.00000 

pg/g 

D 

ARP-94-32A 

BE 

BERYLLIUM 

5.68000 

5.00000 

pg/g 

ARP-94.32A 

BE 

BERYLLIUM 

5.67000 

5.00000 

pg/g 

D 

ARP.94-32A 

CA 

CALCIUM 

20000.00000 

0.00000 

pg/g 

ARP.94.32A 

CA 

CALCIUM 

20000.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARP-94-32A 

CD 

CADMIUM 

5.02000 

5.00000 

pg/g 

ARP.94-32A 

CD 

CADMIUM 

4.99000 

5.00000 

pg/g 

D 

ARP-94-32A 

CO 

COBALT 

53.40000 

50.00000 

pg/g 

ARP.94.32A 

CO 

COBALT 

52.50000 

50.00000 

pg/g 

D 

ARP.94-32A 

CR 

CHROMIUM 

30.00000 

20.00000 

pg/g 

ARP-94-32A 

CR 

CHROMIUM 

27.90000 

20.00000 

pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemiccd  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


SitelD 

Test  Name 

Mens 

Vahie 

Spike 

Chemical  Class:  METALS 

ARP.94-32A 

CU 

COPPER 

35.00000 

25.00000 

ARP-94.32A 

cu 

COPPER 

34.40000 

25.00000 

ARP-94-32A 

FE 

IRON 

11600.00000 

100.00000 

ARP-94-32A 

FE 

IRON 

10200.00000 

100.00000 

ARP-94-32A 

K 

POTASSIUM 

2350,00000 

0.00000 

ARP-94.32A 

K 

POTASSIUM 

2020.00000 

0.00000 

ARP.94-32A 

MG 

MAGNESIUM 

4790.00000 

0.00000 

ARP-94-32A 

MG 

MAGNESIUM 

4590.00000 

0.00000 

ARP-94-32A 

MN 

MANGANESE 

263.00000 

50.00000 

ARP.94-32A 

MN 

MANGANESE 

256.00000 

50.00000 

ARP-94-32A 

NA 

SODIUM 

115.00000 

0.00000 

ARP-94-32A 

NA 

SODIUM 

90.90000 

0.00000 

ARP-94-32A 

MI 

NICKEL 

54.50000 

50.00000 

ARP.94-32A 

NI 

NICKEL 

54.40000 

50.00000 

ARP.94-32A 

PB 

LEAD 

54.20000 

50.00000 

ARP-94-32A 

PB 

LEAD 

55.50000 

50.00000 

ARP-94-32A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

ARP.94-32A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

ARP.94-32A 

S£ 

SELENIUM 

2.76000 

5.00000 

ARP-94-32A 

SE 

SELENIUM 

3.76000 

5.00000 

ARP-94.32A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000 

0.00000 

ARP-94.32A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

ARP-94-32A 

V 

VANADIUM 

64.80000 

50.00000 

ARP-94-32A 

V 

VANADIUM 

59.80000 

50.00000 

ARP.94-32A 

ZN 

ZINC 

80.70000 

50.00000 

ARP-94-32A 

ZN 

ZINC 

78.00000 

50.00000 

ARP-94.36A 

HG 

MERCURY 

0.55500 

0.50000 

ARP-94-36A 

HG 

MERCURY 

0.55300 

0.50000 

ARP-94-38C 

AG 

SILVER 

4.95000 

5.00000 

ARP-94-38C 

AG 

SILVER 

4.75000 

5.00000 

ARP-94.38C 

AL 

ALUMINUM 

3840.00000 

200.00000 

ARP-94-38C 

AL 

ALUMINUM 

5190.00000 

200.00000 

ARP-94-38C 

AS 

ARSENIC 

11.80000 

2.50000 

ARP.94-38C 

AS 

ARSENIC 

12.30000 

2.50000 

ARP-94-38C 

BA 

BARIUM 

268.00000 

200.00000 

ARP-94-38C 

BA 

BARIUM 

274.00000 

200.00000 

ARP-94-38C 

BE 

BERYLLIUM 

5.66000 

5.00000 

ARP-94-38C 

BE 

BERYLLIUM 

5.56000 

5.00000 

ARP-94-38C 

CA 

CALCIUM 

40200.00000 

0.00000 

ARP-94.38C 

CA 

CALCIUM 

39500.00000 

0.00000 

ARP-94-38C 

CD 

CADMIUM 

5.54000 

5.00000 

ARP-94.38C 

CD 

CADMIUM 

5.08000 

5.00000 

ARP-94-38C 

CO 

COBALT 

54.20000 

50.00000 

ARP-94.38C 

CO 

COBALT 

52.40000 

50.00000 

ARP-94.38C 

CR 

CHROMIUM 

27.60000 

20.00000 

ARP-94.38C 

CR 

CHROMIUM 

29.00000 

20.00000 

ARP-94-38C 

CU 

COPPER 

32.80000 

25.00000 

ARP-94-38C 

cu 

COPPER 

32.40000 

25.00000 

ARP-94-38C 

FE 

IRON 

10400.00000 

100.00000 

ARP.94-38C 

FE 

IRON 

10900.00000 

100.00000 

ARP-94.38C 

K 

POTASSIUM 

649.00000 

0.00000 

ARP-94-38C 

K 

POTASSIUM 

877.00000 

0.00000 

Unit  FUf  Data 


Hg/g 

HB'g  D 
Hg/g 

Mg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g  7 
Hg/g  D7 
Hg/g  H 
Hg/g  DH 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 

Hg/g  H 
Hg/g  DH 

Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g  H 
Hg/g  DH 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Mcas  Code  Qnal 


ARP-94-49C 

N1 

NICKEL 

ARP-94-49C 

NI 

NICKEL 

ARP-94-49C 

PB 

LEAD 

ARP-94-49C 

PB 

LEAD 

ARP-94-49C 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94^9C 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-49C 

S£ 

SELENIUM 

ARP-94-49C 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-49C 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-49C 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-49C 

V 

VANADIUM 

ARP-94-49C 

V 

VANADIUM 

ARP-94-49C 

ZN 

ZINC 

ARP-94-49C 

ZN 

ZINC 

ARP.94-50A 

AG 

SILVER 

ARP-94.50A 

AG 

SILVER 

ARP-94-50A 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-50A 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-50A 

AS 

ARSENIC  - 

ARP-94.5OA 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-50A 

BA 

BARIUM 

ARP-94-50A 

BA 

BARIUM 

ARP-94-50A 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-50A 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94.5OA 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-50A 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-50A 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-50A 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-50A 

CO 

COBALT 

ARP-94-50A 

CO 

COBALT 

ARP-94-50A 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94.5OA 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-50A 

CU 

COPPER 

ARP-94.5OA 

CU 

COPPER 

ARP-94.5OA 

FE 

IRON 

ARP-94.5OA 

FE 

IRON 

ARP-94.5OA 

HG 

MERCURY 

ARP-94>50A 

HG 

MERCURY 

ARP-94-50A 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-50A 

K 

POTASSIUM 

ARP-94.5OA 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-50A 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-50A 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-50A 

MN 

MANGANESE 

ARP.94-5OA 

NA 

SODIUM 

ARP-94-50A 

NA 

SODIUM 

ARP-94-50A 

NI 

NICKEL 

ARP-94-50A 

NI 

NICKEL 

ARP-94-50A 

PB 

LEAD 

ARP-94-50A 

PB 

LEAD 

ARP-94-50A 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-50A 

SB 

ANTIMONY 

51.90000 

53.90000 

51.10000 

52.90000 

19.60000 

29.60000 
2.82000 
3.02000 

34.30000 

34.30000 

56.90000 

61.10000 

63.70000 

65.90000 

5.38000 

5.17000 

8890.00000 

9350.00000 

838000 

9.61000 

264.00000 

254.00000 

5.65000 

5.57000 

26000.00000 

32500.00000 

5.20000 

5.10000 

52.50000 

52.70000 

31.70000 

33.40000 

37.60000 

40.40000 
10200.00000 
11800.00000 

0.55100 

0.53900 

2340.00000 

2250.00000 

5610.00000 

7720.00000 

234.00000 

297.00000 

250.00000 

510.00000 

54.70000 

53.60000 

66.70000 

62.70000 

19.60000 
19.60000 


50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

5.00000 

5.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

5.00000 

5.00000 

200.00000 

200.00000 

2.50000 

2.50000 

200.00000 

200.00000 

5.00000 

5.00000 

0.00000 

0.00000 

5.00000 

5.00000 

50.00000 

50.00000 

20.00000 

20.00000 

25.00000 

25.00000 

100.00000 

100.00000 

0.50000 

0.50000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50.00000 

0.00000 

0.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 

50.00000 


itg/g 

lig/g  D 
lig/g 

Itg/g  D 
Hg/g  7 
lig/g  D7 
Hg/g 

Jig/'g  D 
Itg/g 

lig/g  D 
fig/g 

fJg'g  D 
MB'g 

Mg'g  D 
Vg/g 

Vg/g  D 
Vgfg 

gg/g  D 

Hg'g 

MB'g  D 
(ig/'g 

Hg'g  D 
ggtg 

Hg/g  D 
|ig/g 

ggig  D 
ggfg 

gg/g  D 
gg/g 

txgfg  D 

ligfg 

Hg/g  D 
pgtg 

ygig  D 
gg/g 

Vgig  D 
gg/g  H 
Mg^g  DH 
gglg 

Vg/g  D 
Vg/g 

gg/g  D 
gg/g 

gg/g  D 

gg/g 

gg/g  D 
gg/g 

gg/g  D 
gg/g 

gg/g  D 
gg/g  ^ 
gg/g  D7 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


SHelD 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-50A 

SE 

SELENIUM 

1.67000 

5.00000 

ARP-94-50A 

SE 

SELENIUM 

2.06000 

5.00000 

Mg/g 

D 

ARP.94-50A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

(ig^g 

ARP-94-50A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

Mg^g 

D 

ARP-94-50A 

V 

VANADIUM 

67.10000 

50.00000 

iig/g 

ARP-94-50A 

V 

VANADIUM 

71,00000 

50.00000 

Mg'g 

D 

ARP-94-50A 

ZN 

ZINC 

87.70000 

50.00000 

fig/g 

ARP-94-50A 

ZN 

ZINC 

85.50000 

50.00000 

Mg/g 

D 

ARP-94-51A 

HG 

MERCURY 

0.51900 

0.50000 

Pg^g 

ARP-94-51A 

HG 

MERCURY 

0.50200 

0.50000 

pg/g 

D 

ARP-94-57A 

AG 

SILVER 

4.97000 

5.00000 

Pg/g 

ARP-94-57A 

AG 

SILVER 

4.74000 

5.00000 

Pg^g 

D 

ARP-94-57A 

AL 

ALUMINUM 

9810.00000 

200.00000 

Pg/g 

ARP-94-57A 

AL 

ALUMINUM 

8650.00000 

200.00000 

pg/g 

D 

ARP-94-57A 

AS 

ARSENIC 

6.40000 

25.00000 

Pg'g 

ARP.94-57A 

AS 

ARSENIC 

5.84000 

25.00000 

pg/g 

D 

ARP-94-57A 

BA 

BARIUM 

263.00000 

200.00000 

Pg^g 

ARP-94-57A 

BA 

BARIUM 

256.00000 

200.00000 

Pg'g 

D 

ARP-94-57A 

BE 

berylluJm 

5.80000 

5.00000 

Pg'g 

ARP-94-57A 

BE 

BERYLLIUM 

5.66000 

5.00000 

pg/g 

D 

ARP.94-57A 

CA 

CALCIUM 

7970.00000 

0.00000 

pg'g 

ARP.94-57A 

CA 

CALCIUM 

6830.00000 

0.00000 

pg'g 

D 

ARP.94-57A 

CD 

CADMIUM 

5.44000 

5.00000 

pg'g 

ARP-94-57A 

CD 

CADMIUM 

5.30000 

5.00000 

pg'g 

D 

ARP.94.57A 

CO 

COBALT 

53.60000 

50.00000 

pg'g 

ARP.94-57A 

CO 

COBALT 

53.20000 

50,00000 

pg'g 

D 

ARP-94.57A 

CR 

CHROMIUM 

34.00000 

20.00000 

pg'g 

ARP-94-57A 

CR 

CHROMIUM 

31.60000 

20.00000 

pg'g 

D 

ARP-94-57A 

cu 

COPPER 

37.90000 

25.00000 

pg'g 

ARP-94-57A 

cu 

COPPER 

36.90000 

25.00000 

pg'g 

D 

ARP-94-57A 

FE 

IRON 

12300.00000 

100.00000 

pg'g 

ARP.94-57A 

FE 

IRON 

10900.00000 

100,00000 

pg'g 

D 

ARP.94-57A 

HG 

MERCURY 

0.49700 

0.50000 

pg'g 

ARP.94.57A 

HG 

MERCURY 

0.49200 

0.50000 

pg'g 

D 

ARP.94-57A 

K 

POTASSIUM 

2940.00000 

0.00000 

pg'g 

ARP-94.57A 

K 

POTASSIUM 

2610.00000 

0.00000 

pg'g 

D 

ARP-94-57A 

MG 

MAGNESIUM 

4660.00000 

0.00000 

pg'g 

ARP-94.57A 

MG 

MAGNESIUM 

3990.00000 

0.00000 

pg'g 

D 

ARP.94-57A 

MN 

MANGANESE 

271.00000 

50.00000 

pg'g 

ARP-94.57A 

MN 

MANGANESE 

248.00000 

50.00000 

pg'g 

D 

ARP-94.57A 

NA 

SODIUM 

225.00000 

0.00000 

pg'g 

ARP.94.57A 

NA 

SODIUM 

176.00000 

0.00000 

pg'g 

D 

ARP.94.57A 

NI 

NICKEL 

56.00000 

50.00000 

pg'g 

ARP.94.57A 

NI 

NICKEL 

54.30000 

50.00000 

pg'g 

D 

ARP-94-57A 

PB 

LEAD 

58.40000 

50.00000 

pg'g 

ARP-94-57A 

PB 

LEAD 

56.20000 

50.00000 

pg'g 

D 

ARP.94-57A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

pg'g 

7 

ARP-94-57A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

pg'g 

07 

ARP-94-57A 

SE 

SELENIUM 

4.22000 

5.00000 

pg'g 

ARP.94.57A 

SE 

SELENIUM 

3.58000 

5.00000 

pg'g 

D 

ARP.94-57A 

TL 

THALLIUM 

50.80000 

0.00000 

pg'g 

ARP.94.57A 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

pg'g 

D 

117 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Sitem 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class: 

METALS 

BRB-94-16A 

AL 

ALUMINUM 

4830.00000 

200.00000 

(ig/g 

BRB-94-16A 

AL 

ALUMINUM 

5890.00000 

200.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

AS 

ARSENIC 

5.85000 

2.50000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

AS 

ARSENIC 

5.58000 

2.50000 

vdz 

D 

BRB-94-16A 

BA 

BARIUM 

263.00000 

200.00000 

BRB.94-I6A 

BA 

BARIUM 

272.00000 

200.00000 

D 

BRB-94-16A 

BE 

BERYLLIUM 

5,52000 

5.00000 

BRB-94-16A 

BE 

BERYLLIUM 

5.55000 

5.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94>16A 

CA 

CALCIUM 

15400,00000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

CA 

CALCIUM 

27200.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

CD 

CADMIUM 

5.55000 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94.I6A 

CD 

CADMIUM 

5.78000 

5.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

CO 

COBALT 

54.40000 

50.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

CO 

COBALT 

56.90000 

50.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

CR 

CHROMIUM 

45.80000 

20.00000 

Mg/g 

BRB-94.I6A 

CR 

CHROMIUM 

46.50000 

20.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

CU 

COPPER 

36.20000 

25.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

CU 

COPPER 

39.00000 

25.00000 

Mg/g 

D 

BRB.94.I6A 

FE 

IRON 

8950.00000 

100.00000 

Mg/g 

BRB-94.I6A 

FE 

IRON 

9190.00000 

100.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94.I6A 

K 

POTASSIUM 

1050.00000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

K 

POTASSIUM 

1310.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB>94.16A 

MG 

MAGNESIUM 

2030.00000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

MG 

MAGNESIUM 

2470.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

MN 

MANGANESE 

159,00000 

50.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

MN 

MANGANESE 

182.00000 

50.00000 

Mg/g 

D 

BRB'94-16A 

NA 

SODIUM 

258.00000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

NA 

SODIUM 

292.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

NI 

NICKEL 

56.90000 

50.00000 

Mg/g 

BRB-94.I6A 

NI 

NICKEL 

56.10000 

50.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

PB 

LEAD 

56.80000 

50.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

PB 

LEAD 

5730000 

50.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

SB 

ANTIMONY 

20.90000 

50.00000 

Mg/g 

7 

BRB-94-16A 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000 

50.00000 

Mg/g 

D7 

BRB-94-16A 

SE 

SELENIUM 

3.22000 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

SE 

SELENIUM 

3.13000 

5.00000 

Mg/g 

D 

BRB.94.I6A 

TL 

THALLRJM 

LT  3430000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94.I6A 

TL 

THALLIUM 

LT  3430000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB.94.I6A 

V 

VANADIUM 

84.90000 

50.00000 

Mg/g 

BRB-94-16A 

V 

VANADIUM 

81.10000 

50.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

ZN 

ZINC 

73.40000 

50.00000 

Mg/g 

BRB-94.I6A 

ZN 

ZINC 

80.10000 

50.00000 

Mg/g 

D 

BRP-94^7A 

HG 

MERCURY 

0.54600 

0.50000 

Mg/g 

BRP-94-07A 

HG 

MERCURY 

0.53000 

0.50000 

Mg/g 

D 

BRP-94-09C 

HG 

MERCURY 

0.56000 

0.50000 

Mg/g 

BRP.94.O9C 

HG 

MERCURY 

0.56400 

0.50000 

Mg/g 

D 

BRS-944)i 

AG 

SILVER 

4.78000 

5.00000 

Mg/g 

BRS.94.01 

AG 

SILVER 

4.66000 

5.00000 

Mg/g 

D 

BRS.944)1 

AL 

ALUMINUM 

3460.00000 

200.00000 

Mg/g 

BRS.944)1 

AL 

ALUMINUM 

3490.00000 

200.00000 

Mg/g 

D 

BRS-944)1 

AS 

ARSENIC 

5.66000 

2.50000 

Mg/g 

BRS.94.01 

AS 

ARSENIC 

5.59000 

2.50000 

Mg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Chemical  Class:  METALS 

BRS-94-01 

BA 

BARIUM 

257.00000 

200.00000 

BRS-94-01 

BA 

BARIUM 

253.00000 

200.00000 

BRS-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

5.32000 

5.00000 

BRS-944)1 

BE 

BERYLLIUM 

5.21000 

5.00000 

BRS-94-01 

CA 

CALCIUM 

32000.00000 

0.00000 

BRS-94-01 

CA 

CALCIUM 

32300.00000 

0,00000 

BRS-944)1 

CD 

CADMIUM 

5.86000 

5.00000 

BRS-94-01 

CD 

CADMIUM 

5.53000 

5.00000 

BRS-944)1 

CO 

COBALT 

48.40000 

50.00000 

BRS-94-01 

CO 

COBALT 

47.40000 

50.00000 

BRS-944)1 

CR 

CHROMIUM 

28.70000 

20.00000 

BRS-94-01 

CR 

CHROMIUM 

28.10000 

20.00000 

BRS-94-01 

CU 

COPPER 

34.30000 

25.00000 

BRS-944)1 

CU 

COPPER 

33.30000 

25.00000 

BRS-944)1 

FE 

IRON 

6780.00000 

100.00000 

BRS-94-01 

FE 

IRON 

6420.00000 

100.00000 

BRS-94-01 

HG 

MERCURY 

0.48800 

0.50000 

BRS-94-01 

HG 

MERCURY 

0.47000 

0.50000 

BRS-94-01 

K 

POTASSIUM 

623.00000 

0.00000 

BRS-94-01 

K 

POTASSIUM 

604.00000 

0.00000 

BRS-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

3210.00000 

0.00000 

BRS-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4500.00000 

0.00000 

BRS-94-01 

MN 

MANGANESE 

177.00000 

50.00000 

BRS.94-01 

MN 

MANGANESE 

172.00000 

50.00000 

BRS-94-01 

NA 

SODIUM 

209.00000 

0.00000 

BRS-944)1 

NA 

SODIUM 

217.00000 

0.00000 

BRS-94-01 

NI 

NICKEL 

49.30000 

50.00000 

BRS-94-01 

NI 

NICKEL 

50.60000 

50.00000 

BRS-94-01 

PB 

LEAD 

67.40000 

50.00000 

BRS-94^1 

PB 

LEAD 

69.40000 

50.00000 

BRS-94-01 

SB 

ANTIMONY 

27.60000 

50.00000 

BRS-94-01 

SB 

ANTIMONY 

25.70000 

50.00000 

BRS.94-01 

S£ 

SELENIUM 

3.54000 

5.00000 

BRS.94-01 

S£ 

SELENIUM 

3.43000 

5.00000 

BRS-94.01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

BRS-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

BRS-94-01 

V 

VANADIUM 

55.60000 

50.00000 

BRS-94-01 

V 

VANADIUM 

55.20000 

50.00000 

BRS-94-01 

ZN 

ZINC 

73.70000 

50.00000 

BRS.94-01 

2N 

ZINC 

70.90000 

50.00000 

BWS-944)1 

AG 

SILVER 

4.65000 

5.00000 

BWS.94-01 

AG 

SILVER 

4.73000 

5.00000 

BWS.94-01 

AL 

ALUMINUM 

5870.00000 

200.00000 

BWS.94.01 

AL 

ALUMINUM 

4640.00000 

200.00000 

BWS.94-01 

AS 

ARSENIC 

6.81000 

2.50000 

BWS-94-01 

AS 

ARSENIC 

7.02000 

2.50000 

BWS-94-01 

BA 

BARIUM 

270.00000 

200.00000 

BWS.94-01 

BA 

BARIUM 

259.00000 

200.00000 

BWS-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

5.49000 

5,00000 

BWS-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

5.40000 

5.00000 

BWS.94-01 

CA 

CALCIUM 

22900.00000 

0.00000 

BWS-94-01 

CA 

CALCIUM 

20600.00000 

0.00000 

Unit  Flag  Data 


pg/g 

pg/'g  D 
PS^g 

vds,  D 

pg/g 

Pg'g  D 
Pg'g 

lig/g  D 
pg/g 

Pg/g  D 
Pg'g 

Pg'g  D 
Pg'g 

Pg'g  D 
Pg'g 

Pg'g  D 

Pg'g 

pg/g  D 
pg'g 

Pg^g  D 
Pg% 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 

pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g  H 
pg'g  DH 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
pg'g 

pg'g  D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  JIRI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool  Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

CRP.94-09C 

CR 

CHROMIUM 

52.90000 

200.00000 

(ig'g 

D 

CRP.944)9C 

CR 

CHROMIUM 

58.50000 

200.00000 

Mg^g 

DD 

CRP-944>9C 

CU 

COPPER 

50.80000 

250.00000 

fig/g 

D 

CRP.94.09C 

cu 

COPPER 

53.60000 

250.00000 

DD 

CRP.94.09C 

FE 

IRON 

29900.00000 

1000.00000 

lig^g 

D 

CRP-94.09C 

FE 

IRON 

33900.00000 

1000.00000 

Mg/g 

DD 

CRP-94.09C 

K 

POTASSIUM 

6120.00000 

0.00000 

fig/g 

D 

CRP-94.09C 

K 

POTASSIUM 

7720.00000 

0.00000 

(ig/g 

DD 

CRP.94.09C 

MG 

MAGNESIUM 

10600.00000 

0.00000 

|ig/g 

D 

CRP-944>9C 

MG 

MAGNESIUM 

12000.00000 

0.00000 

fig/g 

DD 

CRP.94.09C 

MN 

MANGANESE 

543.00000 

500.00000 

Mg/g 

D 

CRP-944>9C 

MN 

MANGANESE 

596.00000 

500.00000 

Mg/g 

DD 

CRP.944)9C 

NA 

SODIUM 

5620.00000 

0.00000 

|ig/g 

D 

CRP-94.09C 

NA 

SODIUM 

6310.00000 

0.00000 

ftg'g 

DD 

CRP.94.09C 

NI 

NICKEL 

76.50000 

500.00000 

Hg/g 

D7 

I 

CRP.94.09C 

NI 

NICKEL 

78.90000 

500.00000 

Mg/g 

DD7 

I 

CRP-94.09C 

PB 

LEAD 

70.10000 

500.00000 

Mg/g 

D 

CRP.944)9C 

PB 

LEAD 

76.10000 

500.00000 

Mg/g 

DD 

CRP-944)9C 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000 

500.00000 

Mg/g 

D7 

JR 

CRP.944)9C 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000 

500.00000 

Mg/g 

DD7 

JR 

CRP.94.09C 

S£ 

SELENIUM 

1.78000 

5.00000 

Mg/g 

D 

CRP-94.09C 

S£ 

SELENIUM 

1.76000 

5.00000 

Mg/g 

D 

CRP-94.09C 

TL 

THALLIUM 

LT  34.30000 

0.00000 

Mg/g 

D7 

J 

CRP.94.09C 

TL 

THALLIUM 

47.10000 

0.00000 

Mg/g 

DD7 

J 

CRP.94.09C 

V 

VANADIUM 

91.20000 

500.00000 

Mg/g 

D 

CRP.94.09C 

V 

VANADIUM 

98.90000 

500.00000 

Mg/g 

DD 

CRP-94.09C 

ZN 

ZINC 

133.00000 

500.00000 

Mg/g 

D 

CRP.94.09C 

ZN 

ZINC 

143.00000 

500.00000 

Mg/g 

DD 

CRS-94.01 

AG 

SILVER 

4.68000 

5.00000 

Mg/g 

CRS-94.01 

AG 

SILVER 

4.96000 

5.00000 

Mg/g 

D 

CRS-944)1 

AL 

ALUMINUM 

12500.00000 

200.00000 

Mg/g 

CRS.94.01 

AL 

ALUMINUM 

13600.00000 

200.00000 

Mg/g 

D 

CRS.94.01 

AS 

ARSENIC 

7.07000 

2.50000 

Mg/g 

CRS.94.01 

AS 

ARSENIC 

7.53000 

2.50000 

Mg/g 

D 

CRS-94.01 

BA 

BARIUM 

315.00000 

200.00000 

Mg/g 

CRS.94.01 

BA 

BARIUM 

324.00000 

200.00000 

Mg/g 

D 

CRS.94.01 

BE 

BERYLLIUM 

5.92000 

5.00000 

Mg/g 

CRS-944)1 

BE 

BERYLLIUM 

5.98000 

5.00000 

Mg/g 

D 

CRS.94.01 

CA 

CALCIUM 

6910.00000 

0.00000 

Mg/g 

CRS.94.01 

CA 

CALCIUM 

7140.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 

CRS-944)1 

CD 

CADMIUM 

5.75000 

5.00000 

Mg/g 

CRS.94.01 

CD 

CADMIUM 

5.61000 

5.00000 

Mg/g 

D 

CRS-944)1 

CO 

COBALT 

54.40000 

50.00000 

Mg/g 

CRS-944)1 

CO 

COBALT 

55.40000 

50.00000 

Mg/g 

D 

CRS.944)1 

CR 

CHROMIUM 

33.50000 

20.00000 

Mg/g 

CRS-94.01 

CR 

CHROMIUM 

35.70000 

20.00000 

Mg/g 

D 

CRS-94.01 

CU 

COPPER 

41.90000 

25.00000 

Mg/g 

CRS-94.01 

CU 

COPPER 

44.60000 

25.00000 

Mg/g 

D 

CRS-94.01 

FE 

IRON 

14500.00000 

100.00000 

Mg/g 

CRS-944)1 

FE 

IRON 

16100.00000 

100.00000 

Mg/g 

D 

CRS-94.01 

K 

POTASSIUM 

3200.00000 

0.00000 

Mg/g 

CRS-944)1 

K 

POTASSIUM 

3620.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Chemical  Class:  METALS 

CRS-94-01 

MG 

MAGN£SIUM 

S160.00000 

0.00000 

CRS-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

5410.00000 

0.00000 

CRS-94-01 

MN 

MANGANESE 

371.00000 

50.00000 

CRS-94-Oi 

MN 

MANGANESE 

387.00000 

50.00000 

CRS-944)1 

NA 

SODIUM 

4^.00000 

0.00000 

CRS-94-01 

NA 

SODIUM 

440.00000 

0.00000 

CRS-94-01 

NI 

NICKEL 

55.60000 

50.00000 

CRS-94-01 

NI 

NICKEL 

55.80000 

50.00000 

CRS-94-01 

PB 

LEAD 

66.30000 

50.00000 

CRS-94-01 

PB 

LEAD 

69.30000 

50.00000 

CRS.94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

CRS-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

CRS-94-01 

S£ 

SELENIUM 

3.91000 

5.00000 

CRS-94-01 

S£ 

SELENIUM 

3.78000 

5.00000 

CRS-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

CRS-94-01 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

CRS-94-01 

V 

VANADIUM 

66.40000 

50.00000 

CRS-94-01 

V 

VANADIUM 

68.40000 

50.00000 

CRS-94-01 

ZN 

ZINC 

94.50000 

50.00000 

CRS-94-01 

ZN 

ZINC 

93.40000 

50.00000 

CRS-94-07 

HG 

MERCURY 

0.49100 

0.50000 

CRS-94-07 

HG 

MERCURY 

0.50900 

0.50000 

CRS-94-14 

AG 

SILVER 

4.50000 

5.00000 

CRS-94-14 

AG 

SILVER 

5.54000 

5.00000 

CRS.94-14 

AL 

ALUMINUM 

19100.00000 

200.00000 

CRS-94-14 

AL 

ALUMINUM 

1S400.00000 

200.00000 

CRS-94-14 

AS 

ARSENIC 

7.26000 

2.50000 

CRS-94-14 

AS 

ARSENIC 

7.29000 

2.50000 

CRS-94-14 

BA 

BARIUM 

350.00000 

200.00000 

CRS-94-14 

BA 

BARIUM 

338.00000 

200.00000 

CRS-94-14 

B£ 

BERYLLIUM 

5.78000 

5.00000 

CRS-94-14 

B£ 

BERYLLIUM 

5.59000 

5.00000 

CRS-94-14 

CA 

CALCIUM 

34100.00000 

0.00000 

CRS-94-14 

CA 

CALCIUM 

32700.00000 

0.00000 

CRS-94-14 

CD 

CADMIUM 

5.42000 

5.00000 

CRS.94-14 

CD 

CADMIUM 

5.18000 

5.00000 

CRS-94.14 

CO 

COBALT 

55.10000 

50.00000 

CRS-94-14 

CO 

COBALT 

52.70000 

50.00000 

CRS-94-14 

CR 

CHROMIUM 

41.40000 

20.00000 

CRS-94.14 

CR 

CHROMIUM 

40.40000 

20.00000 

CRS.94-14 

CU 

COPPER 

43.40000 

25.00000 

CRS-94-14 

CU 

COPPER 

42.10000 

25.00000 

CRS-94-14 

FE 

IRON 

18300.00000 

100.00000 

CRS-94-14 

F£ 

IRON 

17900.00000 

100.00000 

CRS-94-14 

K 

POTASSIUM 

5420.00000 

0.00000 

CRS-94-14 

K 

POTASSIUM 

5250.00000 

0.00000 

CRS-94-14 

MG 

MAGNESIUM 

9770.00000 

0.00000 

CRS.94-14 

MG 

MAGNESIUM 

9460.00000 

0.00000 

CRS-94-14 

MN 

MANGANESE 

504.00000 

50.00000 

CRS-94.14 

MN 

MANGANESE 

487.00000 

50.00000 

CRS-94-14 

NA 

SODIUM 

465.00000 

0.00000 

CRS-94-14 

NA 

SODIUM 

421.00000 

0.00000 

Unit  FUg 


iig/g 

ne/e  D 
Mg^g 

ligfg  D 
fig's 

fig's  D 
flg'g 

figi'g  D 

flg^g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 
Mg's 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 

flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 

flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

^g'g  D 

flg'g 

flg'g  D 

flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 

flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

^g'g  D 

flg'g 

flg'g  D 
flg'g 

flg'g  D 


124 


125 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  F1a{  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


OBP.94-02A 

SE 

SELENIUM 

OBP-94-02A 

S£ 

SELENIUM 

OBP-944)2A 

TL 

THALLIUM 

OBP-94-02A 

TL 

THALLIUM 

OBP.9«2A 

V 

VANADIUM 

OBP-94-02A 

V 

VANADIUM 

OBP-94-02A 

ZN 

ZINC 

OBP-944)2A 

2N 

ZINC 

OBP-94-06B 

AG 

SILVER 

OBP-944)6B 

AG 

SILVER 

OBP-94-06B 

AL 

ALUMINUM 

OBP-94-06B 

AL 

ALUMINUM 

OBP-94-06B 

AS 

ARSENIC 

OBP-944)6B 

AS 

ARSENIC 

OBP-94-06B 

BA 

BARIUM 

OBP-944)6B 

BA 

BARIUM 

OBP-94-06B 

BE 

BERYLLIUM 

OBP-944)6B 

BE 

BERYLLIUM 

OBP-94^B 

CA 

CALCIUM" 

OBP-944)6B 

CA 

CALCIUM 

OBP-94-06B 

CD 

CADMIUM 

OBP-94-06B 

CD 

CADMIUM 

OBP-944)6B 

CO 

COBALT 

OBP-94-06B 

CO 

COBALT 

OBP-94^6B 

CR 

CHROMIUM 

OBP-94-06B 

CR 

CHROMIUM 

OBP-94-06B 

CU 

COPPER 

OBP-94-06B 

cu 

COPPER 

OBP-94-06B 

FE 

IRON 

OBP-94-06B 

FE 

IRON 

OBP-94-06B 

K 

POTASSIUM 

OBP-94-06B 

K 

POTASSIUM 

OBP-94-06B 

MG 

MAGNESIUM 

OBP-94-06B 

MG 

MAGNESIUM 

OBP.94-O6B 

MN 

MANGANESE 

OBP-944)6B 

MN 

MANGANESE 

OBP-94-06B 

NA 

SODIUM 

OBP-94-06B 

NA 

SODIUM 

OBP-94.O6B 

NI 

NICKEL 

OBP.94^B 

NI 

NICKEL 

OBP-94-06B 

PB 

LEAD 

OBP-94-06B 

PB 

LEAD 

OBP-94-06B 

SB 

ANTIMONY 

OBP-94-06B 

SB 

ANTIMONY 

OBP-94^B 

SE 

SELENIUM 

OBP-94-06B 

SE 

SELENIUM 

OBP-94^B 

TL 

THALLIUM 

OBP.94-O6B 

TL 

THALLIUM 

OBP.94-O6B 

V 

VANADIUM 

OBP-94-06B 

V 

VANADIUM 

OBP-94-06B 

ZN 

ZINC 

OBP.94-O6B 

ZN 

ZINC 

3.02000  5.00000  figfg 

3.24000  5.00000  fig/g  jj 

LT  34.30000  0.00000  ftgfg 

LT  34.30000  0.00000  ^g/g  d 

70.50000  50.00000  ftg/g 

70.30000  50.00000  ^g/g  ]j 

94.70000  50.00000  figfg 

93.20000  50.00000  ^g  jj 

4.86000  5.00000  ^g|rg 

5.09000  5.00000  ^g^g  d 

9430.00000  200.00000  ft^g 

13100.00000  200.00000  j,g/g  d 

5.59000  2.50000  ^g/g 

5.99000  2.50000  ^g^g  d 

278.00000  200.00000  j,g/g 

294.00000  200.00000  fig/g  d 

5.79000  5.00000  ^g/g 

5.93000  5.00000  ^g/g  d 

27400.00000  0.00000  ^g^g 

27900.00000  0.00000  jjg/g  u 

5.50000  5.00000  y^g/g 

5.64000  5.00000  gg/g  d 

52.70000  50.00000  jig^g 

54.10000  50.00000  fig/g  d 

30.90000  20.00000  ^g 

36.10000  20.00000  j^g  d 

34.20000  25.00000  yg/g 

34.60000  25.00000  ^g^g  d 

9910.00000  100.00000  j,g/g 

11000.00000  100.00000  (ig^g  D 

2420.00000  0.00000  yg/g 

3400.00000  0.00000  y^g/g  d 

4060.00000  0.00000  ygfg 

4480.00000  0.00000  ^g  d 

249.00000  50.00000  ygfg 

266.00000  50.00000  yig/g  d 

126.00000  0.00000  ^gfg 

210.00000  0.00000  yg/g  D 

54.60000  50.00000  yg/g 

55.10000  50.00000  ygfg  jy 

53.20000  50.00000  ygfg 

53.40000  50.00000  yg/g  p 

LT  19.60000  50.00000  ^gfg  7 

LT  19.60000  50.00000  jig^g  07 

3.58000  5.00000  ygfg 

3.91000  5.00000  ygfg  d 

LT  34.30000  0.00000  ygfg 

LT  34.30000  0.00000  ygfg  q 

66.50000  50.00000  ygfg 

72.20000  50.00000  ^g^g  jj 

82.70000  50.00000  ygfg 

87.20000  50.00000  ygfg  d 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas  Unit  Flae  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94^8A 

HG 

MERCURY 

0.50100 

0.50000 

(Ig/g 

OBP-94-08A 

HG 

MERCURY 

0.52200 

0.50000 

l»g/g 

D 

OBP-944)9C 

AS 

ARSENIC 

7.76000 

2.50000 

l>g^g 

OBP-94.09C 

AS 

ARSENIC 

6.94000 

2.50000 

ltg/$ 

D 

OBP-944)9C 

HG 

MERCURY 

0.47200 

0.50000 

flg/g 

OBP.94^C 

HG 

MERCURY 

0.48700 

0.50000 

tlg/g 

D 

OBP-94-09C 

SE 

SELENIUM 

3.71000 

5.00000 

Mg/g 

OBP-94^C 

SE 

SELENIUM 

3.64000 

5.00000 

tigfg 

D 

OBS«9«l 

AG 

SILVER 

3.57000 

5.00000 

lig/g 

OBS.94-01 

AG 

SILVER 

4.10000 

5.00000 

vdz 

D 

OBS.94-01 

AL 

ALUMINUM 

16600.00000 

200.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

AL 

ALUMINUM 

13200.00000 

200.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

AS 

ARSENIC 

7.34000 

2.50000 

pg/g 

OBS-94-01 

AS 

ARSENIC 

7.28000 

2.50000 

pg/g 

D 

OBS-94^1 

BA 

BARIUM 

368.00000 

200.00000 

pg^g 

OBS.94-01 

BA 

BARIUM 

354.00000 

200.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

6.08000 

5.00000 

pg^g 

OBS-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

5.98000 

5.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

CA 

CALCIUM* 

4570.00000 

0.00000 

pg'g 

OBS.94-01 

CA 

CALCIUM 

4950.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

OBS-94-01 

CD 

CADMIUM 

5.78000 

5.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

CD 

CADMIUM 

6.18000 

5.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

CO 

COBALT 

54.60000 

50.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

CO 

COBALT 

53.40000 

50.00000 

pg^g 

D 

OBS.94-01 

CR 

CHROMIUM 

36.00000 

20.00000 

pg'g 

OBS-94-01 

CR 

CHROMIUM 

33.40000 

20.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

cu 

COPPER 

51.00000 

25.00000 

pg/g 

OBS-94^1 

cu 

COPPER 

48.50000 

25.00000 

pg/g 

D 

OBS-944)l 

FE 

IRON 

15400.00000 

100.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

FE 

IRON 

12900.00000 

100.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

HG 

MERCURY 

0.52000 

0.50000 

pg/g 

H 

OBS-94^1 

HG 

MERCURY 

0.51400 

0.50000 

pg/g 

DH 

OBS-94-01 

K 

POTASSIUM 

4640.00000 

0.00000 

pg/g 

OBS.94-01 

K 

POTASSIUM 

3810.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

OBS-9«l 

MG 

MAGNESIUM 

7560.00000 

0.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

6930.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

MN 

MANGANESE 

491.00000 

50.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

MN 

MANGANESE 

459.00000 

50.00000 

pg'g 

D 

OBS-94-01 

NA 

SODIUM 

378.00000 

0.00000 

pg/g 

OBS’94-01 

NA 

SODIUM 

291.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

NI 

NICKEL 

58.20000 

50.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

NI 

NICKEL 

57.50000 

50.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

PB 

LEAD 

74.70000 

50.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

PB 

LEAD 

72.20000 

50.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000 

50.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000 

50.00000 

pg/g 

D 

OBS.94-01 

SE 

SELENIUM 

2.57000 

5.00000 

pg/g 

OBS.94^1 

SE 

SELENIUM 

1.84000 

5.00000 

pg/g 

D 

OBS-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT  34.30000 

0.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT  34.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

OBS-9«l 

V 

VANADIUM 

71.40000 

50.00000 

pg/g 

OBS-94-01 

V 

VANADIUM 

63.00000 

50.00000 

pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 

Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-01 

ZN 

ZINC 

OBS-94-01 

ZN 

ZINC 

OBS-94-20 

AG 

SILVER 

OBS-94-20 

AG 

SILVER 

OBS.94-20 

AL 

ALUMINUM 

OBS-94-20 

AL 

ALUMINUM 

OBS-94-20 

AS 

ARSENIC 

OBS-94-20 

AS 

ARSENIC 

OBS-94-20 

BA 

BARIUM 

OBS-94-20 

BA 

BARIUM 

OBS-94.20 

BE 

BERYLLIUM 

OBS-94.20 

BE 

BERYLLIUM 

OBS-94-20 

CA 

CALCIUM 

OBS-94-20 

CA 

CALCIUM 

OBS-94-20 

CD 

CADMIUM 

OBS-94-20 

CD 

CADMIUM 

OBS-94.20 

CO 

COBALT 

OBS-94-20 

CO 

COBALT 

OBS-94-20 

CR 

CHROMIUM 

OBS.94-20 

CR 

CHROMIUM 

OBS-94-20 

cu 

COPPER 

OBS-94-20 

cu 

COPPER 

OBS-94-20 

FE 

IRON 

OBS.94-20 

FE 

IRON 

OBS-94-20 

K 

POTASSIUM 

OBS-94-20 

K 

POTASSIUM 

OBS-94-20 

MG 

MAGNESIUM 

OBS-94-20 

MG 

MAGNESIUM 

OBS-94-20 

MN 

MANGANESE 

OBS-94-20 

MN 

MANGANESE 

OBS-94-20 

NA 

SODIUM 

OBS-94-20 

NA 

SODIUM 

OBS-94-20 

NI 

NICKEL 

OBS-94-20 

NI 

NICKEL 

OBS-94-20 

PB 

LEAD 

OBS-94-20 

PB 

LEAD 

OBS-94-20 

SB 

ANTIMONY 

OBS-94-20 

SB 

ANTIMONY 

OBS-94-20 

SE 

SELENIUM 

OBS-94-20 

SE 

SELENIUM 

OBS-94-20 

TL 

THALLIUM 

OBS-94-20 

XL 

THALLIUM 

OBS-94-20 

V 

VANADIUM 

OBS-94-20 

V 

VANADIUM 

OBS-94-20 

ZN 

ZINC 

OBS-94-20 

ZN 

ZINC 

OBS-94-21 

HG 

MERCURY 

OBS-94-21 

HG 

MERCURY 

OSP-94-01A 

AG 

SILVER 

OSP.94-01A 

AG 

SILVER 

OSP-94-01A 

AL 

ALUMINUM 

OSP-94-01A 

AL 

ALUMINUM 

Unit  Cla;  Data 

Bool  Vahie  Spike  Meas  Code  Qual 


109.00000  50.00000  pg/g 

103.00000  50.00000  pg/g  d 

3.81000  5.00000  pg/g 

3.98000  5.00000  pg/g  d 

15300.00000  200.00000  pg/g 

13800.00000  200.00000  pg/g  d 

6.52000  2.50000  pg/g 

7.23000  2.50000  pg/g  d 

332.00000  200.00000  pg/g 

318.00000  200.00000  pg/g  D 

6.02000  5.00000  pg/g 

5.80000  5.00000  pg/g  d 

3300.00000  0.00000  pg/g 

3000.00000  0.00000  pg/g  D 

5.74000  5.00000  pg/g 

533000  5.00000  pg/g  d 

53.90000  50.00000  pg/g 

52.50000  50.00000  pg/g  d 

35.40000  20.00000  pg/g 

31.90000  20.00000  pg/g  d 

38.50000  25.00000  pg/g 

37.10000  25.00000  pg/g  d 

13700.00000  100.00000  pg/g 

12600.00000  100.00000  pg/g  d 

4280.00000  0.00000  pg/g 

3890.00000  0.00000  pg/g 

4930.00000  0.00000  pg/g 

4520.00000  0.00000  pg/g  d 

391.00000  50.00000  pg/g 

362.00000  50.00000  pg/g  d 

258.00000  0.00000  pg/g 

212.00000  0.00000  pg/g  d 

57.10000  50.00000  pg/g 

55.50000  50.00000  pg/g  d 

58.40000  50.00000  pg/g 

58.60000  50.00000  pg/g  d 

LT  19.60000  50.00000  pg/g 

LT  19.60000  50.00000  pg/g  d 

2.07000  5.00000  pg/g 

2.68000  5.00000  pg^g  d 

LT  3430000  0.00000  pg/g 

LT  3430000  0.00000  pg/g  d 

69.70000  50.00000  pg/g 

65.70000  50.00000  pg/g  d 

99.30000  50.00000  pg/g 

93.20000  50.00000  pg/g  d 

0.50200  0.50000  pg/g  h 

0.50100  0.50000  pg/g  DH 

4.78000  5.00000  pg/g 

5.08000  5.00000  pg/g  d 

2010.00000  200.00000  pg/g 

2100.00000  200.00000  pg/g  jj 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Chemical  Class:  METALS 

OSP.94-05A 

CA 

CALCIUM 

7S70.00000 

0.00000 

OSP-94-05A 

CA 

CALCIUM 

6360.00000 

0.00000 

OSP-94^5A 

CD 

CADMIUM 

5.36000 

5.00000 

OSP-94-05A 

CD 

CADMIUM 

5.35000 

5.00000 

OSP-94-05A 

CO 

COBALT 

54,40000 

50.00000 

OSP-94-05A 

CO 

COBALT 

56.60000 

50.00000 

OSP.94-05A 

CR 

CHROMIUM 

34.90000 

20.00000 

OSP-944)5A 

CR 

CHROMIUM 

35.10000 

20.00000 

OSP-94-05A 

cu 

COPPER 

47.40000 

25.00000 

OSP-94-05A 

cu 

COPPER 

47.70000 

25.00000 

OSP-94-05A 

FE 

IRON 

14700.00000 

100.00000 

OSP-9«5A 

FE 

IRON 

13800.00000 

ioo.ooooo 

OSP.9405A 

HG 

MERCURY 

0.57000 

0.50000 

OSP-94-05A 

HG 

MERCURY 

0.51100 

0.50000 

OSP-9«5A 

K 

POTASSIUM 

3360.00000 

0.00000 

OSP-94-05A 

K 

POTASSIUM 

3440.00000 

0.00000 

OSP-94^5A 

MG 

MAGNESIUM 

4450.00000 

0.00000 

OSP.94-05A 

MG 

MAGNESIUM 

4600.00000 

0.00000 

OSP-94-05A 

MN 

MANGANESE 

398.00000 

50.00000 

OSP-94-05A 

MN 

MANGANESE 

410.00000 

50.00000 

OSP.94-05A 

NA 

SODIUM 

301.00000 

0.00000 

OSP-94-05A 

NA 

SODIUM 

267.00000 

0.00000 

OSP.94-05A 

NI 

NICKEL 

56.00000 

50.00000 

OSP-94-05A 

NI 

NICKEL 

55.40000 

50.00000 

OSP-94-05A 

PB 

LEAD 

107.00000 

50.00000 

OSP-94^5A 

PB 

LEAD 

104.00000 

50.00000 

OSP.94-05A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

OSP-94-05A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

OSP.94-05A 

SE 

SELENIUM 

3.70000 

5.00000 

OSP-94-05A 

SE 

SELENIUM 

3.59000 

5.00000 

OSP-94-05A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

OSP-94^5A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

OSP-94^5A 

V 

VANADIUM 

68.70000 

50.00000 

OSP-94^5A 

V 

VANADIUM 

67.60000 

50.00000 

OSP.94-05A 

ZN 

ZINC 

125.00000 

50.00000 

OSP-94-05A 

ZN 

ZINC 

128.00000 

50.00000 

OSS.94-01 

HG 

MERCURY 

0.42900 

0.50000 

OSS-94-01 

HG 

MERCURY 

0.45700 

0.50000 

SAB-94^1A 

AG 

SILVER 

4.50000 

5.00000 

SAB.94-OIA 

AG 

SILVER 

4.41000 

5.00000 

SAB-94-01A 

AL 

ALUMINUM 

11500.00000 

200.00000 

SAB-94^1A 

AL 

ALUMINUM 

12100.00000 

200.00000 

SAB-94-01A 

AS 

ARSENIC 

533000 

2.50000 

SAB-94>01A 

AS 

ARSENIC 

836000 

2.50000 

SAB-94-01A 

BA 

BARIUM 

340.00000 

200.00000 

SAB.944)1A 

BA 

BARIUM 

333.00000 

200.00000 

SAB-94^1A 

BE 

BERYLLIUM 

5.79000 

5.00000 

SAB-94-01A 

BE 

BERYLLIUM 

5.87000 

5.00000 

SAB-94-01A 

CA 

CALCIUM 

41500.00000 

0.00000 

SAB-944)1A 

CA 

CALCIUM 

41900.00000 

0.00000 

SAB-94>01A 

CD 

CADMIUM 

4.90000 

5.00000 

SAB-94-01A 

CD 

CADMIUM 

4.90000 

5.00000 

UnH 

Meas 


(ig'g 

v^e/s. 

wfs 

ve/z 

itg/g 

itg/g 

p&'g 

Mg/g 

Me'g 

»>g/g 

gg/g 

itg/g 

gg^g 

ng/g 

lig/e 

vz/z 

»ig/g 

Mg'g 

Mg/g 

vz/z 

vz/z 

vziz 

^zfz 

\xz/z 

vziz 

Mg'g 

vztz 

vzIz 

vz/z 

zziz 

vz/z 

zziz 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 


Flag 

Code 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

7 

m 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


Data 

Qual 


J 

J 

J 

J 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Boca 

Value 

Spike 

Unft 

Meas 

flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-94-01A 

CO 

COBALT 

53.00000 

50.00000 

iig/g 

SAB-94-01A 

CO 

COBALT 

53.40000 

50.00000 

i>g/g 

D 

SAB-94-01A 

CR 

CHROMIUM 

32.60000 

20.00000 

Mg^g 

SAB-94-01A 

CR 

CHROMIUM 

33.80000 

20.00000 

(tg/g 

D 

SAB-94-01A 

CU 

COPPER 

36.60000 

25.00000 

(ig/g 

SAB-94-01A 

cu 

COPPER 

37.20000 

25.00000 

fig/g 

D 

SAB-944)1A 

FE 

IRON 

15400.00000 

100.00000 

Hg'g 

SAB-94-01A 

FE 

IRON 

16500.00000 

100.00000 

|»g/g 

D 

SAB-94-01A 

HG 

MERCURY 

0.51400 

0.50000 

vsle. 

SAB-94-01A 

HG 

MERCURY 

0.51500 

0.50000 

(Ig/g 

D 

SAB-94-01A 

K 

POTASSIUM 

1740.00000 

0.00000 

^e/s. 

SAB-94-01A 

K 

POTASSIUM 

1810.00000 

0.00000 

fig/g 

D 

SAB-94^1A 

MG 

MAGNESIUM 

9770.00000 

0.00000 

Mg^g 

SAB-94-01A 

MG 

MAGNESIUM 

10200.00000 

0.00000 

fig/g 

D 

SAB-94-01A 

MN 

MANGANESE 

380.00000 

50.00000 

Hg/g 

SAB-94-01A 

MN 

MANGANESE 

363.00000 

50.00000 

Hg/g 

D 

SAB-94-01A 

NA 

SODIUM 

286.00000 

0.00000 

|tg/g 

SAB-94-01A 

NA 

SODIUM 

315.00000 

0.00000 

D 

SAB-94-01A 

NI 

NICKEL  . 

57.40000 

50.00000 

w/s 

SAB-94-01A 

NI 

NICKEL 

58.40000 

50.00000 

lig'g 

D 

SAB-94-01A 

PB 

LEAD 

61.20000 

50.00000 

|ig/g 

SAB-94-01A 

PB 

LEAD 

60.40000 

50.00000 

Hg/g 

D 

SAB-94-01A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

(ig/'g 

SAB-944)1A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

»ig/g 

D 

SAB-94-01A 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

5.00000 

Hg/g 

SAB>94^1A 

SE 

SELENIUM 

1.86000 

5.00000 

|ig/g 

D 

SAB-94^1A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

lig'g 

SAB-94-01A 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

(ig'g 

D 

SAB-94-01A 

V 

VANADIUM 

65.60000 

50.00000 

|ig/g 

SAB-94^1A 

V 

VANADIUM 

70.20000 

50.00000 

Mg/g 

D 

SAB-94-01A 

ZN 

ZINC 

92.70000 

50.00000 

vslz 

SAB-94-01A 

ZN 

ZINC 

95.80000 

50.00000 

pg/g 

D 

SAB-94.11A 

HG 

MERCURY 

0.51500 

0.50000 

(ig/g 

SAB-94.11  A 

HG 

MERCURY 

0.51500 

0.50000 

pg/g 

D 

SAB-94-1  IB 

AG 

SILVER 

4.41000 

5.00000 

pg/g 

SAB.94.IIB 

AG 

SILVER 

4.57000 

5.00000 

pg/g 

D 

SAB-94-1  IB 

AL 

ALUMINUM 

9670.00000 

200.00000 

pg/g 

SAB-94-11B 

AL 

ALUMINUM 

8590.00000 

200.00000 

pg/'g 

D 

SAB-94-1  IB 

AS 

ARSENIC 

10.10000 

2.50000 

pg/g 

SAB-94-1  IB 

AS 

ARSENIC 

7.69000 

2.50000 

pg/g 

D 

SAB-94-1  IB 

BA 

BARIUM 

296.00000 

200.00000 

pg/g 

SAB-94-1  IB 

BA 

BARIUM 

285.00000 

200.00000 

pg/g 

D 

SAB-94-1  IB 

BE 

BERYLLIUM 

5.71000 

5.00000 

pg/g 

SAB-94-1  IB 

BE 

BERYLLIUM 

5.63000 

5.00000 

pg/g 

D 

SAB-94-11B 

CA 

CALCIUM 

23300.00000 

0.00000 

pg/g 

SAB-94-11B 

CA 

CALCIUM 

17100.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

SAB-94-11B 

CD 

CADMIUM 

5.06000 

5.00000 

pg/g 

SAB-94-1  IB 

CD 

CADMIUM 

4.96000 

5,00000 

pg/g 

D 

SAB-94-11B 

CO 

COBALT 

53.70000 

50.00000 

pg/g 

SAB-94-1  IB 

CO 

COBALT 

53.20000 

50.00000 

pg/g 

D 

SAB-94-1  IB 

CR 

CHROMIUM 

35.30000 

20.00000 

pg/g 

SAB-94-11B 

CR 

CHROMIUM 

32.90000 

20.00000 

pg/g 

D 
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sate  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-1  IB 

CU 

COPPER 

SAB-94-UB 

CU 

COPPER 

SAB.94-11B 

FE 

IRON 

SAB-94-11B 

FE 

IRON 

SAB-94-1  IB 

K 

POTASSIUM 

SAB.94-11B 

K 

POTASSIUM 

SAB-94-1  IB 

MG 

MAGNESIUM 

SAB-94-1  IB 

MG 

MAGNESIUM 

SAB-94-1  IB 

MN 

MANGANESE 

SAB-94-1  IB 

MN 

MANGANESE 

SAB-94-1  IB 

.  NA 

SODIUM 

SAB-94-1  IB 

NA 

SODIUM 

SAB-94-1  IB 

NI 

NICKEL 

SAB-94-1  IB 

NI 

NICKEL 

SAB-94-1  IB 

PB 

LEAD 

SAB-94-1  IB 

PB 

LEAD 

SAB-94-1  IB 

SB 

ANTIMONY 

SAB-94-1  IB 

SB 

ANTIMONY 

SAB-94-1  IB 

SE 

SELENIUM 

SAB-94-1  IB 

SE 

SELENIUM 

SAB-94-1  IB 

TL 

THALLIUM 

SAB-94-1  IB 

TL 

THALLIUM 

SAB-94-1  IB 

V 

VANADIUM 

SAB-94-1  IB 

V 

VANADIUM 

SAB-94-1  IB 

ZN 

ZINC 

SAB-94-1  IB 

ZN 

ZINC 

SAS-94-01 

AG 

SILVER 

SAS.94.01 

AG 

SILVER 

SAS-94-01 

AL 

ALUMINUM 

SAS-94-01 

AL 

ALUMINUM 

SAS-944)1 

AS 

ARSENIC 

SAS-94-01 

AS 

ARSENIC 

SAS-94^1  BA  BARIUM 

SAS-94-01  BA  barium 

SAS-94-01  BE  BERYLLIUM 

SAS-94-01  BE  BERYLLIUM 

SAS-94-01  CA  CALCIUM 

SAS-94-01  CA  CALCIUM 

SAS-94-01  CD  CADMIUM 

SAS-94-01  CD  CADMIUM 

SAS-94-01  CO  COBALT 

SAS-944>1  CO  COBALT 

SAS-94-01  CR  CHROMIUM 

SAS-9401  CR  CHROMIUM 

SAS-94-01  CU  COPPER 

SAS-94-01  CU  COPPER 

SAS-94-01  FE  IRON 

SAS-94-01  FE  IRON 

SAS-94-01  HG  MERCURY 

SAS-94-01  HG  MERCURY 

SAS-94.01  K  POTASSIUM 

SAS-94-01  K  POTASSIUM 


35.20000  25.00000  ftgfg 

34.20000  25.00000  gg/g 

15400.00000  100.00000  jig/fg 

13700.00000  100.00000  d 

1440.00000  0.00000  ggfg 

1260.00000  0.00000  fig/g  d 

9020.00000  0.00000  pg/g 

6820.00000  0.00000  ^g  d 

471.00000  50.00000  j,g/g 

430.00000  50.00000  gg/g  p 

297.00000  0.00000  ^g/g 

315.00000  0.00000  f^g/g  d 

56.70000  50.00000  ^g/g 

57.50000  50.00000  gg/g  p 

61.80000  50.00000  ftg/g 

58.30000  50.00000  ^g^g  p 

LT  19.60000  50.00000  ^g/g 

LT  19.60000  50.00000  ^g^g  p 

2.97000  5.00000  ^g/g 

2.48000  5.00000  ggfg  p 

LT  3430000  0.00000  fig/g 

LT  3430000  0.00000  fxgfg  p 

71.10000  50.00000  f^g 

67.80000  50.00000  ^g^g  p 

90.50000  50.00000  ^g 

86.70000  50.00000  f^gfg  p 

4.21000  5.00000  pg^g 

4.02000  5.00000  pg^g  p 

10100.00000  200.00000  ggfg 

12000.00000  200.00000  pg/g  p 

13.60000  2.50000  ftg/g 

13.00000  2.50000  pg/'g  p 

337.00000  200.00000  pg^^ 

349.00000  200.00000  pg^g  p 

536000  5.00000  ftg/g 

6.02000  5.00000  ftg/g  p 

37300.00000  0.00000  ftg/g 

40100.00000  0.00000  ftg/g  p 

5.07000  5.00000  pg/g 

5.29000  5.00000  pg/’g  p 

54.40000  50.00000  pg/g 

55.70000  50.00000  pg/g  p 

31.80000  20.00000  pg/g 

34.70000  20.00000  pg/g  p 

112.00000  25.00000  pg^g 

126.00000  25.00000  pg/g  p 

13300.00000  100.00000  pg/^ 

15400.00000  100.00000  pg^g  p 

0.50400  0.50000  pg^g 

0.54000  0.50000  ftg/g  p 

1800.00000  0.00000  pg^g 

2140.00000  0.00000  pg/g  p 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


She  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Chemical  Class: 

METALS 

SAS-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

S720.00000 

0.00000 

SAS-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

9730.00000 

0.00000 

SAS-94-01 

MN 

MANGANESE 

315.00000 

50.00000 

SAS-94-01 

MN 

MANGANESE 

344.00000 

50.00000 

SAS-94-01 

NA 

SODIUM 

163.00000 

0.00000 

SAS-94-01 

NA 

SODIUM 

193.00000 

0.00000 

SAS-94-01 

NI 

NICKEL 

59.30000 

50.00000 

SAS-94-01 

NI 

NICKEL 

58.50000 

50.00000 

SAS-94-01 

PB 

LEAD 

16000.00000 

50.00000 

SAS-94-01 

PB 

LEAD 

6300.00000 

50.00000 

SAS.94-01 

SB 

ANTIMONY 

514.00000 

50.00000 

SAS-94-01 

SB 

ANTIMONY 

30.00000 

50.00000 

SAS-94-01 

S£ 

SELENIUM 

0.86800 

5.00000 

SAS-94-01 

S£ 

SELENIUM 

1.53000 

5.00000 

SAS-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

SAS-944)1 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

SAS-94-01 

V 

VANADIUM 

63.80000 

50.00000 

SAS-94-01 

V 

VANADIUM 

68,50000 

50.00000 

SAS-94-01 

ZN 

ZINC 

101.00000 

50.00000 

SAS-94-01 

ZN 

ZINC 

109.00000 

50.00000 

SAS-94-04 

AG 

SILVER 

4.22000 

5.00000 

SAS-94-04 

AG 

SILVER 

4.39000 

5.00000 

SAS-94-04 

AL 

ALUMINUM 

18100.00000 

200.00000 

SAS-94-04 

AL 

ALUMINUM 

20800.00000 

200.00000 

SAS-94-04 

AS 

ARSENIC 

9.00000 

2.50000 

SAS-944)4 

AS 

ARSENIC 

9.00000 

2.50000 

SAS-94-04 

BA 

BARIUM 

417.00000 

200.00000 

SAS-94-04 

BA 

BARIUM 

423.00000 

200.00000 

SAS-94-04 

B£ 

BERYLLIUM 

6.18000 

5.00000 

SAS-94-04 

B£ 

BERYLLIUM 

6.21000 

5.00000 

SAS-94-04 

CA 

CALCIUM 

43800.00000 

0.00000 

SAS-94-04 

CA 

CALCIUM 

44500.00000 

0.00000 

SAS-94-04 

CD 

CADMIUM 

530000 

5.00000 

SAS-94.04 

CD 

CADMIUM 

5.25000 

5.00000 

SAS-94-04 

CO 

COBALT 

56.20000 

50.00000 

SAS-94-04 

CO 

COBALT 

56.50000 

50.00000 

SAS-94-04 

CR 

CHROMIUM 

40.10000 

20.00000 

SAS-94-04 

CR 

CHROMIUM 

43.70000 

20.00000 

SAS-94-04 

CU 

COPPER 

42.40000 

25.00000 

SAS-94-04 

CU 

COPPER 

43,40000 

25.00000 

SAS-94-04 

PE 

IRON 

20800.00000 

100.00000 

SAS-9404 

FE 

IRON 

22900.00000 

100.00000 

SAS-94-04 

HG 

MERCURY 

0.54900 

0.50000 

SAS-94-04 

HG 

MERCURY 

0.54500 

0.50000 

SAS-94-04 

K 

POTASSIUM 

2800.00000 

0.00000 

SAS-94^ 

K 

POTASSIUM 

3330.00000 

0.00000 

SAS-9404 

MG 

MAGNESIUM 

12000.00000 

0.00000 

SAS-94-04 

MG 

MAGNESIUM 

12400.00000 

0.00000 

SAS-94-04 

MN 

MANGANESE 

447.00000 

50.00000 

SAS-94-04 

MN 

MANGANESE 

454.00000 

50.00000 

SAS-9404 

NA 

SODIUM 

1080.00000 

0.00000 

SAS-94-04 

NA 

SODIUM 

1160.00000 

0.00000 

Unit 

Meas 


iig/g 

ft&'g 

vsiz 

Mg/g 

pg/g, 

fig/g 

Vg/g 

Vgig 

vgjg 

vg/g 

vg/g 

vg/g 

gg/g 

gg/g 

flg/g 

ggfg 

ggfg 

ggfg 

gglg 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

ggfg 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 


Flag 

Code 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 

D 

D 

D 

DO 

D 

DD 

D 

DD 

D 

DD 


Bata 

Qnal 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94.04 

NI 

NICKEL 

SAS-94.04 

NI 

NICKEL 

SAS-94-04 

PB 

LEAD 

SAS-94-04 

PB 

LEAD 

SAS-94-04 

SB 

ANTIMONY 

SAS-94-04 

SB 

ANTIMONY 

SAS-94-04 

SB 

SELENIUM 

SAS-94-04 

SB 

SELENIUM 

SAS-94-04 

XL 

THALUUM 

SAS-94-04 

TL 

THALLIUM 

SAS-94-04 

V 

VANADIUM 

SAS-94-04 

V 

VANADIUM 

SAS-944>4 

ZN 

ZINC 

SAS-94-04 

ZN 

ZINC 

TBS-944)9 

HG 

MERCURY 

TBS-94-09 

HG 

MERCURY 

TDP-94-01A 

HG 

MERCURY 

TDP-94-01A 

HG 

MERCURY 

TDP-94-05B 

AG 

SILVER 

TDP-94-05B 

AG 

SILVER 

TDP-94-05B 

AL 

ALUMINUM 

TDP-94-05B 

AL 

ALUMINUM 

TDP-94-05B 

AS 

ARSENIC 

TDP-94-05B 

AS 

ARSENIC 

TDP-94-05B 

BA 

BARIUM 

TDP-94-05B 

BA 

BARIUM 

TDP-94-05B 

BB 

BERYLLIUM 

TDP-94-05B 

BB 

BERYLLIUM 

TDP-94-05B 

CA 

CALCIUM 

TDP-944)5B 

CA 

CALCIUM 

TDP-94-05B 

CD 

CADMIUM 

TDP-94-05B 

CD 

CADMIUM 

TDP-94-05B 

CO 

COBALT 

TDP-94-05B 

CO 

COBALT 

TDP-94.05B 

CR 

CHROMIUM 

TDP-94-05B 

CR 

CHROMIUM 

TDP-94-05B 

cu 

COPPER 

TDP-94-05B 

cu 

COPPER 

TDP-94-05B 

FE 

IRON 

TDP-94-05B 

FE 

IRON 

TDP-94-05B 

HG 

MERCURY 

TDP-94-05B 

HG 

MERCURY 

TDP-94-05B 

K 

POTASSIUM 

TDP-944)5B 

K 

POTASSIUM 

TDP-94-05B 

MG 

MAGNESIUM 

TDP-94-05B 

MG 

MAGNESIUM 

TDP-94-05B 

MN 

MANGANESE 

TDP-94-05B 

MN 

MANGANESE 

TDP-94-05B 

NA 

SODRJM 

TDP-94-05B 

NA 

SODIUM 

TDP-94-05B 

NI 

NICKEL 

TDP-94-05B 

NI 

NICKEL 

61.50000 
63.90000 

121.00000 

15S.OOOOO 

19.60000 

19.60000 
1.72000 
1.51000 

34.30000 

34.30000 

74.50000 
79.70000 

116.00000 

120.00000 

0.48000 

0.48800 

0.43700 

0.47800 

5.26000 

531000 

2860.00000 

5060.00000 

3.72000 

431000 

251.00000 

242.00000 

5.76000 

5.80000 

40800.00000 

39600.00000 

5.14000 

5.17000 

51.80000 

51.50000 
28.20000 

25.80000 
30.10000 
31.40000 

6800.00000 

5020.00000 

0.54700 

0.54300 

1130,00000 

596,00000 

3400.00000 

2860.00000 

145.00000 

133.00000 

154.00000 

144.00000 

50.50000 
53.00000 


Unit  Flaf  Data 

Spike  Meas  Code  Qua! 


50.00000  ||g/g 
50.00000  pg/g 
50.00000  p^g 
50.00000  pg/g 
50.00000  ng/g 
50.00000 
5.00000  pg^g 
5.00000  pg/g 

0.00000  p^g 
0.00000  pg^g 

50.00000  p^g 
50.00000  pg/g 
50,00000  pg/g 
50.00000  pg/g 

0.50000  pg/g 
0.50000  pg/g 

0.50000  p^g 
0.50000  pg/g 

5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 

200.00000  pg/g 
200.00000  pg/g 

2.50000  pg/g 
2.50000  pg/g 

200.00000  pg/g 
200.00000  pg/g 

5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

5.00000  pg/g 
5,00000  p^g 
50.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 

20.00000  pg/g 
20.00000  pg/g 

25.00000  pg/g 
25.00000  pg/g 

100.00000  pg/g 
100.00000  pg/g 

0.50000  pg/g 
0.50000  pg/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

50.00000  pg^g 
50.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 

50.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94-05B 

PB 

LEAD 

54.00000 

50.00000 

Mg/g 

TDP-944)5B 

PB 

LEAD 

5430000 

50.00000 

wiz 

D 

TDP-94-05B 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

(ig/g 

TDP-94-05B 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

fig'g 

D 

TDP-94-05B 

SE 

SELENIUM 

3.70000 

5.00000 

ftg/g 

TDP-94^5B 

SE 

SELENIUM 

2.74000 

5.00000 

ftg/g 

D 

TDP-94-05B 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

HS'g 

TDP-94-05B 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

(tg/g 

D 

TDP-94-05B 

V 

VANADIUM 

59.20000 

50.00000 

TDP-94-05B 

V 

VANADIUM 

61.10000 

50.00000 

vziz 

D 

TDP-94-05B 

ZN 

ZINC 

64.40000 

50.00000 

velz 

TDP-94-05B 

ZN 

ZINC 

67.60000 

50.00000 

vziz 

D 

TDP-944)8A 

AG 

SILVER 

5.17000 

5.00000 

vz/z 

TDP-94-08A 

AG 

SILVER 

5.10000 

5.00000 

zziz 

D 

TDP-94-08A 

AL 

ALUMINUM 

2030.00000 

200.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

AL 

ALUMINUM 

3170.00000 

200.00000 

vz/z 

D 

TDP-94-08A 

AS 

ARSENIC 

5.08000 

2.50000 

vzJz 

TDP-94^8A 

AS 

ARSENIC 

5.11000 

2.50000 

vzJz 

D 

TDP-94-08A 

BA 

BARIUM  - 

250.00000 

200.00000 

ltg/g 

TDP-94-08A 

BA 

BARIUM 

256.00000 

200.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

BE 

BERYLLIUM 

5.45000 

5.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

BE 

BERYLLIUM 

5.44000 

5.00000 

zziz 

D 

TDP-94-08A 

CA 

CALCIUM 

35300.00000 

0.00000 

zz/z 

TDP-944)8A 

CA 

CALCIUM 

40000.00000 

0.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

CD 

CADMIUM 

6.07000 

5.00000 

zzIz 

TDP.94-08A 

CD 

CADMIUM 

5.95000 

5.00000 

zzIz 

D 

TDP-94-08A 

CO 

COBALT 

52.60000 

50.00000 

zz/z 

TDP.94-08A 

CO 

COBALT 

53.20000 

50.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

CR 

CHROMIUM 

23.10000 

20.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

CR 

CHROMIUM 

23.70000 

20.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

cu 

COPPER 

33.60000 

25.00000 

zz/z 

7 

TDP-9«8A 

cu 

COPPER 

35.60000 

25.00000 

zz/z 

D7 

TDP.94-08A 

FE 

IRON 

4070.00000 

100.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

FE 

IRON 

5000.00000 

100.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

K 

POTASSIUM 

410.00000 

0.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

K 

POTASSIUM 

507.00000 

0.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

MG 

MAGNESIUM 

4630.00000 

0.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

MG 

MAGNESIUM 

3480.00000 

0.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

MN 

MANGANESE 

118.00000 

50.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

MN 

MANGANESE 

125.00000 

50.00000 

zz/z 

D 

TDP*94^8A 

NA 

SODIUM 

98,70000 

0.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

NA 

SODIUM 

270.00000 

0,00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

NI 

NICKEL 

56.10000 

50.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

Ml 

NICKEL 

57.10000 

50.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

PB 

LEAD 

57.40000 

50.00000 

zz/z 

TDP-94-08A 

PB 

LEAD 

58.50000 

50.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

zz/z 

L 

TDP.9«8A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

zz/z 

DL 

TDP-94-08A 

SE 

SELENIUM 

4.75000 

5.00000 

zz/z 

TDP-9«8A 

SE 

SELENIUM 

5.20000 

5.00000 

zz/z 

D 

TDP-94-08A 

TL 

IHALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

zz/z 

TDP.94-O8A 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

0.00000 

zz/z 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


She  ID 

Test  Name 

Meas 

Bo<d 

Vahie 

Spike 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94-OgA 

V 

VANADIUM 

57.90000 

50.00000 

TDP-94-08A 

V 

VANADIUM 

59.30000 

50.00000 

TDP-94^)8A 

ZN 

ZINC 

77.50000 

50.00000 

TDP.94-O8A 

ZN 

ZINC 

$1.90000 

50.00000 

TDP.94-13A 

AG 

SILVER 

5.19000 

5.00000 

TDP.94-13A 

AG 

SILVER 

5.35000 

5.00000 

TDP-94-13A 

AL 

ALUMINUM 

8710.00000 

200.00000 

TDP-94-13A 

AL 

ALUMINUM 

9530.00000 

200.00000 

TDP-94-13A 

AS 

ARSENIC 

536000 

2.50000 

TDP-94.13A 

AS 

ARSENIC 

4.95000 

2.50000 

TDP-94-13A 

BA 

BARIUM 

281.00000 

200.00000 

TDP-94.13A 

BA 

BARIUM 

280.00000 

200.00000 

TDP-94-13A 

BE 

BERYLLIUM 

5.86000 

5.00000 

TDP-94-13A 

BE 

BERYLLIUM 

s.goooo 

5.00000 

TDP-94-13A 

CA 

CALCIUM 

30700.00000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CA 

CALCIUM 

37900.00000 

0.00000 

TDP.94.13A 

CD 

CADMIUM 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-13A 

CD 

CADMIUM 

5.01000 

5.00000 

TDP-94-13A 

CO 

COBALT  ‘ 

5230000 

50.00000 

TDP-94-13A 

CO 

COBALT 

51.40000 

50.00000 

TDP-94-13A 

CR 

CHROMIUM 

31.80000 

20.00000 

TDP-94-13A 

CR 

CHROMIUM 

32.40000 

20.00000 

TDP-94-13A 

cu 

COPPER 

34.90000 

25.00000 

TDP.94-13A 

cu 

COPPER 

34.90000 

25.00000 

TDP-94-13A 

FE 

IRON 

9140.00000 

100.00000 

TDP-94.13A 

FE 

IRON 

10400.00000 

100.00000 

TDP-94-13A 

HG 

MERCURY 

0.51700 

0.50000 

TDP-94-13A 

HG 

MERCURY 

0.52400 

0.50000 

TDP-94-13A 

K 

POTASSIUM 

2190.00000 

0.00000 

TDP-94-13A 

K 

POTASSIUM 

2330.00000 

0.00000 

TDP-94-13A 

MG 

MAGNESIUM 

5100.00000 

0.00000 

TDP-94-13A 

MG 

MAGNESIUM 

4920.00000 

0.00000 

TDP-94.13A 

MN 

MANGANESE 

202.00000 

50.00000 

TDP-94-13A 

MN 

MANGANESE 

212.00000 

50.00000 

TDP.94-13A 

NA 

SODIUM 

183.00000 

0.00000 

TDP-94-13A 

NA 

SODIUM 

196.00000 

0.00000 

TDP-94.13A 

NI 

NICKEL 

52.70000 

50.00000 

TDP-94-13A 

NI 

NICKEL 

51.90000 

50.00000 

TDP.94.13A 

PB 

LEAD 

5830000 

50.00000 

TDP.94-13A 

PB 

LEAD 

57.80000 

50.00000 

TDP.94-13A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

TDP.94.13A 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

50.00000 

TDP.94-13A 

S£ 

SELENIUM 

2,42000 

5.00000 

TDP.94.13A 

SE 

SELENIUM 

2.58000 

5.00000 

TDP.94-13A 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

TDP.94.13A 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

0.00000 

TDP.94-13A 

V 

VANADIUM 

64.90000 

50.00000 

TDP.94.13A 

V 

VANADIUM 

65.20000 

50.00000 

TDP.94-13A 

ZN 

ZINC 

87.30000 

50.00000 

TDP.94.13A 

ZN 

ZINC 

91.00000 

50.00000 

WW-1 

AG 

SILVER 

57.90000 

50.00000 

WW-1 

AG 

SILVER 

56.10000 

50.00000 

Unit 

Meas 


iig^g 

(ig/'g 

iig/g 

fig/g 

iig/g 

iig/g 

iig/g 

HS^S 

|ig/g 

|tg/g 

|ig/g 

Mg^g 

vtiz 

velz 

Mg'g 

f>e^g 

Mg/g 

iig/'g 

Kg/g 

Mg/g 

pg'g 

(Ig'g 

)lg/g 

llg/g 

t*g'g 

(Og^g 

llg/g 

llg/g 

Mg'g 

Mg'g 

(ig'g 

vel% 

Mg'g 

Hg^g 

flg/g 

flg/g 

llg/g 

(>g^g 

(Ig^g 

Rg'g 

ra^g 

l>g^g 

fig'g 

llg/g 

ng/'g 

Itg'g 

(Igi^g 

(Ig^g 

ftg'g 

flg^g 

flga 

Mg/1 


F1a{  Data 

Code  Qoal 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

H  I 

DH  I 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flae 

Code 

Chemical  Class: 

METALS 

WW-1 

AG 

SILVER 

57.80000 

50.00000 

F 

WW-1 

AG 

SILVER 

56.90000 

50.00000 

DF 

WW-1 

AL 

ALUMINUM 

2090.00000 

2000.00000 

llg/i 

WW-1 

AL 

ALUMINUM 

2090.00000 

2000.00000 

F 

WW-l 

AL 

ALUMINUM 

2080.00000 

2000.00000 

tlg/l 

DF 

WW-1 

AL 

ALUMINUM 

2090.00000 

2000.00000 

D 

WW-1 

AS 

ARSENIC 

1040.00000 

1000.00000 

WW-1 

AS 

ARSENIC 

1060.00000 

1000.00000 

DF 

WW-1 

AS 

ARSENIC 

1080.00000 

1000.00000 

F 

WW-1 

AS 

ARSENIC 

1070.00000 

1000.00000 

D 

WW-1 

BA 

BARIUM 

2110.00000 

2000.00000 

WW-1 

BA 

BARIUM 

2100.00000 

2000.00000 

ligH 

D 

WW-1 

BA 

BARIUM 

2060.00000 

2000.00000 

Mg/1 

F 

WW-1 

BA 

BARIUM 

2090.00000 

2000.00000 

Mg/1 

DF 

WW-1 

BE 

BERYLLIUM 

45.80000 

50.00000 

Mg/l 

WW-1 

BE 

BERYLLIUM 

45.10000 

50.00000 

Mg/1 

D 

WW-l 

BE 

BERYLLIUM 

46.30000 

50.00000 

Mg/l 

DF 

WW-1 

BE 

BERYLLIUM 

45.80000 

50.00000 

Mg/l 

F 

WW-l 

CA 

CALCIUM  - 

177000.0000 

0.00000 

Mg/l 

WW-1 

CA 

CALCIUM 

176000.0000 

0.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

CA 

CALCIUM 

175000.0000 

0.00000 

Mg/l 

DF 

WW-1 

CA 

CALCIUM 

169000.0000 

0.00000 

Mg/l 

F 

WW-1 

CD 

CADMIUM 

53.90000 

50.00000 

Mg/l 

WW-1 

CD 

CADMIUM 

51.60000 

50.00000 

Mg/l 

DF 

WW-1 

CD 

CADMIUM 

53.50000 

50.00000 

Mg/l 

F 

WW-l 

CD 

CADMIUM 

53.40000 

50.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

CO 

COBALT 

518.00000 

500.00000 

Mg/l 

WW-1 

CO 

COBALT 

514.00000 

500.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

CO 

COBALT 

508.00000 

500.00000 

Mg/l 

F 

WW-1 

CO 

COBALT 

509.00000 

500.00000 

Mg/l 

DF 

WW-1 

CR 

CHROMIUM 

218.00000 

200.00000 

Mg/l 

WW-1 

CR 

CHROMIUM 

215.00000 

200.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

CR 

CHROMIUM 

209.00000 

200.00000 

Mg/l 

DF 

WW-1 

CR 

CHROMIUM 

215.00000 

200.00000 

Mg/l 

F 

WW-l 

cu 

COPPER 

261.00000 

25.00000 

Mg/l 

WW-l 

cu 

COPPER 

258,00000 

25.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

cu 

COPPER 

259.00000 

25.00000 

Mg/l 

DF 

WW-1 

cu 

COPPER 

259.00000 

25.00000 

Mg/l 

F 

WW-1 

FE 

IRON 

1190.00000 

1000.00000 

Mg/l 

WW-1 

FE 

IRON 

1180.00000 

1000.00000 

Mg/l 

DF 

WW-1 

FE 

IRON 

1170.00000 

1000,00000 

Mg/l 

F 

WW-1 

FE 

IRON 

1200.00000 

1000.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

HG 

MERCURY 

1.02000 

1.00000 

Mg/l 

WW-1 

HG 

MERCURY 

1.03000 

1.00000 

Mg/l 

F 

WW-l 

HG 

MERCURY 

1.02000 

1.00000 

Mg/l 

DF 

WW-1 

HG 

MERCURY 

1.02000 

1.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

K 

POTASSIUM 

5400.00000 

0.00000 

Mg/l 

WW-1 

K 

POTASSIUM 

5090.00000 

0.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

K 

POTASSIUM 

5490.00000 

0.00000 

Mg/l 

F 

WW-1 

K 

POTASSIUM 

5310.00000 

0.00000 

Mg/l 

DF 

WW-l 

MG 

MAGNESIUM 

76500.00000 

0.00000 

Mg/l 

WW-1 

MG 

MAGNESIUM 

76200.00000 

0.00000 

Mg/l 

D 

WW-1 

MG 

MAGNESIUM 

76400.00000 

0.00000 

Mg/l 

DF 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


I^D> 


Test  Name 


M®®*  Unit  Flag  Data 

_ vane _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


WW-l 

MG 

MAGNESIUM 

WW-l 

MN 

MANGANESE 

WW-l 

MN 

MANGANESE 

WW-l 

MN 

MANGANESE 

WW-l 

MN 

MANGANESE 

WW-l 

NA 

SODIUM 

WW-l 

NA 

SODIUM 

WW-l 

NA 

SODIUM 

WW-l 

NA 

SODIUM 

WW-l 

NI 

NICKEL 

WW-l 

NI 

NICKEL 

WW-l 

NI 

NICKEL 

WW-l 

NI 

NICKEL 

WW-l 

PB 

LEAD 

WW-l 

PB 

LEAD 

WW-l 

PB 

LEAD 

WW-l 

PB 

LEAD 

WW-l 

SB 

ANTIMONY 

WW-l 

SB 

ANTIMONY 

WW-l 

SB 

ANTIMONY 

WW-l 

SB 

ANTIMONY 

WW-l 

S£ 

SELENIUM 

WW-l 

SE 

SELENIUM 

WW-l 

SE 

SELENIUM 

WW-l 

SE 

SELENIUM 

WW-l 

TL 

THALLIUM 

WW-l 

TL 

THALLIUM 

WW-l 

TL 

THALLIUM 

WW-l 

TL 

THALLIUM 

WW-l 

V 

VANADIUM 

WW-l 

V 

VANADIUM 

WW-l 

V 

VANADIUM 

WW-l 

V 

VANADIUM 

WW-l 

ZN 

ZINC 

WW-l 

ZN 

ZINC 

WW-l 

ZN 

ZINC 

WW-l 

ZN 

ZINC 

Chemical  Class:  PESUCIDES/PCBS _ 

BRB-94-16A  PCB016  PCB 1016 
BRB-94-16A  PCB016  PCB  1016 

BRB-94-16A  PCB221  POLYCHLORINATED  BffHENYL  1221 
BRB-94-16A  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
BRB-94-16A  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
BRB-94.16A  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
BRB-94-16A  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
BRB-94.16A  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
BRB-94-16A  PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
BRB-94-16A  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
BRB-94-16A  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
BRB-94.16A  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
BRB.94-16A  PCB260  PCB  1260 
BRB.94-16A  PCB260  PCB  1260 


73900.00000 
529.00000 
525.00000 
523.00000 
518.00000 
119000.0000 
118000.0000 
114000.0000 
118000.0000 
506.00000 
510.00000 
500.00000 
497.00000 
534.00000 
536.00000 
532.00000 
528.00000 
538.00000 
540.00000 
556.00000 
556.00000 
1060.00000 
1040.00000 
1030.00000 
1040.00000 
LT  125.00000 

LT  125.00000 

LT  125.00000 

LT  125.00000 

522.00000 
520.00000 
518.00000 
516.00000 
545.00000 
544.00000 
547.00000 
541.00000 


ND 

1.11000 

1.26000 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.04790 

ND 

0.04790 

1.23000 

1.09000 

0.00000 

»lg/I 

F 

500.00000 

Mg/1 

500.00000 

Mg/1 

D 

500.00000 

Mg/1 

DF 

500.00000 

Mg/1 

F 

0.00000 

Mg/1 

0.00000 

Mg/1 

DF 

0.00000 

Mg/1 

F 

0.00000 

Mg/1 

D 

500.00000 

Mg/1 

500.00000 

Mg/1 

D 

500.00000 

Mg/1 

F 

500.00000 

Mg/1 

DF 

500.00000 

Mg/1 

500,00000 

Mg/1 

D 

500.00000 

Mg/1 

DF 

500.00000 

Mg/1 

F 

500.00000 

Mg/1 

500.00000 

Mg/1 

D 

500.00000 

Mg/1 

DF 

500.00000 

Mg/1 

F 

1000.00000 

Mg/1 

1000.00000 

Mg/1 

DF 

1000.00000 

Mg/1 

F 

1000.00000 

Mg/1 

D 

0.00000 

Mg/1 

0.00000 

Mg/1 

D 

0.00000 

Mg/1 

F 

0.00000 

Mg/1 

DF 

500.00000 

Mg/1 

500.00000 

Mg/1 

D 

500.00000 

Mg/1 

DF 

500.00000 

Mg/1 

F 

500.00000 

Mg/1 

500.00000 

Mg/1 

D 

500.00000 

Mg/1 

DF 

500.00000 

Mg/1 

F 

1.50000 

Mg/g 

D 

1.50000 

Mg/g 

0.00000 

Mg/g 

T 

0.00000 

Mg/g 

TD 

0.00000 

Mg/g 

TD 

0.00000 

Mg/g 

T 

0.00000 

Mg/g 

TD 

0.00000 

Mg/g 

T 

0.00000 

Mg/g 

TD 

0.00000 

Mg/g 

T 

0.00000 

Mg/g 

T 

0.00000 

Mg/g 

TD 

1.50000 

Mg/g 

1.50000 

Mg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

BRP-94-09C 

PCB016 

PCB 1016 

1.57000 

1.50000 

l»g/g 

BRP-94-09C 

PCB016 

PCB  1016 

1.47000 

1.50000 

D 

BRP.94-09C 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

Hg/g 

T 

BRP-94-09C 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

ng/g 

TD 

BRP-94-09C 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

(Ig/g 

T 

BRP-94-09C 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

»lg/g 

TD 

BRP-94-09C 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

ng/g 

T 

BRP-94-09C 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

vsis 

TD 

BRP.94-09C 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

Hg/g 

T 

BRP-94-09C 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg^g 

TD 

BRP-94-09C 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

Mg^g 

T 

BRP-94^C 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

(tg/g 

TD 

BRP-94-09C 

PCB260 

PCB  1260 

1.55000 

1.50000 

ftg/g 

BRP-94-09C 

PCB260 

PCB  1260 

1.46000 

1.50000 

Hg/g 

D 

PPB-94-05A 

PCB016 

PCB  1016 

1.33000 

1.50000 

ng/g 

PPB-94-05A 

PCB016 

PCB  1016 

1.36000 

1.50000 

(Ig/g 

D 

PPB-94-05A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

PPB-94-05A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg'g 

TD 

PPB-94-05A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

ltg/g 

T 

PPB-94-05A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

ltg/g 

TD 

PPB-94-05A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

Hg/g 

T 

PPB-94-05A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

pg^g 

TD 

PPB-94-05A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

flg/g 

T 

PPB-94-05A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

tlg/g 

TD 

PPB-94-05A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

pg/g 

T 

PPB-94-05A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

llg/g 

TD 

PPB.94-05A 

PCB260 

PCB  1260 

1.22000 

1.50000 

ve/z 

PPB-94-05A 

PCB260 

PCB  1260 

1.25000 

1.50000 

Mg'g 

D 

PPB-94-06A 

PCB016 

PCB  1016 

133000 

1.50000 

Kg^g 

PPB-94^A 

PCB016 

PCB  1016 

1.17000 

1.50000 

ve/z 

D 

PPB-94-06A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

PPB-94^A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

vziz 

TD 

PPB-94-06A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

vziz 

T 

PPB-94-06A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

llg^g 

TD 

PPB-944)6A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg'g 

T 

PPB-94-06A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

ltg/g 

TD 

PPB-94-06A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

v-ziz 

T 

PPB-94-06A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

zziz 

TD 

PPB.94-O6A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

vz/z 

T 

PPB-94-06A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

vz/z 

TD 

PPB-94-06A 

PCB260 

PCB  1260 

136000 

1.50000 

vz/z 

PPB-94^A 

PCB260 

PCB  1260 

1.15000 

1.50000 

vz/z 

D 

WSP-94^8 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

vz/z 

WSP-94^8 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

vz/z 

D 

WSP-94^8 

ACLDA 

ALPHA  CHLORD ANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

vzlz 

T 

WSP-94-08 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

vziz 

TD 

WSP-94-08 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.06840 

0.07000 

zz/z 

WSP-94-08 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.07140 

0.07000 

zz/z 

D 

WSP-94-08 

ALDRN 

ALDRIN 

0.08170 

0.06000 

zz/z 

WSP-94-08 

ALDRN 

ALDRIN 

0.08640 

0-06000 

zz/z 

D 

WSP-94-08 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

zz/z 

WSP.94-08 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

zziz 

D 

WSP-94.O8 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

zziz 

WSP-94-08 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

flg/'g 

D 
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Mess 


Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike 

Chemical  Class:  PESITCIDES/PCBS 

WSP.94-08 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840 

0.60000 

WSP-944)8 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840 

0.60000 

WSP.94-08 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

WSP-94-08 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

WSP-94-08 

DLDRN  DIELDRIN 

0.09060 

0.08000 

WSP-94^8 

DLDRN  DIELDRIN 

0.09370 

0.08000 

WSP.94-08 

ENDRN  ENDRIN 

0.03800 

0.04000 

WSP.94-08 

ENDRN  ENDRIN 

0.04050 

0.04000 

WSP-944)8 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050 

0.00000 

WSP-94-08 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050 

0.00000 

WSP-94-08 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

WSP-944)8 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

WSP-944)8 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050 

0.00000 

WSP-94-08 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050 

0.00000 

WSP-94-08 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

WSP-94-08 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

WSP-94-08 

HPCL  HEPTACHLOR 

0.08760 

0.08000 

WSP-94-08 

HPCL  HEPTACHLOR 

0.09160 

0.08000 

WSP-94^8 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

WSP-94-08 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

WSP-94-08 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

WSP-94-08 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

WSP-94-08 

LIN  LINDANE 

0.08220 

0.08000 

WSP-94-08 

UN  LINDANE 

0.08700 

0.08000 

WSP-94-08 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

0.65400 

0.80000 

WSP-94-08 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

0.67400 

0.80000 

WSP-94-08 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

0.00270 

0.00000 

WSP-94-08 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-I,l.DICHLO 

LT 

0.00270 

0.00000 

WSP-94-08 

PPDDE  W-BISCPARA-CHLOROPHENYLH.l-DICHLO 

LT 

0.00270 

0.00000 

WSP-94-08 

PPDDE  2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-l>ICHLO 

LT 

0.00270 

0.00000 

WSP-94-08 

PPDDT  2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,I.TRICH 

0.08670 

0.08000 

WSP-94-08 

PPDDT  2^-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>l,Ll.TRICH 

0.08940 

0.08000 

WSP-94-08 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

WSP-94-08 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

WSS-94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

WSS-94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

WSS-94-05 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

WSS-94-05 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

WSS-94-05 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

0.08000 

0.07000 

WSS.94-05 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

0.06370 

0,07000 

WSS-94^5 

ALDRN  ALDRIN 

0.09210 

0.06000 

WSS-94-05 

ALDRN  ALDRIN 

0.07630 

0.06000 

WSS-94-05 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

WSS-94-05 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

WSS-94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

WSS-94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

WSS-94-05 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840 

0.60000 

WSS-944)5 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840 

0.60000 

WSS-94-05 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

WSS-94-05 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

WSS-94-05 

DLDRN  DIELDRIN 

0.11500 

0.08000 

WSS-94-05 

DLDRN  DIELDRIN 

0.09150 

0.08000 

UnH 

Mesa 


Hg^g 

Mg^g 

Hg^g 

jig^g 

W5^g 

fig^g 

Jig'g 

Kg^g 

Mg^g 

Hg^g 

J^g 

Mg^g 

Mg^g 

Mg^g 

Rg^g 

Jig^g 

Hg^g 

Mg^g 

Mg^g 

Hg^g 

J^g 

t^e 

Mg^g 

f^g 

^g'g 

Mg^g 

f^g^g 

Mg^g 

>*g^g 

^g^g 

Hg^g 

^g^g 

Hg^g 

Hg^g 

^g^g 

Mg^g 

Hg^g 

Mg^g 

Mg^g 

Jig^g 

Hg^g 

^g^g 

Rg^g 

Mg^g 

Hg^g 

l^g 

Mg^g 

Mg^g 


FL|£ 

Code 


D 

D 

D 

D 

T 

TD 

T 

TD 

T 

TD 

T 

TD 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

T 

TD 

C 

DC 

CH 

DCH 

D 

D 

D 

D 

CH 

DCH 


Data 

Qoal 


M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


SHelD 

Test  Name 

Meas 

Bo<d 

Value 

Spike 

Chemical  Class:  PESTIODESAPCBS 

WW-1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

0.00000 

WW-1 

ESFS04  ENDOSUUAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

0.00000 

ww.l 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

WW-1 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

WW-1 

HPCL  HEPTACHLOR 

0.13500 

0.10000 

WW-1 

HPCL  HEPTACHLOR 

0.14000 

0.10000 

WW-1 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

WW-1 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

WW-1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00250 

0.00000 

WW-1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00250 

0.00000 

WW-1 

UN  LINDANE 

0.32100 

0.25000 

WW-1 

UN  LINDANE 

0.32500 

0.25000 

WW-1 

MEXCL  METHOXVCHLOR 

2.29000 

2.00000 

WW-1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

2.32000 

2.00000 

WW-1 

PPDDD  W-BIS(PARA.CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.00810 

0.00000 

WW-1 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.00810 

0.00000 

WW-1 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

0.00390 

0.00000 

WW-l 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLO 

LT 

0.00390 

0.00000 

WW-1 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,Ll.TRICH 

0.25000 

0.20000 

WW-1 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICH 

0.26000 

0.20000 

WW-1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

WW-1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

3ER-21 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

120.00000 

100.00000 

3ER-21 

246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

110.00000 

100.00000 

3ER-21 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

99.00000 

100.00000 

3ER-21 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

120.00000 

100.00000 

3ER-21 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

31.00000 

100.00000 

3ER-21 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

96.00000 

100.00000 

3ER-21 

DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

39.00000 

100.00000 

3ER-21 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

63.00000 

100,00000 

3ER-21 

PHEND6  PHENOL-DS 

68.00000 

100.00000 

3ER-21 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

86.00000 

100.00000 

3ER-22 

I3DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

130.00000 

100.00000 

3ER-22 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

110.00000 

100.00000 

3ER-22 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

110.00000 

100.00000 

3ER-22 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

130.00000 

100.00000 

3ER.22 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

34.00000 

100.00000 

3ER-22 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

96.00000 

100.00000 

3ER-22 

DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

33.00000 

100.00000 

3ER-22 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

55.00000 

100.00000 

3ER-22 

PHEND6  PHENOL-D6 

LT 

34.00000 

100.00000 

3ER-22 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

80.00000 

100.00000 

3ER-23 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

130.00000 

100.00000 

3ER-23 

246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

110.00000 

100.00000 

3ER-23 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

100.00000 

100.00000 

3ER-23 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

130.00000 

100.00000 

3ER-23 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

41.00000 

100.00000 

3ER-23 

DEPD4  DIETHYL  PHrHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

3ER-23 

DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

42.00000 

100.00000 

3ER-23 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

62.00000 

100.00000 

Unit 

Meas 


i««/l 

fig^ 

H©1 

(ig/l 

(iga 

Hg/l 

Jig/i 

Hg/1 

Kg'! 

Hg/1 

HS'l 

Mga 

J»g/1 

Hg/1 

lig/l 

Hg/1 

Mg« 

|ig^ 

f«g/l 

|i&l 


|»ga 

(i&l 

|ig/l 

Mg^ 

|«g/l 

MS'! 

MS'! 

Mg'! 

Hg/I 

|i6^ 

Hga 

Hg/I 

t«g/l 

ttg/t 

lign 

Hg1 

jigl 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 


Flag  Data 

Code  Qual 


T 

TD 

T 

TD 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


1 
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Natural  Matrix  Spiles  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas  XJnlt  Flag  Data 

Borf _ Vahie _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOIAHLES 


3ER-23 

PHEND6 

:  PHENOL-D6 

3ER-23 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3ER-24 

13DBD4 

U-DICH1jOROBENZENE.D4 

3ER.24 

246TBP 

^4.6.TRIBROMOPHENOL 

3ER-24 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

3ER-24 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

3ER-24 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3ER-24 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-24 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-24 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3ER-24 

PHEND6 

PHENOI,D6 

3ER-24 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3ER-25 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER.25 

24CTBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-25 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-25 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

3ER-25 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

3ER-25 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER.25 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-25 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

3ER.25 

PHEND6 

PHENOL-D6 

3ER-25 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3ER-26 

13DBIM 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-26 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-26 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER.26 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

3ER-26 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3ER-26 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER.26 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-26 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3ER-26 

PHEND6 

PHENOL-D6 

3ER-26 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3ER-27 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-27 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER.27 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-27 

2FBP 

2-FlXrOROBIPHENYL 

3ER-27 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3ER.27 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-27 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHAIATE-D4 

3ER-27 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

3ER-27 

PHEND6 

PHENOL-D6 

3ER-27 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3ER-29 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-29 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-29 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER.29 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

3ER-29 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3ER-29 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-29 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-29 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

3ER-29 

PHEND6 

PHENOL-D6 

LT 


LT 


87.00000 

100.00000 

Mg/1 

120.00000 

100.00000 

llg/l 

91.00000 

100.00000 

Mg/1 

130.00000 

100.00000 

Mg/1 

91.00000 

100.00000 

Mg/1 

110.00000 

100.00000 

Mg/1 

32.00000 

100.00000 

Mg'! 

110.00000 

100.00000 

Mg/1 

92.00000 

100.00000 

Mg/1 

S6.00000 

100.00000 

Mg/1 

34.00000 

100.00000 

Mg/1 

120.00000 

100.00000 

Mgl 

100.00000 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

100.00000 

Mg/1 

90.00000 

100.00000 

Mg^l 

120.00000 

100.00000 

Mg/1 

32.00000 

100.00000 

Mg^l 

8S.OOOOO 

100.00000 

Mg/1 

3S.00000 

100.00000 

Mg/1 

S3.00000 

100.00000 

Mg/1 

77.00000 

100.00000 

Mg/I 

92.00000 

100,00000 

Mg/1 

130.00000 

100.00000 

Mg/1 

120.00000 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

100.00000 

Mg/1 

130.00000 

100.00000 

Mg/1 

37.00000 

100.00000 

Mg/1 

110.00000 

100.00000 

Mg/1 

32.00000 

100.00000 

Mg/1 

64.00000 

100.00000 

Mg/1 

77.00000 

100.00000 

Mg/1 

76.00000 

100.00000 

Mg/1 

140.00000 

100.00000 

Mg/I 

140.00000 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

100.00000 

Mg/1 

160.00000 

100.00000 

Mg/1 

37,00000 

100.00000 

Mg/1 

96.00000 

100.00000 

Mg/1 

19.00000 

100.00000 

Mg/1 

77.00000 

100.00000 

Mg/1 

91.00000 

100.00000 

Mg/1 

140.00000 

100.00000 

Mg/1 

130.00000 

100.00000 

Mg/1 

120.00000 

100.00000 

Mg/I 

100.00000 

100.00000 

Mg/1 

ISO.OOOOO 

100.00000 

Mg/1 

37.00000 

100.00000 

Mg/1 

93.00000 

100.00000 

Mg/1 

13.00000 

100.00000 

Mg/1 

77.00000 

100.00000 

Mg/1 

89.00000 

100.00000 

Mg/1 

143 


SltelD 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

3ER-29  TRPD14  TERPHENYL-D14 

3ER-30  13DBD4  U-DICHIjOROBENZENE-D4 

3ER-30  246TOP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-30  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-30  2FBP  2-FUJOROBIPHENYL 

3ER-30  2FP  2-FLUOROPHENOL 

3ER-30  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-30  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-30  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

3ER-30  PHEND6  PHENOL-D6 

3ER-30  TRPD14  TERPHENYL-D14 

3ER-33  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-33  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-33  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-33  2FBP  2-FLUOROBlPHENVL 

3ER-33  2FP  2-FLUOROPHENOL 

3ER-33  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-33  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-33  NBD5  NTTROBEI^ZENE-DS 

3ER-33  PHEND6  PHENOL-D6 

3ER-33  TRPD14  TERPHENYL-D14 

3ER-34  13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-34  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-34  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-34  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

3ER-34  2FP  2-FLUOROPHENOL 

3ER-34  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-34  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-34  NBD5  NITROBENZENE-D5 

3ER-34  PHEND6  PHENOL-D6 

3ER-34  TRPD14  TERPHENYL-D14 

3ER-3S  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-35  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-35  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

3ER-35  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

3ER-35  2FP  2-FLUOROPHENOL 

3ER-35  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-35  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-35  NBD5  NITROBENZENE-D5 

3ER-35  PHEND6  PHENOL-D6 

3ER-35  TRPD14  TERPHENYL-D14 

3ER-36  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-36  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-36  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-36  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

3ER-36  2FP  2-FLUOROPHENOL 

3ER-36  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-36  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-36  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

3ER-36  PHEND6  PHENOL-D6 

3ER-36  TRPD14  TERPHENYL-DId 


LT 


LT 

LT 


LT 


1S0.00000  100.00000  ^g/l 

120.00000  100.00000  ^g/l 

120.00000  100.00000  ^g/i 

99.00000  100.00000  ^g/l 

150.00000  100.00000  ^g/i 

36.00000  100.00000  ^g/i 

92.00000  100.00000  jig/i 

24.00000  100.00000  ^g/l 

76.00000  100.00000 

87.00000  100.00000  ^g/i 

140.00000  100.00000  jig/i 

110.00000  100.00000  ^g/l 

100.00000  100.00000  ^g/1 

92.00000  100.00000  ^ 

110.00000  100.00000  ^g/I 

32.00000  100.00000  ^g/] 

92.00000  100.00000  gg/i 

29.00000  100.00000  ^g/i 

53.00000  100.00000  ^g/i 

34.00000  100.00000  ^ 

140.00000  100.00000 

130.00000  100.00000  jig/i 

120.00000  100.00000  ^g/i 

97.00000  100.00000  ^g/i 

130.00000  100.00000  ggi 

30.00000  100.00000  jig/i 

92.00000  100.00000  ^ 

25.00000  100.00000  ^g/i 

57.00000  100.00000  ^ 

34.00000  100.00000  jig^ 

35.00000  100.00000 

84.00000  100.00000 

99.00000  100.00000 

69.00000  100.00000  jig/i 

91.00000  100.00000 

23.00000  100.00000  gg/i 

79.00000  100.00000  ^g/i 

120.00000  100.00000  ^g/i 

40.00000  100.00000  gg/1 

34.00000  100.00000  ^g/j 

130.00000  100.00000  ^g/1 

120.00000  100.00000  fig/i 

120.00000  100.00000  ^g/1 

92.00000  100.00000  gg^ 

130.00000  100.00000  ^g/1 

28.00000  100.00000  ^g/i 

96.00000  100.00000  j,g/i 

35.00000  100.00000  ^g/i 

63.00000  100.00000  ^g/l 

34.00000  100.00000  ng/i 

76.00000  100.00000  ^gi 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value  Spike 


Unit  Flas  Data 

Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SGEMIVOLATILES 


3ER-37 

13DBD4 

1^-DICHIjOROBENZENE-D4 

3ER-37 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-37 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-37 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

3ER-37 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

3ER-37 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

3ER-37 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-37 

NBD5 

NrrROBENZENE^D5 

3ER-37 

PHEND6 

PHENOL-D6 

3ER.37 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

3ER.39 

13DBD4 

l>DICHLOROBENZENE.D4 

3ER.39 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-39 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-39 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENyL 

3ER-39 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

3ER.39 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER.39 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-m 

3ER-39 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3ER-39 

PHEND6 

PHENOL.D6 

3ER-39 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3ER-40 

i3DBD4 

U-DICH1jOROBENZENE-D4 

3ER-40 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-40 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-40 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

3ER^ 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3ER-40 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-IM 

3ER^ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

3ER-40 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3ER-40 

PHEND6 

PHENOL-D6 

3ER-40 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3ER^1 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-41 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-41 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-41 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

3ER-41 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3ER-41 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER<41 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER-41 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

3ER-41 

PHEND6 

PHENOL.D6 

3ER-41 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3ER-42 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

3ER-42 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3ER-42 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3ER-42 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

3ER-42 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3ER-42 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3ER-42 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3ER^2 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3ER-42 

PHEND6 

PHENOL-D6 

3ER-42 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3FB-04 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

140,00000 

140.00000 

110.00000 

150.00000 


34.00000 

96.00000 

LT 

13.00000 

75.00000 

LT 

34.00000 

LT 

35.00000 

150.00000 
130.00000 
100.00000 
150,00000 
34.00000 
95.00000 
LT  13.00000 

76.00000 
LT  34.00000 

LT  35.00000 

140.00000 
130.00000 
100.00000 
150.00000 
33.00000 
96.00000 
LT  13.00000 

77.00000 
LT  34.00000 

LT  35.00000 

160.00000 
150.00000 
100.00000 
150.00000 
33.00000 
120.00000 
24.00000 
80.00000 
LT  34.00000 

LT  35.00000 

150.00000 
140.00000 
99.00000 
140.00000 
31.00000 
110.00000 
19.00000 
74.00000 
LT  34.00000 

LT  35.00000 

140.00000 


100.00000 

Mg/1 

100.00000 

fig/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100,00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/I 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg^ 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mgl 

100.00000 

Mg^ 

100.00000 

Mgl 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100,00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 

100.00000 

Mg/1 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Fia£  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATIJLES _ 

3FB^  246TBP  2,4,6-TRroROMOPHENOL 

3FB^  2CLPD4  2-CHIjOROPHENOL-D4 

3FB^  2FBP  2-FLUOROBffHENYL 

3FB-04  2FP  2-FUJOROPHENOL 

3FB<M  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3FB-04  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

3FB-04  NBD5  NITROBENZENE-D5 

3FB-04  PHEND6  PHENOL-D$ 

3FB-04  TRPD14  TERPHENYL-D14 

3FB4)8  13DBD4  U-DICHL0R0BENZENE-D4 

3FB-08  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
3FB-08  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

3FB4)8  2FBP  2-FIJOOROBIPHENYL 

3FB4)8  2FP  2-FLUOROPHENOL 

3FB-08  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3FB-08  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

3FB-08  NBD5  NITROBENZENE-D5 

3FB-08  PHEND6  PHENOL-D6 

3FB-08  TRPD14  TERPHENYL-DM 

3FB-09  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE.D4 

3FB-09  246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

3FB-09  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

.  3FB-09  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

3FB-09  2FP  2-FLUOROPHENOL 

3FB-09  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3FB4)9  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

3FB-09  NBD5  NITROBENZENE-D5 

3FB-09  PHEND6  PHENOL-D6 

3FB-09  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRB-94-02A  13DBD4  l^-DICHLOROBENZENE-IM 
BRB-94-02A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRB-944)2A  2CLPD4  2.CHLOROPHENOL-D4 
BRB-94-02A  2EBP  2-FILJOROBIPHENYL 
BRB-94.02A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
BRB-94-02A  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
BRB-94-02A  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 
BRB-94-02A  NBD5  NITROBENZENE-D5 
BRB-944)2A  PHEND6  PHENOL.D6 
BRB-94-02A  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRB-94-02B  13DBD4  1^-DICHLOROBENZENE-D4 
BRB-94-02B  246TBP  2,4,$-TRIBROMOPHENOL 
BRB-94-02B  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
BRB-94-02B  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
BRB-94-02B  2FP  2-FLUOROPHENOL 
BRB-94-02B  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
BRB-94-02B  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
BRB-94-02B  NBD5  NITROBENZENE-D5 
BRB-94-02B  PHEND6  PHENOL-D6 
BRB-94-02B  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRB-94-02C  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
BRB-94-02C  246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 


LT 


130.00000  100.00000  ^g/l 

110.00000  100.00000  ^g/i 

160.00000  100.00000  ^g/1 

38.00000  100.00000  ^g/l 

95.00000  100.00000 

22.00000  100.00000 

80.00000  100.00000  fig/i 

89.00000  100.00000 

170.00000  100.00000  jig/i 

120.00000  100.00000  ^ga 

110.00000  100.00000  jtg/1 

97.00000  100.00000  ,ig/i 

120.00000  100.00000  ^g/l 

38.00000  100.00000  ng/j 

96.00000  100.00000  ^g/l 

72.00000  100.00000 

57.00000  100.00000  gg/i 

82.00000  100.00000  ^g/i 

120.00000  100.00000  ^g/l 

120.00000  100.00000  jig/1 

90.00000  100.00000  ng/1 

90.00000  100.00000  ^g/l 

110.00000  100.00000  ^g/i 

28.00000  100.00000  ^g/i 

79.00000  100.00000  ^g/i 

26.00000  100.00000  ygl 

44.00000  100.00000  j,g^ 

34.00000  100.00000  ygfi 

71.00000  100.00000  ^ 

8.10000  5.00000  fig/g 

14.00000  5.00000  yg/g 

5.30000  5.00000  j,g/g 

8.20000  5.00000  yg/g 

4.70000  5.00000  yg/g 

7.50000  5.00000  yg/g 

8.80000  5.00000  yg/g 

4.10000  5.00000  fig/g 

6.60000  5.00000  yg/g 

3.80000  5.00000  yg/g 

8.10000  5.00000  jig/g 

12.00000  5.00000  yg/g 

5.60000  5.00000  yg/g 

7.60000  5.00000  yg/g 

4.90000  5.00000  yg/g 

7.30000  5.00000  yg/g 

9.20000  5.00000  yg/g 

4.50000  5.00000  yg/g 

6.90000  5.00000  yg/g 

430000  5.00000  yg/g 

8.50000  5.00000  yg/g 

13.00000  5.00000  yg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas  Unit  Flaj  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qaal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-02C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.00000 

5.00000 

BRB-944)2C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.10000 

5.00000 

BRB-94-02C 

2FP 

2-FUJOROPHENOL 

5.40000 

5.00000 

BRB-94-02C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.80000 

5.00000 

BRB-94-02C 

DNOPD 

DI-N-CXrrYL  PHTHALATE-D4 

9.80000 

5.00000 

BRB-9402C 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.00000 

5.00000 

BRB-94^2C 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.50000 

5.00000 

BRB-94-02C 

TRPD14 

TERPHENYL-DU 

4.00000 

5.00000 

BRB-944)4A 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-944)4A 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94-04A 

124TCB 

i;2,4.TRICHLOROBENZENE 

8.10000 

.  6.20000 

BRB-94^A 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

7.90000 

6.20000 

BRB-94-04A 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

BRB-94-04A 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

BRB-94-04A 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRB-94-04A 

12DPH 

i;2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRB-94-04A 

nUBDA 

U-DICHLOROBENZENE-IM 

7.90000 

5.00000 

BRB-94-04A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

5.80000 

5.00000 

BRB-94-04A 

13DBD4 

l^.DICHLOROBENZENE-D4 

7.10000 

5.00000 

BRB-94-04A 

13DCLB 

13-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

BRB-94^A 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

BRB-94-04A 

I3DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

BRB-94-04A 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

BRB-94^A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

7.40000 

6.20000 

BRB-94-04A 

14DCLB 

L4-DICHIjOROBENZENE 

6.20000 

6.20000 

BRB-94-04A 

236TCP 

2^,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

BRB.94-04A 

236TCP 

23,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

BRB.94-04A 

245TCP 

2,4,5-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

BRB-94-04A 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

BRB-94-04A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000 

5.00000 

BRB-94-04A 

246TBP 

2,4,^TRIBR0M0PHEN0L 

13.00000 

5.00000 

BRB-94^A 

246TBP 

^4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

BRB-94-04A 

246TCP 

2,4,6.TRICHL0R0PHEN0L 

LT 

0.06100 

0.00000 

BRB-94-04A 

246TCP 

2,4,^’nHCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

BRB-94-04A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRB-94-04A 

24DCLP 

2,4.DICHL0R0PHEN0L 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRB-94-04A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

BRB-944)4A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

BRB-94-04A 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

BRB-94-04A 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

BRB.94-04A 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLtIENE 

7.60000 

6.20000 

BRB-94^A 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

7.90000 

6.20000 

BRB.94^A 

26DNA 

2,6.DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRB.94-04A 

26DNA 

2,6-DINrrROANIUNE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRB-94-04A 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

BRB-94-04A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

032000 

0.00000 

BRB-94<04A 

2CLP 

2«CHLOROPHENOL 

7.00000 

6.20000 

BRB-94-04A 

2CLP 

2-CHIjOROPHENOL 

6.30000 

6.20000 

BRB-94-04A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.00000 

5.00000 

BRB-94-04A 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL-D4 

3.80000 

5.00000 

BRB>94-04A 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL.D4 

4.50000 

5.00000 

BRB.944)4A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg/g 

Mg/g 

|ig/g 

i>s'g 

|ig/g 

fig'g 

(ig^g 

ve/g 

tig/g 

vstg 

pg/g 

v^g 

vdg 

wig 

w/g 

pg/'g 

PS^g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


D 

D 

D 

D 

D 


D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

X 

DX 

D 

D 

D 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

~  Meas 

sate  IP _ TMtName  _  Bool  Value  Spilo 


Chemical  Class;  SEMIV OLATlLES 


BRB-94^A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-94-04A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.00000 

5.00000 

BRB-94-04A 

2FBP 

2-FLUOROBlPHENYL 

7.40000 

5.00000 

BRB-94-04A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.00000 

5.00000 

BRB-94-04A 

2KP 

2-nXlOROPHENOL 

4.20000 

5.00000 

BRB-94^A 

2FP 

2.FUJOROPHENOL 

4.20000 

5.00000 

BRB-94-04A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.30000 

5.00000 

BRB-94-04A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

0.05000 

0.00000 

BRB-94-04A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

0.04700 

0.00000 

BRB-94-04A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

BRB-9444A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

BRB-944>4A 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

BRB-94-04A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

BRB-94-04A 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

BRB-94-04A 

2NP 

2-NlTROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

BRB-94-04A 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

BRB-94-04A 

33DCBD  33-CICHIjOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

BRB-94-04A 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

BRB-94-04A 

35DNA 

3,5.DINrrROANIUNE 

LT 

1.60000 

0.00000 

BRB-94-04A 

3NANIL 

S-NTTROANIUNE 

LT 

3.00000 

0.00000 

BRB-94^A 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

3.00000 

0.00000 

BRB-94-04A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

BRB-94-04A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

BRB-94-04A 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

BRB-94-04A 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

BRB-94-04A 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

BRB-94-04A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLHIENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

BRB-94-04A 

4CANIL 

442HLOROAMILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

BRB-94-04A 

4CANIL 

4-CHU)ROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

BRB-94-04A 

4CI3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

11.00000 

130000 

BRB-94-04A 

4CL3C 

4<;hloro.3cresol 

11.00000 

1.20000 

BRB-94-04A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYIJHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

BRB-94^A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

BRB-94-04A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-94-04A 

4MP 

4-METHyiPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-94-04A 

4NANIL 

4-NrrROANILlNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

BRB-94-04A 

4NANIL 

4-NrrROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

BRB-94-04A 

4NP 

4-NITROPHENOL 

11.00000 

12.00000 

BRB-94-04A 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

11.00000 

12.00000 

BSB-94-04A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000 

0.00000 

BKB-94-04A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

130000 

0.00000 

BRB-94-04A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

BRB.94-04A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-94^A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

7.80000 

6.20000 

BRB-94-04A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.20000 

6.20000 

BRB-94-04A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

BRB-94-04A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

BRB-94-04A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

BRB-94^A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

Unit  Flas 
Mess  Code 


pg/g 

PS'g 

D 

pg'g 

pg^g 

pg^g 

D 

pg^g 

pg/g 

D 

pg/g 

pg% 

D 

pg/g 

D 

pg/g 

R 

pg'g 

pg/g 

DR 

pg'g 

pg^g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

D 

pg'g 

R 

pg'g 

pg'g 

DR 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

D 

pg'g 

R 

pg'g 

pg'g 

DR 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

D 

pg'g 

R 

pg'g 

pg'g 

DR 

pg'g 

D 

Data 

Qoal 
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SHeH) 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Vahie _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


BRB-94-04A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB.944)4A 

B2CEX 

BIS  (2^HLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

llg'g 

BRB.94^A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

velz 

D 

BRB.94^A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

vsig 

BRB-94-04A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

Itg/g 

D 

BRB.94^A 

B2CLEE 

BIS  {2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

MS^g 

BRB-94^A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94^A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94^A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BR&94-04A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.27000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.21000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

0.00000 

f>e/g 

BRB-94-04A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB.944)4A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

B6HC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

MS^g 

D 

BRB-94-04A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-a4A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-9«4A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0,00000 

ftg/g 

R 

BRB.94-04A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

ftg/g 

DR 

BRB-94-04A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

ftg/g 

R 

BRB-94-04A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

ftg/g 

DR 

BRB-94-04A 

BGHIPY 

BENZO  [G.H.IJ  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

ftg/g 

BRB>94-04A 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94^A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-944MA 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB.944)4A 

CHRY 

CHRYSENE 

0.49000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-944)4A 

CHRY 

CHRYSENE 

039000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

C1j6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-944)4A 

CPMSO 

4-CHlJOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB>94^A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

ftg/g 

BRB-94-04A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRB-94-04A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

ftg/g 
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Site  ID 


Natiiral  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  H  RI  data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value  Spike 


Unit  Fla; 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 


BRB-94-04A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0,00000 

BRB-944>4A 

DBZFXJ 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

BRB-94^A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

BRB-94-04A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRB-94^A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRB.94^A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

BRB-94-04A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

BRB-9444A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-9404A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-94^A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.50000 

5,00000 

BRB-94-04A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.90000 

5.00000 

BRB-94^A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.90000 

5.00000 

BRB-944>4A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRB-94^A 

Dim 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRB-944>4A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

BRB-94^A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

BRB-94^A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

BRB-94^A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

BRB-944>4A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-944)4A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-94-04A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0,00000 

BRB-94-04A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

BRB-94-04A 

DNOP0 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

BRB-94-04A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

BRB.94-04A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

BRB-9404A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0,00000 

BRB-94-04A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-9<M)4A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

BRB-94^A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

BRB-94-04A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0,00000 

BRB-94-04A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

IJOOOO 

0.00000 

BRB-94-04A 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.05000 

0.00000 

BRB-94^A 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.04100 

0.00000 

BRB-94^A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0,00000 

BRB-94-04A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRB-94-04A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

BRB-94-04A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0,00000 

BRB-94^A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-94-04A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-94^A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

BRB-94-04A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

BRB-94^A 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

BRB-944)4A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

BRB-94-04A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

BRB-94^A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0J9O00 

0.00000 

BRB-94^A 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

0.00000 

BRB-94^A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

v^ele, 

ite'g 

v^% 

veig 

(ig/g 

Mg/g 

fig/g 

vtig 

jig/g 

(tg/g 

fig'g 

fig/g 

veig 

ve/g 

vg/g 

nsfg 

t>g/g 

Hg/g 

i>s^g 

tig/g 

gg/g 

Hgfg 

vg/g 

vgfg 

vg/g 

gg/g 

gg/g 

ggfg 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg^g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 

gg/g 


D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

R 

DR 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bo<^ 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-04A 

UN 

UNDANE 

LT 

0,10000 

0.00000 

tigfs 

BRB-94-04A 

UN 

UNDANE 

LT 

O.IOOOO 

0.00000 

ne/s 

D 

BRB-94-04A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

ms's 

D 

BRB-94-04A 

MIREX 

1,1A^,2^^A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHU)R(X)CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

MIREX 

1JA,2^3^A4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

(tg/g 

D 

BRB-94-04A 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000 

0.00000 

Hg/g 

BRB-94-04A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

ltg/g 

D 

BRB-94-04A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94^A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

ftg'g 

D 

BRB-94^A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

llg/g 

BRB-94^A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

NBD5 

NIIROBENZENE-D5 

4.40000 

5.00000 

BRB-94-04A 

NBD5 

NnROBENZENE-D5 

3.70000 

5.00000 

Mg'g 

D 

BRB-94-04A 

NBD5 

NIIROBENZENE-D5 

3.80000 

5.00000 

MS/g 

BRB-94-04A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

BRB-94-04A 

NNDME 

N-NIIROSODIMETHYIJ^MINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

jig/g 

D 

BRB-94-04A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

730000 

6.20000 

Hg^g 

BRB.94-04A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

7.70000 

6,20000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

NNDPA 

N-NIIROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94^A 

NNDPA 

N-NIIROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

ltg/g 

BRB-94^A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

Mg'g 

D 

BRB-94-04A 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

R 

BRB-94-04A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

BRB-94-04A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

R 

BRB.94-04A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

Mg^g 

DR 

BRB>94-04A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

R 

BRB-94-04A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

BRB-94-04A 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

R 

BRB-94-04A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

BRB-94-04A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

R 

BRB-94-04A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

BRB-94-04A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94^A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

6.50000 

6.20000 

Mg/g 

BRB-94^A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

6.70000 

630000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.23000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.19000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB.94^A 

PHEND6 

PHENOUD6 

5.80000 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

4.60000 

5.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

530000 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

PHENO 

PHENOL 

9.40000 

1.20000 

Mg/g 

BRB-94-04A 

PHENO 

PHENOL 

8.50000 

1.20000 

Mg/g 

D 

BRB.94-04A 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06400 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94^A 

PPDDD 

2;j.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1.1-DICHL0 

LT 

0.06800 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94^A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-04A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1.TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

Data 

Qual 
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site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-944)4A 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1.1,1-TR1CH 

LT 

0.10000 

BRB-94-04A 

PRTHN 

PARATfflON 

LT 

1.70000 

BRB-94-04A 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

1.70000 

BRB-94-04A 

PYR 

PYRENE 

8.30000 

BRB-94-04A 

PYR 

PYRENE 

8.00000 

BRB-944>4A 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

BRB-94-04A 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

BRB-94-04A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.80000 

BRB-94.04A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.80000 

BRB-944>4A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.10000 

BRB-944)4A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

BRB-94-04A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

BRB-94-04B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

6.60000 

BRB-94-04B 

246TBP 

2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000 

BRB-94-04B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

4.40000 

BRB-94^B 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

7.20000 

BRB-94-04B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.50000 

BRB-94-04B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.S0000 

BRB-94-04B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

BRB-94-04B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

3.80000 

BRB-94-04B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

5.30000 

BRB-94-04B 

TRPD14 

TERPHENYL-DM 

4.60000 

BRB-94-<MC 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

3.90000 

BRB-94-04C 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000 

BRB-94-(MC 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL«D4 

3.00000 

BRB-94-04C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

5.50000 

BRB-944)4C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

2,90000 

BRB-944)4C 

DEPIM 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.00000 

BRB-94-04C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

7.40000 

BRB-944MC 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.30000 

BRB-94-04C 

PHEND6 

PHENOW)6 

4.30000 

BRB-94-04C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.30000 

BRB-94-0SA 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7,60000 

BRB-94-0SA 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

BRB.94-05A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.90000 

BRB-94^5A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.70000 

BRB-94-05A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.40000 

BRB-94-05A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.20000 

BRB-94-05A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATB-D4 

14,00000 

BRB-94-05A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.30000 

BRB-94-05A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.10000 

BRB-94-05A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.50000 

BRB-94-0SB 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

7.50000 

BKB-94-0SB 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

BRB-94-05B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.00000 

BRB-94-0SB 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.70000 

BRB-94-0SB 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.60000 

BRB-944)5B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.20000 

BRB-9«5B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

14.00000 

BRB-94-05B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

430000 

BRB-9445B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.00000 

BRB-94-05B 

TRPD14 

TERPHENYL.DI4 

4.50000 

0.00000  ^ig^g  j) 

0.00000 

0.00000  |ig/g  ^ 

6.20000  pgi^g 

6.20000  D 

0.00000 

0.00000  D 

5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g  O 

5.00000  pg/g 

0.00000  pg^g 

0.00000  pg^g  D 

5.00000  p^g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^g 

5.00000  p^g 
5.00000  pg^g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^g 
5.00000  pg/g 

5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 

5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas  Unit 


Site  ID 

Test  Name 

Bo<d  Vahie 

Spike 

Meas 

BRB-9«5C 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

730000 

5.00000 

MS^g 

BRB-94-05C 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

IS.OOOOO 

5.00000 

(ig/g 

BRB-94-05C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

S.IOOOO 

5.00000 

|ig/g 

BRB-94-05C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.10000 

5.00000 

|ig/g 

BRB-94-05C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.90000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-05C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.S0000 

5.00000 

ve/s 

BRB-9«5C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB.9405C 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-05C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB.94-05C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10A 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZEN&.D4 

5.80000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10A 

24$TBP 

2,4,^TRIBROMOPHENOL 

19.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOI,D4 

4.50000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.80000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.10A 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

4.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.60000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.10A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.10000 

5.00000 

ve/s 

BRB.94-IOA 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.20000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.90000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.IOB 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.IOB 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.10B 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL-D4 

5.40000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.IOB 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.80000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.30000 

5.00000 

ve/s 

BRB.94-IOB 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.40000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10B 

DNOPD 

DI-N4XnTL  PHTHALATE-D4 

17.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.50000 

5.00000 

v^s 

BRB-94-10B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.80000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.40000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

9.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

20.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

11.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.50000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

DEPD4 

DIETHYL  PH1HALATB-D4 

9.10000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

19.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

NBD5 

NITROBENZENE-DS 

5.70000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.40000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-10C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.80000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.IIA 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

6.80000 

5.00000 

vWs 

BRB-94-11A 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

20.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB.94-IIA 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB>94-11A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.IIA 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.20000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94.IIA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.20000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-UA 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-11A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.00000 

5.00000 

vs/s 

BRB-94-11A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.70000 

5.00000 

vs/s 

BRB-94-nA 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.40000 

5.00000 

vs/s 

BRB-94.11B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-11B 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

ve/s 

BRB-94-11B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.10000 

5.00000 

ve/s 

FUj;  Data 
Code  Qnal 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLES _ 

BRB-94-11B  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
BRB-94.11B  2FP  2-FLUOROPHENOL 
BRB-94.nB  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
BRB-94-11B  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
BRB-94-11B  NBD5  NTTROBENZENE-DJ 
BRB-94-11B  PHEND6  FHENOL-D6 
BRB-94-11B  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRB-94-11C  13DBD4  1^DICHLOROBENZENE-D4 
BRB-94.11C  246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRB-94-11C  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
BRB-94-11C  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
BRB-94-1IC  2FP  2-FLUOROPHENOL 
BRB.94-IIC  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
BRB-94-11C  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
BRB-94-11C  NBD5  NITROBENZENE-D5 
BRB-94-11C  PHEND6  PHENOL.D6 
BRB-94-11C  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRB-94-12A  I23TCB  l^^TRICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  123TCB  lA3-TRICfiLOROBENZENE 
BRB-94-12A  124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  I2DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  12DCLB  l^DICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
BRB-94-12A  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
BRB-94-12A  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
BRB-94-12A  13DBD4  13-DICHLOROBENZENB-D4 
BRB-94-12A  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
BRB-94-12A  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  13DCLB  l^DICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  13DNB  U-DINTTROBENZENE 
BRB-94-12A  13DNB  U-DINTTROBENZENE 
BRB-94-12A  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
BRB-94-12A  236TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 
BRB.94-12A  236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 
BRB-94-12A  245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 
BRB-94-12A  245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 
BRB-94-12A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRB-94-12A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRB-94-12A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRB-94-12A  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
BRB-94-12A  246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 
BRB-94-12A  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
BRB.94-12A  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
BRB-94-12A  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
BRB-94-12A  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
BRB-94-12A  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
BRB-94-12A  24DNP  2.4-DINTrROPHENOL 
BRB-94-12A  24DNT  2,4-DINTFROTOLUENE 
BRB-94-12A  24DNT  2,4-DINTrROTOIUENE 
BRB.94-12A  26DNA  2.6-DINTrROANILINE 


9.40000  5.00000 

4.30000  5.00000  gg/g 

8.20000  5.00000  ^g/g 

13.00000  5.00000  ng/g 

5.00000  5.00000  fig/g 

6.10000  5.00000  ^g/g 

4.60000  5.00000  p,g/g 

8.10000  5.00000  ^g/g 

16.00000  5.00000  ^g/g 

5.20000  5.00000  ^g/g 

9.80000  5.00000  jig/g 

4.30000  5.00000  (,g/g 

8.70000  5.00000  j^g 

15.00000  5.00000  ^g/g 

5.30000  5.00000  ^g/g 

6.10000  5.00000  ^g/g 

4.60000  5.00000  ^g/g 

LT  0.03200  0.00000  f,g/g 

LT  0.03200  0.00000  jig/g  jy 

9.80000  6.20000  ^g/g 

9.80000  6.20000  jjg/g  p 

LT  0.04200  0.00000  ^g/g 

LT  0.04200  0.00000  ^g/g  d 

LT  0.52000  0.00000  ^g/g 

LT  0.52000  0.00000  ^g/g  d 

7.40000  5.00000  ^g/g 

7.20000  5.00000  jjg/g  d 

7.80000  5.00000  ^g/g 

LT  0.04200  0.00000  f^g/g 

LT  0.04200  0.00000  ^g/g  d 

ND  0.63000  0.00000  (,g/g  r 

ND  0.63000  0.00000  fig/g  dR 

7.90000  6.20000  ^g/g 

7.70000  6.20000  jjg/g  d 

LT  0.62000  0.00000  ^g^g 

LT  0.62000  0.00000  j,g/g  jj 

LT  0.49000  0.00000  ^g/g 

LT  0.49000  0.00000  fig/g  d 

19.00000  5.00000  ^g^g 

19.00000  5.00000  ^g/g  d 

11.00000  5.00000  fLgfg 

LT  0.06100  0.00000  figfg 

LT  0.06100  0.00000  ^g^g  d 

LT  0.06500  0.00000  jjg/g 

LT  0.06500  0.00000  jig^g  d 

LT  3.00000  0.00000  ^g/g 

LT  3.00000  0.00000  ^g/g  d 

LT  4.70000  0.00000  ^g/g 

LT  4.70000  0.00000  ftgfg  d 

8.50000  6.20000  ^g/g 

8.50000  6.20000  j,g/g  d 

LT  0.57000  0.00000  ^g/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


_ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  l>ata 

Bod _ Value _ Spike  Meas  Code  Qqal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


BRB-94-12A 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0,00000 

v%/& 

D 

BRB-94-12A 

26DNT 

2,^DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

vsiz 

BRB-94-12A 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRB-94-12A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

8.40000 

6.20000 

BRB.94-12A 

2CLP 

2-CHIX)ROPHENOL 

8.40000 

6.20000 

Mg/g 

D 

BRB.94-12A 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL-D4 

5.30000 

5.00000 

tig/g 

BRB-94.12A 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL-D4 

5.30000 

5.00000 

Hg'g 

D 

BRB-94-12A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

5.30000 

5.00000 

m/s 

BRB-94.12A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

ltg/g 

BRB-94-12A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

wiz 

D 

BRB-94-12A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

7.90000 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94.12A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.50000 

5.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.50000 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94.12A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.30000 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.00000 

5.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

4.40000 

5.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

2MNAP 

2-MEraYIJ^APHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

Mg'g 

BRB-94-12A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

2NANIL 

2.NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

Mg'g 

R 

BRB-94-12A 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

BRB.94-12A 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

Mg'g 

BRB-94-12A 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0,00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94.12A 

33DCBD 

33<^ICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB.94-12A 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg'g 

BRB-94-12A 

35DNA 

3.5.DINrrROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

0,34000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB.94.12A 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

Mg'g 

BRB-94-12A 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94.12A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

Mg'g 

D 

BRB-94-12A 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

0,63000 

0.00000 

Mg/g 

R 

BRB-94-12A 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

BRB-94.12A 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

15.00000 

1.20000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

16.00000 

1.20000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

4CLPPE 

4^HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

4CLPPE 

4<:HL0R0PHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0,00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0,24000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

4NANIL 

4-NITROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

Mg/g 

R 

BRB-94-12A 

4NANIL 

4.NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

BRB-94-12A 

4NP 

4-NITROPHENOL 

12.00000 

12.00000 

Mg'g 

BRB.94-12A 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

13.00000 

12.00000 

Mg'g 

D 

BRB-94-12A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-12A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

Mg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


UnH  Flag 
Spike  Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


BRB-94-12A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.20000 

6.20000 

BRB-94-12A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.50000 

6.20000 

BRB-94-12A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

BRB-94-12A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

BRB-94-12A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0,06500 

0.00000 

BRB-94-12A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRB-94-12A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

BRB-94-12A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

BRB-94-12A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

BRB-94.12A 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

BRB-94-12A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

BRB-94-12A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHIjOROETHYL)  ETHER 

LT 

0,36000 

0.00000 

BRB-94-12A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

BRB-94-12A 

B2EHP 

BIS  (2-ETKyHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

0,48000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

BRB-94-12A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

BRB-94-12A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

BRB.94-12A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BGHIPY 

1 

1 

i 

1 

LT 

0.18000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BGHIPY 

BENZO  [GAI]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

BRB-94-12A 

BKFAN 

BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

BRB-94.12A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94-12A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94-12A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94-12A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94-12A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

BRB-94-12A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

BRB-94-12A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRB-94-12A 

CL6C? 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRB-94-12A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-12A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-12A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

BRB-94-12A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

BRB-94-12A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

BRB-94-12A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

Hg/g 

Mg'g 

ve/e. 

Mg^g 

wis 

Mg/g 

r>g^g 

i*g^g 

Mg^g 

Hg'g 

(Ig^g 

Mg^g 

vel% 

Mg'g 

(Ig/g 

Mg/'g 

Hg/g 

(ig/g 

Mg'g 

(ig/g 

Hg/g 

|ig/g 

Hg/g 

ftg/'g 

(ig/g 

re/g 

Hg/g 

ng/g 

pg^g 

Hg/g 

pg'g 

llg/g 

pg^g 

pg/g 

pg/g 

pg'g 

pg/g 

pg'g 

pg/g 

pg'g 

pg^g 

pg% 

pg/g 

pg^g 

pg^g 

pg/g 

pg^g 

pg/g 

pg/g 

pg'g 

pg/g 


D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Vahie _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMiyOLA  lxLES 


BRB.94.12A 

CPMSO 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

ixg/e 

BRB-94.12A 

CPMSO 

44:HlXiROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

ne/s 

D 

BRB-94-12A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

Kfe 

BRB-94-12A 

CPMS02 

«:hlorophenylmethyl  sulfone 

LT 

0.06600 

0.00000 

ixg/g 

D 

BRB-94-12A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

ns/g 

BRB-94-12A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

vds 

D 

BRB-94-12A 

DBCP 

dibromochloropropane 

LT 

0.07100 

0.00000 

BRB-94.12A 

DBCP 

dibromochloropropane 

LT 

0,07100 

0.00000 

ltg/g 

D 

BRB-94-12A 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

0.21000 

0.00000 

MS^g 

BRB-94-12A 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

0.21000 

0.00000 

flg/g 

D 

BRB.94-12A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

BRB-94-12A 

DBZFU 

dibenzofuran 

LT 

038000 

0.00000 

fig/g 

D 

BRB-94.12A 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

0.57000 

0.00000 

Mg'g 

BRB-94-12A 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg'g 

D 

BRB-94-12A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0,00000 

BRB.94-12A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

flg/g 

D 

BR&.94-12A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

vdz 

BRB-94-12A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

flg/g 

d 

BRB-94.12A 

DEPD4 

DIETHYL  EHTHALATE.D4 

7.80000 

5.00000 

gg'g 

BRB-94-12A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

ltg/g 

D 

BRB-94-12A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

7,10000 

5.00000 

Mg'g 

BRB-94-12A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

v^z 

BRB-94.12A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

vz/z 

D 

BRB-94-12A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0,00000 

vziz 

BRB-94.12A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

vz/z 

d 

BRB-94-12A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

vzlz 

BR&.94.12A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

pzfz 

D 

BRB-94-12A 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

vz/z 

BRB-94-12A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

vziz 

d 

BRB-94-12A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

vztz 

BRB.94-12A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

vzIz 

BRB-94.12A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

11.00000 

5.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.80000 

5.00000 

vzlz 

BRB-94.12A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

vzlz 

BRB-94.12A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

vzlz 

BRB-94-12A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

vzlz 

R 

BRB-94-12A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

vzlz 

DR 

BRB-94-12A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

vzlz 

BRB-94-12A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000 

0.00000 

vzlz 

R 

BRB-94-12A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000 

0,00000 

vzlz 

DR 

BRB-94-12A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

vzlz 

BRB-94-12A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0,06500 

0.00000 

vzlz 

BRB-94.12A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

vzlz 

BRB-94-12A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

vzlz 

BRB-94-12A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

vzlz 

D 

BRB-94-12A 

HPCLE 

heptachlorepoxide 

LT 

0.48000 

0.00000 

vzlz 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  El  data 


SKe  ID  Test  Name 


Meas 

Bool  Vahie 


Unit  Fla^  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-12A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ICDPYR 

INDENO  (1^3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ICDPYR 

INDENO  [1^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

BRB-94-I2A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000 

0.00000 

BRB-94-12A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000 

0.00000 

BRB-94-12A 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

0.00000 

BRB-94-12A 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

0.00000 

BRB-94-12A 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

BRB-94-12A 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

BRB-94-12A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.25000 

0.00000 

BRB-94-12A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

BRB-94-12A 

MIREX 

1,1AA2^^A,4,5.5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

BRB-94-12A 

MIREX 

1,1A^^33A.4,5.5,5A,5B,6-DECACHIjOROOCT 

LT 

0.14000 

0.00000 

BRB-94-I2A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

BRB-94.12A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

BRB-94-I2A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

BRB-94-12A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

BRB-94-12A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-12A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-12A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.40000 

5.00000 

BRB-94-12A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.10000 

5.00000 

BRB-94-I2A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.60000 

5.00000 

BRB-94-12A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

BRB-94-12A 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0,00000 

BRB-94-12A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000 

6,20000 

BRB-94-12A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000 

6.20000 

BRB-94-12A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

BRB-94-12A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0,00000 

BRB-94-12A 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

BRB-94-12A 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0,32000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

BRB-94-12A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

BRB-94.12A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

9.00000 

6.20000 

BRB.94-12A 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.90000 

6.20000 

BRB-94-12A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94-12A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94-12A 

PHENDe 

PHENOL-D6 

6.80000 

5.00000 

ttg/g 

fig/g 

ftgfs 

m/g 

ne/g 

vg/g 

^g/g 

iig/g 

ng/g 

rig/g 

figtg 

Mg/g 

pg/g 

Mg'g 

Hg/g 

ttgtg 

vgig 

Mg'g 

Hg/g 

vg/g 

MS'g 

vg/g 

llgfg 

tigfg 

ng/g 

ng/g 

Mg'g 

Mg/g 

MS'g 

)lg/g 

vg/g 

llg/g 

Itg/g 

ng/g 

ttg/g 

^g/'g 

llg/g 

vg/g 

ng/g 

vg/g 

vgtg 

vg/g 

ngfg 

llgfg 

llgfg 

llgfg 

llgfg 

llgfg 

llgfg 

llgfg 

llg/g 

llg/g 

llg/g 


D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

X 

DX 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


SKe  D)  Test  Name 


Meas  Unit  Flas  Data 

B<m^  Value  Spike  l^eas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB.94.12A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

6.80000 

5.00000 

(ig/g 

BRB-94-12A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.60000 

5.00000 

fig^g 

BRB-94.12A 

PHENO 

PHENOL 

12.00000 

1.20000 

tis/s 

BRB-94-12A 

PHENO 

PHENOL 

13.00000 

1.20000 

ftg/g 

BRB-94-12A 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

ttgfg 

BRB-94-12A 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>14-DICHL0 

LT 

0.06400 

0.00000 

ne/s 

BRB-94-12A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHE?m.>l,l-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

mis 

BRB-94.12A 

PPDDE 

2^-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06800 

0,00000 

m/s 

BRB-94-12A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,14-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

BRB-94-12A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

mis 

BRB-94.12A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

m/s 

BRB-94.12A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

mis 

BRB-94-12A 

PYR 

PYRENE 

9.90000 

6.20000 

m/s 

BRB-94.12A 

PYR 

PYRENE 

8.80000 

6.20000 

mis 

BRB-94-I2A 

SUPON 

2^HL0R0-1-{2,4.DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

mis 

BRB-94-12A 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

mis 

BRB-94.12A 

TRPD14 

TERPHENYL^DM 

4,90000 

5.00000 

mis 

BRB-94-12A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.40000 

5.00000 

BRB-94-12A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

3.90000 

5.00000 

mis 

BRB-94>12A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

mis 

BRB-94.12A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

mis 

BRB-94-12B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

7.60000 

5.00000 

tlg/g 

BRB-94-12B 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000 

5.00000 

ilgfg 

BRB-94-12B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

5J0000 

5,00000 

pg^g 

BRB-94.12B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.00000 

5.00000 

pg^g 

BRB-94.12B 

2FP 

2-FUJOROPHENOL 

4.80000 

5.00000 

pg^g 

BRB-94-12B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.30000 

5.00000 

Pg^g 

BRB.94.12B 

DNOPD 

DI-N45CTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-12B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.40000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-12B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.30000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-12B 

TRPD14 

TERPHENYL-DM 

4.30000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-12C 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.60000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-12C 

246TBP 

2,4,6-’nHBROMOPHENOL 

19.00000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-12C 

2CLPD4 

2^HLOROPHENOL-D4 

5.10000 

5.00000 

Pg'g 

BRB-94-12C 

2FBP 

2<FLUOROBIPHENYL 

7.70000 

5.00000 

pg^g 

BRB-94-12C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.70000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-12C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.30000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94.12C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-12C 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.60000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94.12C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.60000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94.12C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.20000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-14A 

13DBD4 

l>DICHLOROBENZENE.D4 

7.50000 

5.00000 

pg^g 

BRB-94-14A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94.14A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

.  4.90000 

5.00000 

Pg^g 

BRB.94-14A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.90000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94.14A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.20000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-14A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

pg^g 

BRB-94.14A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

Pg/g 

BRB-94-14A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.10000 

5.00000 

Pg^g 

BRB.94-14A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

5.80000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-14A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.60000 

5.00000 

Pg^g 

BRB-94-14B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8,40000 

5,00000 

Pg^g 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

Site  ID _ Test  Name  _  Bool  Value 


Chemical  Class:  SEMTV OLATTLES 


BRB-94-14B 

246TBP 

2,4,6-TIUBROMOPHENOL 

16.00000 

BRB-94-14B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.10000 

BRB-94-14B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.50000 

BRB-94.14B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.50000 

BRB-94-14B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.80000 

BRB-94-14B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

14.00000 

BRB-94.14B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5,30000 

BRB-94-14B 

PHEND6 

;  PHENOL-D6 

6.20000 

BRB-94-14B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.70000 

BRB-94-15A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

8.30000 

BRB-94-15A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

19.00000 

BRB-94-15A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.50000 

BRB-94-15A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

BRB-94-15A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.10000 

BRB-94-15A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.00000 

BRB-94-1SA 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

17.00000 

BRB-94-15A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.50000 

BRB-94-15A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.90000 

BRB-94-15A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

5.60000 

BRB-94-1SB 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.60000 

BRB-94-1SB 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

20.00000 

BRB-94-15B 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL-D4 

5.70000 

BRB-94-1SB 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

BRB-94-15B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.30000 

BRB-94-15B 

DEPD4 

DIETHYL  PHrHALATE-D4 

8.90000 

BRB-94.15B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

19.00000 

BRB-94-15B 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

5.60000 

BRB-94-1SB 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.20000 

BRB-94-1SB 

TRPD14 

TERPHENYL-DI4 

5.40000 

BRB-94-16A 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

BRB-94-16A 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

BRB-94-16A 

124TCB 

1A4-TR1CHLOROBENZENE 

12.00000 

BRB-94-16A 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

12.00000 

BRB-94-16A 

12DCLB 

l^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

BRB-94-16A 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

BRB-94-16A 

12DPH 

IADIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

BRB-94-16A 

12DPH 

IADIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

BRB-94-16A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.40000 

BRB-94-16A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

BRB-94-16A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

9.10000 

BRB-94-16A 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

BRB-94-16A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

BRB-94-16A 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000 

BRB-94-16A 

13DNB 

lA-DINTTROBENZENE 

ND 

.  0.63000 

BRB-94-16A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

9.40000 

BRB.94-16A 

14DCLB 

L4-DICHLOROBENZENE 

10.00000 

BRB-94-16A 

23$TCP 

23,6-TRICHLOROniENOL 

LT 

0.62000 

BRB-94-16A 

236TCP 

2^,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

BRB-94-16A 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

BRB-94-16A 

245TCP 

2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

BRB-94-16A 

246TBP 

2,4,«-TRIBR0M0PHEN0L 

20.00000 

BRB-94-16A 

24dTBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

21.00000 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

5.00000 

iigfg 

5.00000 

vds 

5.00000 

HB/g 

5.00000 

Itg/g 

5.00000 

ng/g 

5.00000 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

Vig/z 

5.00000 

zz/z 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vziz 

5.00000 

MS'g 

5.00000 

vziz 

5.00000 

v^z/z 

5.00000 

vziz 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

ViZ/Z 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

zz/z 

5.00000 

M&'g 

5.00000 

vziz 

5.00000 

ltg/g 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vz/z 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

vz/z 

D 

6.20000 

vz/z 

6.20000 

vz/z 

DX 

0.00000 

vdz 

0.00000 

Mg/g 

D 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

vz/z 

D 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vz/z 

5.00000 

vz/g 

D 

0.00000 

(‘g'g 

0.00000 

vz/z 

D 

0.00000 

\>z/z 

R 

0.00000 

vz/z 

DR 

6.20000 

vz/z 

6.20000 

vz/z 

D 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

vz/z 

D 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

vz/z 

D 

5.00000 

vz/z 

X 

5.00000 

vz/z 

DX 

Data 

Qoal 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-16A 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRB-94-16A 

246TCP 

2,4.6-TRICHIjOROPHENOL 

BRB-94-16A 

246TCP 

2.4,6-TRICHIjOROPHENOL 

BRB-94-16A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

BRB-94-16A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

BRB.94-I6A 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

BRB-94.I6A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

BRB-94-16A 

240NP 

2.4-DINITROPHENOL 

BRB-94-16A 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

BRB-94-16A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

BRB-94-16A 

24DNT 

2,4-DINITROTOIJUENE 

BRB-94.I6A 

26DNA 

^6>DINITR0ANILINE 

BRB-94-16A 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

BRB-94.I6A 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

BRB-94-16A 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

BRB-94.I6A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

BRB-94-16A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

BRB-94-16A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

BRB-94-16A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

BRB.94.I6A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

BRB-94-16A 

2CNAP 

2-CHU)R0NAPHTHALENE 

BRB-94-16A 

2CNAP 

2-CHU)R0NAPHTHALENE 

BRB-94-16A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

BRB-94-16A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

BRB-94-16A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

BRB-94-16A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

BRB-94-16A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

BRB-94.I6A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

BRB-94-16A 

2MNAP 

2-METHyLNAPHTHALENE 

BRB-94-16A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

BRB-94-16A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

BRB-94-16A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

BRB-94-16A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

BRB-94-16A 

2NANIL 

2-NrrROANIUNE 

BRB-94.I6A 

2NP 

2-NITROPHENOL 

BRB-94-16A 

2NP 

2-NITROPHENOL 

BRB>94-16A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

BRB.94-I6A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

BRB.94-I6A 

35DNA 

3,5-DINnROANILINE 

BRB-94-16A 

35DNA 

3,5.DINrrROANIUNE 

BRB>94-16A 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

BRB-94-16A 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

BRB-94-16A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

BRB-94-16A 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

BRB-94-16A 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

BRB-94-16A 

46DN2C 

4,6-DINrrR0.2-CRESOL 

BRB-94-16A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

BRB-94-16A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENyL  ETHER 

BRB-94-16A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

BRB-94-16A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

BRB-94-16A 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

BRB-94.I6A 

4CL3C 

4-CHLORO.3-CRESOL 

BRB-94-16A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flat 

Code 

22.00000 

5.00000 

X 

LT 

0.06100 

0.00000 

Mg^g 

LT 

0.06100 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.06500 

0.00000 

Mg^g 

D 

LT 

3.00000 

0.00000 

flg/g 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

4.70000 

0.00000 

LT 

4.70000 

0.00000 

Fg^g 

D 

10.00000 

6.20000 

Fg^g 

10.00000 

6.20000 

Mg^g 

D 

LT 

0.57000 

0.00000 

Mg^g 

LT 

0.57000 

0.00000 

V^Z 

D 

LT 

0.32000 

0.00000 

v^zfz 

LT 

0.32000 

0.00000 

\^z 

D 

9.10000 

6.20000 

Mg^g 

10.00000 

6.20000 

Mg^g 

D 

5.30000 

5.00000 

^g^g 

6.10000 

5.00000 

Pg/g 

D 

5.70000 

5.00000 

lig^g 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg^g 

LT 

0.24000 

0.00000 

v^z/z 

D 

10.00000 

5.00000 

v^zfz 

11.00000 

5.00000 

i^z/z 

D 

10.00000 

5.00000 

pziz 

5.00000 

5.00000 

Mg^g 

6.10000 

5.00000 

V^Z 

D 

5.50000 

5.00000 

vziz 

LT 

0.03200 

0.00000 

v^ziz 

LT 

0.03200 

0.00000 

Mg^g 

D 

LT 

0.09800 

0.00000 

|ig/g 

LT 

0.09800 

0.00000 

Pg^g 

D 

ND 

3.10000 

0.00000 

Hg^g 

R 

ND 

3.10000 

0.00000 

Mg^g 

DR 

LT 

1.10000 

0.00000 

Pg^g 

LT 

1.10000 

0.00000 

vziz 

D 

LT 

1.60000 

0.00000 

lig^g 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg^g 

D 

LT 

1.60000 

0.00000 

vziz 

LT 

1.60000 

0.00000 

\iZ/Z 

D 

LT 

3.00000 

0.00000 

i^z/z 

LT 

3.00000 

0.00000 

Mg^g 

D 

LT 

0.34000 

0.00000 

i^zfz 

LT 

034000 

0.00000 

t^z/z 

D 

LT 

0.80000 

0.00000 

LT 

0.80000 

0.00000 

}^z/z 

D 

LT 

0.04100 

0.00000 

Vig/z 

LT 

0.04100 

0.00000 

Vig/z 

D 

ND 

0.63000 

0.00000 

}igfz 

R 

ND 

0.63000 

0.00000 

\^z 

DR 

14.00000 

12.00000 

y^z/z 

14.00000 

12.00000 

yz/z 

D 

LT 

0.17000 

0.00000 

yz/z 

Data 

Qnal 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-16A 

4CLPPE 

4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ether 

BRB-94-16A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

BRB-94-16A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

BRB-94-16A 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

BRB-94-16A 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

BRB-94-16A 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

BRB-94-16A 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

BRB-94-16A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-16A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-16A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

BRB-94-16A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

BRB-94-16A 

ALDRN 

ALORIN 

BRB-94-16A 

ALDRN 

ALDRIN 

BRB-94-16A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

BRB-94-16A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

BRB-94-16A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

BRB-94-16A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

BRB-94-16A 

ANIL 

ANILINE 

BRB'94-16A 

ANIL 

ANILINE  . 

BRB-94-16A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

BRB-94-16A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

BRB-94-16A 

ATZ 

ATRAZINE 

BRB-94-16A 

ATZ 

ATRAZINE 

BRB-94-l«A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BRB-94-16A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BRB-94-16A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

BRB-94-16A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

BRB-94-ieA 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BRB-94-16A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BRB-94-16A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BRB-94-16A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BRB-94-16A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRB-94-16A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRB-94-16A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

BRB-94-16A 

BAPYR 

BENZO  lA]  PYRENE 

BRB-94-16A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRB-94-16A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRB-94-16A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-16A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-16A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BRB-94-16A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BRB-94-16A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

BRB-94.16A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

BRB-94-16A 

BENZID 

BENZIDINE 

BRB-94-16A 

BENZBD 

BENZIDINE 

BRB-94.16A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

BRB-94-16A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

BRB-94-16A 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BRB-94-16A 

BGHIPV  BENZO  [GJil]  PERYLENE 

BRB-94-16A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRB-94-16A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRB-94-16A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

BRB-94-l«A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

Meas 

Vahie 


LT 

0.17000 

LT 

0.24000 

LT 

0.24000 

ND 

3.10000 

ND 

3.10000 

14.00000 

14.00000 

LT 

1.30000 

LT 

1.30000 

LT 

0,40000 

LT 

0.40000 

LT 

1.30000 

LT 

1.30000 

10,00000 

11.00000 

LT 

0.03300 

LT 

0.03300 

ND 

0.13000 

ND 

0.13000 

LT 

0.71000 

LT 

0.71000 

LT 

0,06500 

LT 

0.06500 

LT 

0.19000 

LT 

0.19000 

LT 

0.44000 

LT 

0.44000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0.4S00O 

LT 

0.48000 

LT 

0.04100 

LT 

0.04100 

LT 

1.20000 

LT 

1.20000 

LT 

0.31000 

LT 

0.31000 

LT 

130000 

LT 

130000 

LT 

1.80000 

LT 

1.80000 

LT 

2.40000 

LT 

2.40000 

ND 

0.13000 

ND 

0.13000 

ND 

3.10000 

ND 

3.10000 

LT 

0.18000 

LT 

0.18000 

LT 

0.13000 

LT 

0.13000 

LT 

0,03200 

0.04300 

Spike 

UnH 

Meas 

0,00000 

Mg's 

0.00000 

PS'S 

0.00000 

pg^g 

0.00000 

pg^g 

0.00000 

pg/g 

12.00000 

pg'g 

12.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

6.20000 

pg/g 

6.20000 

pg/g 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg^g 

0.00000 

pg/g 

0,00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0,00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

Flag  DaU 
Code  Qnal 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

D 
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SatelD 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

Meas 

Test  Name  Bool  Vahie  Spike 


Unit  Flag 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-16A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94.16A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRB-94-16A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

BRB-94-16A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

BRB-94-16A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRB-94-16A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCUOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRB-94-16A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94.16A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB.94-16A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

BRB.94.I6A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

BRB-94-16A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

BRB-94-16A 

CPMS 

4^HIOROPHENYIAiETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0,00000 

BRB-94-16A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

BRB-94-16A 

CPMSO 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

BRB-94.I6A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

BRB-94-16A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

BRB-94-16A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

BRB-94-16A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

BRB-94-16A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

BRB-94.I6A 

DBZRJ 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

BRB-94>16A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRB<94>16A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

BRB-94.I6A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

BRB-94-16A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRB-94.I6A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

8.90000 

5.00000 

BRB-94-16A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

930000 

5.00000 

BRB-94.I6A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

930000 

5.00000 

BRB-94-16A 

Dira 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRB-94-16A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRB-94-16A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

BRB-94-16A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

BRB-94-16A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

BRB-94-16A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

BRB-94-16A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

BRB-94-16A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

14.00000 

5.00000 

BRB-94-16A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

14.00000 

5.00000 

BRB-94.I6A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

14.00000 

5.00000 

BRB-94-16A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB-94-16A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRB.94.I6A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94.I6A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRB-94-16A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

BRB-94-16A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

BRB.94-I6A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

Hff'g 

(tg/g 

ftg/g 

Hg/g 

|tg/g 

pg/g 

r>g/g 

figfg 

nefg 

Kfs 

Mg/g 

tig/g 

|ig/g 

k!s 

ftg/g 

p&'g 

llg/g 

Mg^g 

Hg^g 

fig^g 

ftglg 

|ig/g 

MB'g 

Mg'g 

ftg'g 

Hg'g 

|ig/g 

|ig/g 

Kg'g 

l<g^g 

M&'g 

tig'g 

tig/'g 

|ig/g 

ftg/g 

Hg^g 

|ig/g 

fig^g 

Mg/g 

Mg'g 

(ig/g 

Mg/g 

ne'g 

iig/g 

Mg/'g 

llg/g 

l»g/g 

Mg/g 

Mg'g 

Mg'g 

|tg/g 

Mg^g 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

R 

DR 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qml 


Chemical  Class:  SEMIVOLA'IXLES _ 

BRB-94-16A  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

BRB-94-16A  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

BRB-94-16A  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

BRB-94-16A  FANT  FLUORANTHENE  LT 

BRB-94-I6A  FANT  FLUORANTHENE  LT 

BRB-94-16A  FLRENE  FLUORENE  LT 

BRB-94-16A  FLRENE  FLUORENE  LT 

BRB-94-16A  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

BRB-94-16A  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

BRB-94-16A  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

BRB-94-16A  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

BRB-94-16A  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

BRB-94.16A  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

BRB-94-16A  ICDPYR  INDENO  [U^-CJ)]  PYRENE  LT 

BRB-94-16A  ICDPYR  INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE  LT 

BRB-94-16A  ISODR  ISODRIN  LT 

BRB-94-I6A  ISODR  ISODRIN  LT 

BRB-94-16A  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

BRB-94-16A  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

BRB-94-16A  KEP  KEPONE  ND 

BRB-94-I6A  KEP  KEPONE  ND 

BRB-94-16A  UN  LINDANE  LT 

BRB-94-16A  UN  LINDANE  LT 

BRB-94-I6A  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

BRB-94-16A  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

BRB-94-16A  MIREX  1.1AAW3A,4,5.5.5A.5B.6-DECACHL0R00CT  LT 

BRB-94-16A  MIREX  l,lAA233A.4.5.5.5A,5B,6-DECACHLOROOCT  LT 

BRB-94-16A  MLTHN  MALATHION  LT 

BRB-94.16A  MLTHN  MALATHION  LT 

BRB-94-16A  NAP  NAPHTHALENE  LT 

BRB-94-I6A  NAP  NAPHTHALENE  LT 

BRB-94-16A  NB  NITROBENZENE  LT 

BRB-94.16A  NB  NITROBENZENE  LT 

BRB-94-16A  NBD5  NITROBENZENE-D5 

BRB.94-16A  NBD5  NITROBENZENE-D5 

BRB-94-16A  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

BRB-94-16A  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 

BRB-94-16A  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

BRB-94.1<A  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRB-94-16A  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRB-94-16A  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

BRB-94-16A  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

BRB-94-16A  OXAT  1.4.0XATHIANE  LT 

BRB-94-16A  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

BRB-94-16A  PCB016  PCB 1016  LT 

BRB-94-16A  PCB016  PCB  1016  LT 

BRB-94-16A  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

BRB-94-16A  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

BRB-94-16A  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

BRB-94-16A  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

BRB-94-16A  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

BRB-94-16A  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

BRB-94-16A  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 


1.20000  0.00000  fig/g  D 

130000  0.00000  jig/g  R 

1.30000  0.00000  DR 

0.03200  0.00000  jig/g 

0.03200  0.00000  fig/g  d 

0.06500  0.00000  ^g/g 

0.06500  0.00000  jjg/g  d 

0.97000  0.00000  jig/g 

0.97000  0.00000  ^g/g  d 

0.24000  0.00000  ^g/g 

0.24000  0.00000  jig/g  p 

0.48000  0.00000  jig/g 

0.48000  0.00000  iig/g  D 

2.40000  0.00000  ^g^g 

2.40000  0.00000  jig/g  d 

0.48000  0.00000  jig/g 

0.48000  0.00000  ^g/g 

039000  0.00000  ^g/g 

0.39000  0.00000  ^g/g  d 

130000  0.00000  jig/g  R 

130000  0.00000  jig/g  DR 

0.10000  0.00000 

0.10000  0.00000  D 

036000  0.00000  j,g/g 

0.26000  0.00000  gg/g  d 

0.14000  0.00000  ng/g 

0.14000  0.00000  ^g^g  D 

0.18000  0.00000  fig/g 

0.18000  0.00000  fig/g  D 

0.74000  0.00000  jigfg 

0.74000  0.00000  ^gTg  p 

1.80000  0.00000  fig/g 

1.80000  0.00000  ng/g  D 

530000  5.00000  ^g 

5.40000  5.00000  ^grg 

5.80000  5.00000  fig/g  jy 

0.46000  0.00000  jig/g 

0.46000  0.00000  ^g/g  d 

9.50000  6.20000  fig/g 

10.00000  6.20000  ^g/g  d 

0.29000  0.00000  jig/g 

039000  0.00000  ^g/g  p 

0.07500  0.00000  ^g/g 

0.07500  0.00000  jigfg  d 

032000  0.00000  gg^g 

032000  0.00000  gg/g  d 

032000  0.00000  gg/g  r 

032000  0.00000  gg/g  BR 

032000  0.00000  fig/g  r 

032000  0.00000  gg/g  dR 

032000  0.00000  gg/g  r 

032000  0.00000  F^g  DR 

032000  0.00000  gg/g  r 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Mtts 

Test  Name  Bool  Value  Spike 


Unit  Fla^ 
Meas  Code 


Data 

Qqal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


BRB.94.16A 

PCB248 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

ms's 

DR 

BRB-94.16A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

H&'g 

R 

BRB-94-16A 

PCB254 

POLYCHLORINA’IED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

(ig/g 

DR 

BRB-94-16A 

FCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

|ig/g 

BRB-94.16A 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

Mg/g 

D 

BRB-94-16A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

Mg'g 

BRB-94-16A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRB-94-16A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

9.20000 

6.20000 

|ig/g 

BRB-94.I6A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

9.20000 

6.20000 

D 

BRB-94-16A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

VS/i 

BRB-94.I6A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

iig/g 

D 

BRB-94-16A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.70000 

5.00000 

pg^g 

BRB.94-I6A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.20000 

5.00000 

pg/'g 

D 

BRB-94-16A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.00000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94.I6A 

PHENO 

PHENOL 

12.00000 

12.00000 

pg'g 

BRB-94-16A 

PHENO 

PHENOL 

13.00000 

12.00000 

pg'g 

D 

BRB-94-16A 

PPDDD 

2>B1S(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

PS^g 

BRB-94-16A 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

pg/g 

D 

BRB-94.I6A 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg/g 

BRB-94-16A 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg/g 

D 

BRB-94-16A 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>14,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg/g 

BRB-94.I6A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1,1.TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRB-94-16A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

pg/g 

BRB-94.I6A 

PRTHN 

parathion 

LT 

1.70000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRB*94>16A 

PYR 

PYRENE 

7.70000 

6.20000 

pg/g 

BRB-94-16A 

PYR 

PYRENE 

8.00000 

6.20000 

pg/g 

D 

BRB-94-16A 

SUPON 

24:HL0R0-1«{2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

pg/g 

BRB-94-16A 

SUPON 

2CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRB-94-16A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.10000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-16A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.40000 

5.00000 

pg/g 

D 

BRB-94-16A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

430000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-16A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

pg/g 

BRB-94-16A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRB.94.I6B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-16B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

20.00000 

5.00000 

pg/g 

X 

BRB>94-16B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOI^D4 

5.50000 

5.00000 

pg/g 

BRB.94-I6B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-16B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.20000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-16B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.70000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-16B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATB-D4 

14.00000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94.I6B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.50000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-16B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.80000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-16B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.10000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-17A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

830000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-17A 

24CTBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-17A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

530000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-17A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-17A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.70000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-17A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.50000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94.17A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94-17A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.40000 

5.00000 

pg/g 

BRB-94.17A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.50000 

5.00000 

pg/g 
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Test  Name 


Meas 

Bo<^  Value  Spike 


Unit  Fla^ 
Meas  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-17A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.70000 

BRB-94-17B 

13DBD4 

1  U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

BRB-94-17B 

246TBP 

2,4,6-'nUBROMOPHENOL 

19,00000 

BRB-94-17B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

S.30000 

BRB-94-17B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

BRB-94.17B 

2FP 

2.FUJOROPHENOL 

5.00000 

BRB-94-17B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.80000 

BRB-94-17B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

BRB-94-17B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5,50000 

BRB-94-17B 

PHEND6  PHENOL-D6 

6.SOOOO 

BRB-94-17B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.80000 

BRP-94-01A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

9.20000 

BRP-94-01A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000 

BRP.94^1A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOLD4 

4.20000 

BRP-94-01A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

6.00000 

BRP-94-01A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.90000 

BRP-94-01A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.10000 

BRP-94.01A 

DNOPD 

DI-N.OCTVL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

BRP-94.01A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

3.40000 

BRP-94-01A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

S.70000 

BRP-94-01A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.90000 

BRP-94-01B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.00000 

BRP-94-01B 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

BRP-94-01B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

S.60000 

BRF-94-016 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

7.50000 

BRP-94-01B 

2FP 

2-FUJOROPHENOL 

5.30000 

BRP-94.0IB 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.20000 

BRP-94-01B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

BRP-94.01B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.60000 

BRP-9441B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.00000 

BRP-94-01B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.60000 

BRP-94-01C 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.40000 

BRP-94-01C 

246TBP 

2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

BRP-94^>1C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.00000 

BRP-94-01C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.90000 

BRP.94^1C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.80000 

BRP-94-01C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.70000 

BRP-94-01C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

BRP-94.01C 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.70000 

BRP-94-01C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.20000 

BRP-94.01C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.90000 

BRP-94-03A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.10000 

BRP-94.03A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

BRjP-94-03A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

5.50000 

BRP-944)3A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.00000 

BRP-94-03A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.90000 

BRP-94^A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7J0000 

BRP-94-03A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.70000 

BRP-94-03A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.80000 

BRP-944)3A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.90000 

BRP-94.03A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.60000 

5.00000  jtg/g 
5.00000 
5.00000  ng/g 
5.00000 
5.00000  pg/g 


5.00000 

5.00000 

\kI% 

5.00000 

MS^g 

5.00000 

(ig/g 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

Mg's 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

vdg 

5.00000 

ve/g 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

vg/g 

5.00000 

vg/g 

5.00000 

Mg^g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

fig's 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

rgig 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

Mg^g 

5.00000 

vg/g 

5.00000 

flg/g 

5,00000 

Mg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

vgfg 

5.00000 

flg/g 

Data 

Qiial 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas 

Test  Name _  Bool _ Vahie _ Spike 


Unit  Flag 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-07A 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRP-94-07A 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

9.20000 

6.20000 

BRP-94-07A 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

9.60000 

6.20000 

BRP-944)7A 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

BRP-94-07A 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

BRP.94-07A 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRP-94-07A 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRP-94-07A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.90000 

5.00000 

BRP-94-07A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.10000 

5.00000 

BRP-94-07A 

13DBD4 

13>DICHLOROBENZENE.D4 

7.90000 

5.00000 

BRP-94-07A 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

BRP-94-07A 

13DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

0.04200 

0.00000 

BRP-94-07A 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

BRP-94-07A 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ND 

0.63000 

0.00000 

BRP-94-07A 

14DCLB 

1,4-DICHIjOROBENZENE 

8.20000 

6.20000 

BRP.94-07A 

14DCLB 

1,4.DICHLOROBENZENE 

8.20000 

6.20000 

BRP-94^7A 

236TCP 

23,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

BRP-9«7A 

236TCP 

23,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

BRP-94-a7A 

245TCP 

2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

BRP-94-07A 

245TCP 

2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

BRP-94-07A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000 

5.00000 

BRP-94-07A 

24€TBP 

2.4,6.TRIBROMOPHENOL 

12.00000 

5.00000 

BRP-94-07A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

BRP-94-07A 

24CTCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

BRP-94-07A 

246TCP 

2.4,6-TRICHlJOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

BRP-94-07A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRP.94-07A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

BRP-94^7A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

BRP-94^7A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

BRP-94-07A 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

BRP-94-07A 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

BRP.94-07A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

6.50000 

6.20000 

BRP-94^7A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

7.00000 

6.20000 

BRP-94^7A 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRP.94-07A 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRP.94-07A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

BRP-94-07A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

BRP-94-07A 

2CLP 

2*CH1jOROPHENOL 

8.20000 

6.20000 

BRP-94-07A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

8.00000 

6.20000 

BRP-94-07A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.10000 

5.00000 

BRP-94-07A 

2CLPD4 

2CHLOROPHENOL-D4 

5.40000 

5.00000 

BRP-94-07A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.10000 

5.00000 

BRP.94^7A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRP-94-07A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRP-944)7A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.60000 

5.00000 

BRP.94^7A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

7.20000 

5.00000 

BRP-94-07A 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

7.00000 

5.00000 

BRP-94-07A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.20000 

5.00000 

BRP-94-07A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.50000 

5.00000 

BRP-94-07A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.00000 

5.00000 

BRP.94-07A 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRP-94-07A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

BRP-94-07A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

Mg/g 

flg'g 

D 

ng/g 

flg'g 

D 

(Ig/g 

flg'g 

D 

Hg'g 

flg'g 

flg'g' 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

D 

flg'g 

R 

flg'g 

flg'g 

DR 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

f«'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

Hg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 

flg'g 

flg'g 

D 
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She  ID 

Test  Name 

Meas 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-07A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRP-94^7A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg/g 

R 

BRP-94-07A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

DR 

BRP-94^7A 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

ftg/g 

BRP-944)7A 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-94-07A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

BRP-94^7A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

D 

BRP-94^7A 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

BRP.94-07A 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

D 

BRP-94^A 

3NANIL 

3.NrrROANIUNE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

BRP.94-07A 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

(Ig/g 

D 

BRP.94^7A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

pg/g 

BRP-94-07A 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP.94-07A 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

pg^g 

BRP-94^7A 

4«DN2C 

4,6-DINITR0.2-CRES0L 

LT 

0.80000 

0.00000 

pg^g 

D 

BRP-94^7A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

pg^g 

BRP-94-07A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

pg^g 

D 

BRP.94-07A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

pg/g 

R 

BRP-9407A 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

pg^g 

DR 

BRP-94-07A 

4CUC 

4-CHIJORO-3-CRESOL 

13.00000 

1.20000 

pg/g 

BRP-94-a7A 

4CL3C 

4<;hloro3-cresol 

11.00000 

1.20000 

pg^g 

D 

BRP-94-07A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

pg^g 

BRP-94-07A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

pg^g 

D 

BRP.94-07A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

BRP.94-07A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

D 

BRP-94-07A 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg^g 

R 

BRP-94-07A 

4NANIL 

4-NrrROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg^g 

DR 

BRP-94-07A 

4NP 

4-NITROPHENOL 

12.00000 

12-00000 

pg^g 

BRP-94-07A 

4NP 

4-NITROPHENOL 

12.00000 

12.00000 

pg^g 

D 

BRP-94^7A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg^g 

BRP-94-07A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-94-07A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

pg/g 

BRP-94-07A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

pg^g 

D 

BRP-9447A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg^g 

BRP-94-07A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-94^7A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

7.80000 

6.20000 

pg/g 

BRP-94-07A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

7.80000 

6.20000 

pg/g 

D 

BRP-94-07A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

pg/g 

BRP-9407A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-94-07A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

pg/g 

R 

BRP-944)7A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

pg/g 

DR 

BRP-94-07A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

pg/g 

BRP.94-07A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-9«7A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0,00000 

pg/g 

BRP-9«7A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-94-07A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

pg/g 

BRP-94-07A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-94-07A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

pg/g 

BRP-94^A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-94^A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0,36000 

0.00000 

pg/g 

BRP-94-07A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

pg/g 

D 

BRP-94^A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg/g 

BRP-94-07A 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg/g 

D 

Data 

Qoal 
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"  Meas 


Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-9+07A  BAANT  BEN20  [A]  ANTHRACENE 

O.ISOOO 

0.00000 

BRP-94-07A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.07900 

0.00000 

BRP-94-07A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

BRP-94^A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

BRP.94^A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRP.94-07A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRP-94^A 

BBZF 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

BRP.94-07A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

BRP-94^A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

BRP.94-07A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BGHIPY 

BENZO  [G,Hfl  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BGHIPY 

BENZO  IG,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

BRP-94-07A 

BKFAN 

BENZO  [KJ.FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

BRP-944)7A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

BRP.94-07A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.07600 

0.00000 

BRP.94-07A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.14000 

0.00000 

BRP-94-07A 

CHRY 

CHRYSENE 

0.23000 

0.00000 

BRP-944)7A 

CHRY 

CHRYSENE 

0.12000 

0.00000 

BRP-94-07A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

BRP-94-07A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

BRP-94-07A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRP-94^r7A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

BRP-94-07A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRP-94-07A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

BRP-9«7A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

BRP.94-07A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

BRP-944)7A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

BRP-94^7A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

BRP.94-07A 

CPMSO 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

BRP-94-07A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

BRP-94-07A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

BRP-94-07A 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

BRP-94-07A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

BRP.94-07A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

BRP-94-07A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

BRP-94-07A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

BRP-94-07A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

BRP-94-07A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

BRP-94^7A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000 

0.00000 

BRP-94-07A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

BRP-94-07A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BRP-94-07A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

BIU>-944)7A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

BRP-94-07A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

BRP-94-07A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

030000 

0.00000 

BRP-94-07A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

BRP-94-07A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

730000 

5.00000 

Unit  FUs 
Meas  Code 


Hg/g 

Mg/g 

pg/g 

D 

pg^g 

pg'g 

D 

pg^g 

pg/g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

D 

pg'g 

R 

pg'g 

DR 

pg'g 

R 

pg'g 

pg'g 

DR 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

pg'g 

pg'g 

D 

Data 

Qnal 
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Site  ID  Test  Name 


Meas  Untt  FU^  Data 

Value  Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIV OLAI’LLES 


BRP-9«7A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.90000 

5.00000 

Hg/g 

BRP-94-07A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.90000 

5.00000 

Mg/g 

D 

BRP-94-07A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

(Ig/g 

BRP-94-07A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

(Ig/g 

D 

BRP-94-07A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

Mg/'g 

D 

BRP-94-07A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

Mg'g 

BRP-94-07A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

ne/g 

D 

BRP-94-07A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

us/g 

BRP.94-07A 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

llg/g 

D 

BR?-94^7A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

(Ig/g 

BRP-94-07A 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

tlg/g 

D 

BRP-944)7A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

itg/e 

BRP-94-07A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE^IM 

11.00000 

5.00000 

llg/g 

D 

BRP-944)7A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.30000 

5.00000 

llgfg 

BRP-94-07A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-94-07A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

ltg/g 

BRP-94-07A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

ng/g 

D 

BRP-94-07A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

llg/g 

R 

BRP.94-07A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

Itg/g 

DR 

BRP-94-07A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

130000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-94-07A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000 

0.00000 

llg/g 

R 

BRP-94-07A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

llg/g 

DR 

BRP-94-07A 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.21000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.08400 

0.00000 

M&'g 

D 

BRP-94-07A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

flg/g 

D 

BRP.94-07A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-94-07A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

034000 

0.00000 

flg/g 

BRP-94-07A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-94-07A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

MS'g 

D 

BRP-94-07A 

ICDPYR 

indeno[ia3-c.d]  pyrene 

LT 

2.40000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94^7A 

ICDPYR 

INDENO  [1  A3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

ftg/g 

D 

BRP-94-07A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

Mg^g 

BRP-94-07A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-944)7A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP.94-07A 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

0.00000 

llg/g 

R 

BRP-94-07A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

flg^g 

DR 

BRP-94-07A 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-94-07A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

llg/g 

BRP.9«7A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-94-07A 

MIREX 

1,1A^A3^A,4,5,5^A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

llg/g 

BRP-944)7A 

MIREX 

1,1A^;23^A,4,5,5.5A.5B.6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-94-07A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

llg/g 

BRP.94-07A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

llg/g 

D 

BRP-94-07A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

llg/g 

BRP-94-07A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

llg/g 

D 
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Test  Name 


Untt  Flat  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATJILES _ 

BRP.94-07A  NB  NITROBENZENE  LT 

BRP-94-07A  NB  NITROBENZENE  LT 

BRP-94-07A  NBD5  NITROBENZENE-D5 

BRP-94-07A  NBD5  NITROBENZENE-DS 

BRP-94-07A  NBD5  NITROBENZENE-DS 

BRP-94-07A  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

BRP-94-07A  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMlNE  LT 

BRP-94-07A  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRP.94-07A  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRP.944»7A  NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE  LT 

BRP-94^)7A  NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE  LT 

BRP-944)7A  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

BRP-94-07A  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

BRP-94-07A  PCB0I6  PCB 1016  LT 

BKP.944)7A  PCB016  PCB  1016  LT 

BRP-94-07A  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

BRP-944)7A  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

BRP-94-07A  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

BRP.94-07A  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

BRP-94-07A  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

BRP-944r7A  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

BRP-94-07A  PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

BRP-94-07A  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

BRP-94-07A  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

BRP-94-07A  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

BRP-94-07A  PCB260  PCB  1260  LT 

BRP-94-07A  PCB260  PCB  1260  LT 


BRP-94-07A  PCB262  PCB  1262 
BRP-94-07A  PCB262  PCB  1262 
BRP-94.07A  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
BRP-94-07A  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
BRP-944)7A  PHANT  PHENANTHRENE 
BRP-94.07A  PHANT  PHENANTHRENE 
BRP-94-07A  PHEND6  PHENOL-D6 
BRP-94-07A  PHEND6  PHENOL-D6 
BRP-94.07A  PHEND6  PHENOL-D6 
BRP-94-07A  PHENO  PHENOL 
BRP-94-07A  PHENO  PHENOL 


BRP-94-07A  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO  LT 

BRP-944)7A  PPDDD  2,2-BlS<PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO  LT 

BRP-94-07A  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLO  LT 

BRP.94-07A  PPDDE  2,2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO  LT 

BRP-94-07A  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYD-l.l.l-TRICH  LT 

BRP-94-07A  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH  LT 

BRP-94-07A  PRTHN  PARATHION  LT 


BRP-94.07A  PRTHN  PARATHION  LT 

BRP-944)7A  PYR  PYRENE 

BRP-94-07A  PYR  PYRENE 

BRP-94.07A  SOPON  2.CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 

BRP-944)7A  SUPON  2-CHLORO-1-(2,4-D1CHIjOROPHENYL)V1NYL  LT 

BRP-94.07A  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRP-94-07A  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRP-94.07A  TRPD14  TERPHENYL-D14 


1.80000  0.00000  fig/g 

1.80000  0.00000  B 

4.50000  5.00000  ^g^g 

4.50000  5.00000  ^g/g 

4.50000  5.00000  ^g/g  d 

0.46000  0.00000  ^g 

0.46000  0.00000  j^g/g  ^ 

9.00000  6.20000  ^g 

9.20000  6.20000  f^g  d 

0.29000  0.00000  ^g^g 

0.29000  0.00000  ^g  © 

0.07500  0.00000  ^g 

0.07500  0.00000  ^g/g  j) 

0.32000  0.00000  (,g/g 

032000  0.00000  ||g/g  i> 

032000  0.00000  R 

0.32000  0.00000  DR 

0.32000  0.00000  f^g  r 

0.32000  0.00000  pg/g  DR 

0.32000  0.00000  pg/g  r 

0.32000  0.00000  ffg/g  j)r 

032000  0.00000  f^g  r 

0.32000  0.00000  pg/g  DR 

032000  0.00000  R 

0.32000  0.00000  fig/g  dr 

0.79000  0.00000  pg^g 

0.79000  0.00000  pg^fg  p 

630000  0.00000  pg/Tg 

6.30000  0.00000  B 

7.00000  6.20000  pg/g 

7.10000  6.20000  pg/g  p 

0.26000  0.00000  pg/g 

0.07600  0.00000  pg/g  p 

6.20000  5.00000  pg^g 

5.90000  5.00000  pg/g  p 

6.60000  5.00000  pg/Tg 

11.00000  1.20000  pgTg 

10.00000  130000  pg/g  D 

0.06400  0.00000  pg/g 

0.06400  0.00000  pg/^  p 

0.06800  0.00000  pg^g 

0.06800  0.00000  pg/g  p 

0.10000  0.00000  pg^g 

0.10000  0.00000  pgTg  D 

1.70000  0.00000  pg/g 

1.70000  0.00000  pg^g  D 

730000  6.20000  pg^g 

8.90000  6.20000  pgTg  p 

0.92000  0.00000  pg^g 

0.92000  0.00000  pg/g  p 

4.50000  5.00000  pg/g 

4.40000  5.00000  pg/g  p 

3.70000  5.00000  pg/g 


172 


173 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Test  Name 


Unit  Flat  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAXii^F.S _ 

BRP-94-08C  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRP-94-09A  13DBD4  13-DICHIjOROBENZENE-D4 
BRP-944)9A  13DBD4  13-DICHLOROBEN2ENE-D4 
BRP-94-09A  246TBP  2,4,«-TRIBROMOPHENOL 
BRP-944)9A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRP-94-09A  2CLPD4  2^HIjOROPHENOL.r>4 
BRP-94-09A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
BRP.944)9A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
BRP-94-09A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
BRP-944)9A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
BRP-94-09A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
BRP.94-09A  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
BRP-94-09A  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
BRP-94-09A  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
BRP-94-09A  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-W 
BRP-94-09A  NBD5  NTTROBENZENE-DS 
BRP-944)9A  NBD5  NTTROBENZENE-DS 
BRP-944)9A  PHEND6  PHENOL-D6 
BRP-94-09A  PHEND6  PHENOL.D6 
BRP-94-09A  TRPD14  TERPHENYL-D14 
BRP-944J9A  TRPD14  TERPHENYL-D14 
BRP-94-09B  13DBD4  l>DICHLOROBENZENE-D4 
BRP-94-09B  13DBD4  l^-DICHLOROBENZENE.D4 
BRP-94-09B  246TBP  2,4,«-TRIBROMOPHENOL 
BRP-94-09B  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRP-94-09B  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 
BRP-94-09B  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
BRP-94.09B  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
BRP-94-09B  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
BRP-94-09B  2FP  2-FLUOROPHENOL 
BRP-94-09B  2FP  2-FLUOROPHENOL 
BRP-944I9B  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
BRP-94-09B  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
BRP-94-09B  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
BRP-94-09B  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 
BRP-94-09B  NBD5  NTTROBENZENE-DS 
BRP-94-09B  NBDS  NTTROBENZENE-DS 
BRP-94-09B  PHEND6  PHENOL.D6 
BRP.94-09B  PHEND6  PHENOL-D6 
BRP-94-09B  TRPD14  TERPHENYL-D14 
BRP-94-09B  TRPD14  TERPHENYL-DM 

BRP-94-09C  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
BRP-94-09C  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
BRP-94-09C  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRP-94-09C  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
BRP-94.09C  2CLPD4  2-CHIjOROPHENOL-D4 
BRP-94-09C  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
BRP-94-09C  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRP-944)9C  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRP-94-09C  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRP-94-09C  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRP-94-09C  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-IM 


5.50000  S.OOOOO  pg/g 

7.10000  S.OOOOO  jig/g  D 

4.40000  S.OOOOO  pg/g 

19.00000  S.OOOOO  pg/g  D 

11.00000  S.OOOOO  ^g 

5.90000  S.OOOOO  (ig^g  D 

330000  S.OOOOO  ^g^g 

8.10000  S.OOOOO  pg/g  D 

S.30000  S.OOOOO  pg^g 

S.30000  S.00O00  pg/g  D 

2.90000  S.OOOOO 

9.50000  S.00O00  jig/g  D 

4.70000  S.OOOOO 

20.00000  S.OOOOO 

8.00000  S.OOOOO  J,g/g 

4.70000  S.OOOOO  figfg  d 

3.00000  S.OOOOO  pg/g 

8.40000  S.00000  ^g  jj 

430000  S.OOOOO  ,tglg 

6.10000  S.OOOOO  pg/g  D 

3.00000  S.00000  pg/g 

7.40000  S.00000  ^g/g  d 

8.10000  S.00000  (ig/g 

IS.OOOOO  S.OOOOO  ng/g  D 

17.00000  S.OOOOO  ng^g 

s.30000  S.OOOOO  figfg  D 

5.50000  S.OOOOO  ng^g 

8.40000  S.OOOOO  ^g  d 

8.20000  S.OOOOO  ^g/g 

4.20000  S.OOOOO  ^g  d 

4.80000  S.00000  j,g/g 

9.80000  S.OOOOO  ^g/g  d 

8.10000  S.OOOOO  (^g 

23.00000  S.00000  j,g/^  XD 

IZOOOOO  S.00000  ^g 

4.30000  S.00000  f^g  p 

4.80000  S.00000  ^g 

6.90000  S.OOOOO  ^g  p 

7.30000  S.00000  ^g/g 

5.90000  S.OOOOO  jig^g  D 

4.80000  S.OOOOO  ggfg 

8.80000  S.OOOOO  ^g 

8.40000  S.OOOOO  ^g  p 

18.00000  S.OOOOO  ^g^g 

18.00000  S.00000  ^g^g  D 

6.70000  S.OOOOO  fig/g 

6.40000  S.OOOOO  ^g  d 

930000  S.OOOOO  ^g 

830000  S.OOOOO  f^g  jj 

6.10000  S.OOOOO  ^g 

6.10000  S.OOOOO  ^g  D 

10.00000  S.OOOOO  ^g^g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RJ  data 


She  ID  Test  Name 


Meas  UnK  Flag  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


BRP-94-09C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09C 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE.D4 

BRP.94-09C 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE.D4 

BRP-94-09C 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

BRP.94^C 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

BRP-94-09C 

PHEND6 

PHENOL.D6 

BRP-94-09C 

PHENr)6 

PHENOL.D6 

BRP-94-09C 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

BRP-94-09C 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

BRP-94-13A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE.D4 

BRP.94-13A 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

BRP.94-13A 

2CLPD4 

2<:HL0R0PHEN0L-D4 

BRP-94-13A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

BRP-94-13A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

BRP-94-13A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

BRP-94-13A 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALAT&-D4 

BRP-94-13A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

BRP-94-13A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

BRP-94-13A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

BRP-94-13B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

BRP.94.13B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRP-94-13B 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOL-D4 

BRP.94-13B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

BRP-94-13B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

BRP.94-13B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRP.94-13B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

BRP-94-13B 

NBD5 

NrrROBENZENE.D5 

BRP.94.13B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

BRP-94.13B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

BRP-94.13C 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE.D4 

BRP.94.13C 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRP-94-13C 

2CLPD4 

242HLOROPHENOL.D4 

BRP.94-13C 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

BRP.94-13C 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

BRP.94.13C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

BRP-94-13C 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 

BRP.94-13C 

NBD5 

NrmOBENZENE-D5 

BRP-94-13C 

PHEND6 

PHENOL.D6 

BRP.94.13C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

BRS-94.01 

123TCB 

1A3.TRICHLOROBENZENE 

BRS.94.01 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

BRS.94.01 

124TCB 

1A4.TRICHLOROBENZENE 

BRS-94.01 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

BRS.94.01 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

BRS-94.01 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

BRS.94.01 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

BRS-94.01 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

BRS-944)1 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

BRS.94.01 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

BRS.944)1 

13DBD4 

l>DICHLOROBENZENE-D4 

BRS.94.01 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

BRS.94.01 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

LT 


LT 

LT 

LT 

LT 


LT 

LT 


9.80000 
14.00000 
21.00000 

5.20000 
5.00000 

7.80000 

8.10000 
4.90000 

6.10000 

7.20000 
11.00000 

4.70000 

6.80000 
4.00000 

6.70000 
10.00000 

4.20000 
6.00000 

4.40000 

6.80000 

13.00000 

5.00000 

6.70000 

5.10000 

6.40000 
10.00000 
4.00000 

6,60000 

4.60000 

7.20000 
14.00000 

5.20000 

6.80000 

5.40000 

6.70000 

10.00000 

4.40000 
6.90000 
4.50000 

0.03200 

0.03200 

11.00000 

11.00000 

0.04200 

0.04200 

0.52000 

0.52000 

7.60000 

9.10000 

9.20000 
0.04200 
0.04200 


5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5,00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

0.00000 

0.00000 

6.20000 

6.20000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

0.00000 

0.00000 


Hg^g 

v^zfz 

V^z/z  D 

v^zfz 

i^zfz  D 

V^Z 

zziz 

v^z 

v^z 

>g^g 

Mg^g 

Jig/g 

V^Z 

v^z 

v^z 

v^z 

\kE/Z 

^zfz 

zziz 

v^z 

\^z 

\kzfz 

)^Z 

vzlz 

zz/z 

v^zfz 

)^Z 

ViZfZ 

vz/z 

^z 

vz/z 

Mg^g 

^g^g 

Mg^g 

llg^g 

Mg^g 

\kz/z  I> 
\^z/z 

\^z/z  1> 

Mg^g 

^g^g  D 

vz/z 

\^Z 

l^Z 

}^z  I> 

Mg^g 

zz/z 

vz/z 
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SHelD 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

BRS-94-01  13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

BRS-94-01  13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

BRS-94-01  14DCLB  1,4-DICHIjOROBENZENE 

BRS-94-01  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

BRS-94-01  236TCP  2,3.6-TRICHIjOROPHENOL 

BRS-944)1  236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

BRS-94-01  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

BRS-94-01  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

miS-94-01  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRS-944)1  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRS-944)1  246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

BRS-94-01  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

BRS-94-01  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

BRS-94411  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

BRS-94.01  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

BRS-944)1  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

BRS-94-01  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

BRS-94-01  24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

BRS-94-01  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

BRS-94-01  24DNT  2,4-DlNrrROTOUJENE 

BRS-944>1  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

BRS-944>1  26DNA  2,6-DINnROANILINE 

BRS-94-01  26DNA  2,6-DINrrROANIUNE 

BRS-94-01  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

BRS-94-01  26DNT  2,6-DINnROTOLUENE 

BRS-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

BRS-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

BRS-94-01  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS-94-01  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS-94-01  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS-944)1  2CNAP  2'CHLORONAPHTHALENE 

BRS-944»1  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

BRS-944)1  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRS-94-01  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRS-94.01  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRS-94-01  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRS-94-01  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRS-94-01  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRS-94-01  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

BRS-94-01  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

BRS-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 

BRS-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 

BRS-94-01  2NANIL  2-NrrROANILINE 

BRS-94.01  2NANIL  2-NrTROANILINE 

BRS-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 

BRS94-01  2NP  2-NrrROPHENOL 

BRS-94-01  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

BRS-94-01  33DCBD  33-CICHLOROBEN2IDINE 

BRS-94-01  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

BRS-94-01  35DNA  3,5-DINITROANIUNE 

BRS-94-01  3NANIL  S-NTTROANIUNE 

BRS94-01  3NANIL  S-NTTROANIUNE 

BRS-94-01  3NT  3-NITROTOLUENE 


ND  0.63000  0.00000  r 

ND  0.63000  0.00000  ^g/g  rd 

9.40000  6.20000  ^g^g 

8.90000  6.20000  ^g/g  d 

LT  0.62000  0.00000  ,,g/g 

LT  0.62000  0.00000  gg^g  d 

LT  0.49000  0.00000  gg^g 

LT  0.49000  0.00000  ^g  d 

13.00000  5.00000  f^g/g 

18.00000  5.00000  ^g/g  d 

17.00000  5.00000  ftg/g 

LT  0.06100  0.00000  y^g/g 

LT  0.06100  0.00000  y^g  0 

LT  0.06500  0.00000  ,,g^g 

LT  0.06500  0.00000  ^g^g  0 

LT  3.00000  0.00000  ^gTg 

LT  3.00000  0.00000  yg/g  0 

LT  4.70000  0.00000  yg/g 

LT  4.70000  0.00000  yg/g  0 

GT  6.20000  6.20000  yg/g 

GT  6.20000  6.20000  yg/g  0 

LT  0.57000  0.00000  y^g 

LT  0.57000  0.00000  ygfg  0 

LT  0.32000  0.00000  ,,g^g 

LT  0.32000  0.00000  yg/g  0 

9.90000  6.20000  yg/g 

9.90000  6.20000  ,,g^g  0 

5.30000  5.00000  yg/g 

6.30000  5.00000  ^gTg  0 

6.40000  5.00000  yg/g 

LT  0.24000  0.00000  yg/g 

LT  0.24000  0.00000  yg/g  0 

830000  5.00000  yg/g 

9.00000  5.00000  yg/g  0 

9.00000  5.00000  yg/g 

4.70000  5.00000  yg/g 

7.00000  5.00000  yg/g  0 

7.00000  5.00000  j,g^g 

LT  0.03200  0.00000  yg/g 

LT  0.03200  0.00000  yg/g  0 

LT  0.09800  0.00000  yg/g 

LT  0.09800  0.00000  ,igfg  0 

ND  3.10000  0.00000  ^g^g  r 

ND  3.10000  0.00000  yg/g  r0 

LT  1.10000  0.00000  ^gfg 

LT  1.10000  0.00000  y^g  0 

LT  1.60000  0.00000  yg/g 

LT  1.60000  0.00000  yg/g  0 

LT  1.60000  0.00000  ^g^g 

LT  1.60000  0.00000  yg/g  0 

LT  3.00000  0.00000  yg/g 

LT  3.00000  0.00000  ^g^g  0 

LT  034000  0.00000  yg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID _ Test  Name  _ 

Chemical  Class:  SEM1VOLAITI.FS _ 

ms-944)l  BENZID  BENZIDINE 

BRS-94^1  BENZID  BENZIDINE 

BRS-94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 

BRS.94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 

BRS.94-01  BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BRS-94^1  BGHIPY  BENZO  [GAI]  PERYLENE 

BRS-94-01  BKFAN  BENZO  [K]  HIJORANTHENE 

BRS-94-01  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRS-94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

BRS-94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

BRS-94-01  CHRY  CHRYSENE 

BRS-94-01  CHRY  CHRYSENE 

BRS-944)1  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

BRS-94-01  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

BRS-94-01  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

BRS-94-01  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

BRS-94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

BRS-94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

BRS-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

BRS-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

BRS-94-01  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

BRS-944)1  CPMS  4-CHLOROPHENYIJklETHYL  SULFIDE 

BRS-94-01  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

BRS-94-01  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

BRS.94-01  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

BRS.94-01  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

BRS-94-01  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRS-94-01  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRS-94-01  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

BRS.94-01  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

BRS.94.01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRS-944)1  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRS-944)1  DBZFU  DIBENZOFURAN 

BRS.94-01  DBZFU  DIBENZOFURAN 

BRS-94-01  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

BRS-94-01  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

BRS.94-01  DDVP  VAPONA 

BRS-944)1  DDVP  VAPONA 

BRS-94-01  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

BRS-94.01  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

BRS-94-01  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRS-944)1  DEPD4  DffiTHYLPHTHALATE-D4 

BRS-94-01  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 


Unit  Flai;  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


BRS-9441 

Dim 

DITHIANE 

LT 

BRS-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

BRS-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

BRS-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

BRS-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

BRS-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

BRS-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

BRS-94-01 

DNBP 

Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

BRS-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

BRS-944>1 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.13000 

0,13000 

3.10000 

3.10000 

0.8S0O0 

0.77000 

1.20000 

0.80000 

0.03200 

0.03200 

2.30000 

1.80000 

0.08000 

0.08000 

0.52000 

0.52000 

1.80000 

1.80000 

0.68000 

0.68000 

0.09700 

0.09700 

0.32000 

0.32000 

0.06600 

0.06600 

0.31000 

031000 

0.07100 

0.07100 

0.21000 

0.21000 

0.38000 

0.38000 

0.57000 

0.57000 

0.06800 

0.06800 

0.24000 

0.24000 

8.40000 

9.10000 

9.00000 

0.06500 

0.06500 

0.07900 

0.07900 

0.06300 

0.06300 

1.30000 

1.30000 

0.23000 

033000 


0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0,00000 

0.00000 

0.00000 

0,00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 


M&'g  R 
fig/'g  RD 

pg^g  R 
\k%/z  RD 
Hg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg/g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 

pg^g 

pg^g  D 

pg^g 

pg^g  D 

pg^g 

pg^g  D 

pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg'g  D 

pg^g 

pg^g 

pg'g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg/'g  D 
pg^g 

pg^g  D 
pg^g 

pg^g  D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Site  ID  'I'cst  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRS-94-01 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-01 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-01 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94.01 

ENDRN 

ENDRIN 

BRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

BRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

BRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

BRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

BRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

BRS-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

BRS.94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

BRS-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

BRS-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

BRS-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRS-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRS-94-01 

FLRENE 

FLUORENE 

BRS-94-01 

FLRENE 

FLUORENE 

BRS-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRS-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRS-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

BRS-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

BRS-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

BRS-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

BRS-944)1 

ICDPYR 

INDENO  [1^-C,D]  PYRENE 

BRS-94-01 

ICDPYR 

INDENO[U^-C,D]  PYRENE 

BRS-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

BRS-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

BRS-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

BRS.94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

BRS-94-01 

KEP 

KEPONE 

BRS.94-01 

KEP 

KEPONE 

BRS-94-01 

UN 

LINDANE 

BR5-94-01 

UN 

UNDANE 

BRS-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

BRS-94^1 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

BRS-94-01 

MIREX 

1,1AA23^A,4.5,5,5A.5B.6.DECACHL0R00CT 

BRS-94-01 

MIREX 

1,1A,2^3^A,4.5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

BRS.94.01 

MLTHN 

MALATHION 

BRS-94-01 

MLTHN 

MALATHION 

BRS-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRS-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRS.944)1 

NB 

NITROBENZENE 

BRS.94-01 

NB 

NITROBENZENE 

BRS-94-01 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

BRS-94-01 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

BRS-944)1 

NBD5 

NTTROBENZENE^DS 

BRS-94-01 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

BRS-94-01 

NNDME 

N-NITROSODIMETmLAMINE 

BRS.94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRS-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRS-94-01 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

BRS-94-01 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

BRS-94-01 

OXAT 

1,4.0XATHIANE 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Fla* 

Code 

12.00000 

5.00000 

(tg/'g 

16.00000 

5.00000 

13.00000 

5.00000 

llg/g 

D 

LT 

1.30000 

0.00000 

LT 

1.30000 

0.00000 

llg^g 

D 

LT 

1.80000 

0.00000 

flg^g 

LT 

1.80000 

0.00000 

llg/g 

D 

ND 

0.28000 

0.00000 

ftg/g 

R 

ND 

0.28000 

0.00000 

Mg/g 

RD 

LT 

1.20000 

0.00000 

llg/g 

LT 

1.20000 

0.00000 

(tg/g 

D 

ND 

1.30000 

0.00000 

R 

ND 

130000 

0.00000 

l»g/g 

RD 

1.70000 

0.00000 

1.50000 

0.00000 

(Ig/g 

D 

0.13000 

0.00000 

pg^g 

0.15000 

0.00000 

llg/g 

D 

LT 

0.97000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.97000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg/g 

D 

LT 

0.48000 

0.00000 

fig/g 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

2.40000 

0.00000 

pg/g 

LT 

2.40000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.39000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.39000 

0,00000 

pg^g 

D 

ND 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

130000 

0.00000 

pg^g 

RD 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.26000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.26000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.14000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.14000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.18000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.18000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.74000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.74000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg^g 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg^g 

D 

4.60000 

5.00000 

pg^g 

5.00000 

5.00000 

pg^g 

5.00000 

5.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.46000 

0.00000 

pg'g 

LT 

0.46000 

0.00000 

pg^g 

D 

9.80000 

6.20000 

pg^g 

9.80000 

6.20000 

pg^g 

D 

LT 

0.29000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.29000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.07500 

0.00000 

pg^g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLA'l'iiT?^ 


BRS-94-01 

OXAT 

1,4-oxATHiANE 

LT 

BRS.94-01 

PCB016 

PCS  1016 

LT 

BRS-94^1 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

BRS-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

BRS-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

BRS-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

BRS.944)1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

BRS-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

BRS-944)1 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

BRS.94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

BRS-94-01 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

BRS-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

BRS-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

BRS-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

BRS-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

BRS-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

BRS-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

BRS-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRS-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRS-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRS-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRS-94-01 

PHEND6 

PHENOL.D6 

BRS-94-01 

PHEND6 

PHENOL-D6 

BRS-94-01 

PHEND6 

PHENOL-D6 

BRS-94.01 

PHENO 

PHENOL 

BRS-94-01 

PHENO 

PHENOL 

BRS.94-01 

PPDDD 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1.1-DICHLO 

LT 

BRS.94-01 

PPDDD 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLO 

LT 

BRS-94-01 

PPDDE 

23*BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

LT 

BRS-94-01 

PPDDE 

23-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

BRS-94.01 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

BRS-94.01 

PPDDT 

2^-B1S(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

BRS-94-01 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

BRS.94-01 

PRTHN 

parathion 

LT 

BRS-94.01 

PYR 

PYRENE 

GT 

BRS-94.01 

PYR 

PYRENE 

GT 

BRS-94.01 

SUPON 

2-CHL0R0-1.{2.4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

BRS-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VlNYL 

LT 

BRS-94-01 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

BRS-94-01 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

BRS-94.01 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

BRS-94-01 

TXPHE 

toxaphene 

LT 

BRS.94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

BRS-94-02 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

BRS-94-02 

246TBP 

2,4.6.TRIBR0M0PHEN0L 

BRS-94-02 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS-94-02 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

BRS-94-02 

2FP 

2-ELUOROPHENOL 

BRS-94-02 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94.02 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-02 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

BRS.94.02 

PHEND6 

PHENOL-D6 

0.07500  0.00000  ,ig/g  d 

0.32000  0.00000 

032000  0.00000  D 

032000  0.00000  pg/g 

032000  0.00000  pg/g  RD 

032000  0.00000  fig/g  r 

032000  0.00000  RD 

0.32000  0.00000  pg/g 

0.32000  0.00000  gg/g  rd 

032000  0.00000  jig/g  r 

032000  0.00000  pg/g  RD 

032000  0.00000  j,g/g  r 

032000  0.00000  fig/g  RD 

0.79000  0.00000  jig/g 

0.79000  0.00000  ^g/g  j) 

630000  0.00000  figfg 

630000  0.00000  jig/g  p 

7.70000  6.20000  jig/g  x 

S.OOOOO  6.20000  pg/g  DX 

1.50000  0.00000  ,ig/g 

130000  0.00000  ^g/g  D 

6.80000  5.00000  ^g/g 

7.70000  5.00000  ^g/g  p 

7.70000  5.00000  j,g/g 

13.00000  12.00000  ^g 

13.00000  12.00000  pg/g  d 

0.06400  0.00000  pg/g 

0.06400  0.00000  pg/g  d 

0.06800  0.00000  pg/g 

0.06800  0.00000  pg/g  x) 

0.10000  0.00000  pg/g 

0.10000  0.00000  pg/g  D 

1.70000  0.00000  pg/g 

1.70000  0.00000  pg/g  p 

6.20000  6.20000  pg/g 

6.20000  6.20000  pg/g  p 

0.92000  0.00000  pg/g 

0.92000  0.00000  pg/g  p 

4.90000  5.00000  pg/g 

530000  5.00000  pg/g  p 

5.40000  5.00000  pg/g 

12.00000  0.00000  pg/g 

12.00000  0.00000  pg/g  p 

8.20000  5.00000  pg/g 

14.00000  5.00000  pg/g 

5.70000  5.00000  pg/g 

9.10000  5.00000  pg/g 

5.40000  5.00000  pg/g 

8.50000  5.00000  pg/g 

16.00000  5.00000  pg/g 

5.00000  5.00000  pg/g 

730000  5.00000  pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 

Chemical  Class:  SEMIVOLATlLtES _ 

BRS-94-02  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRS-94-03  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

BRS-94-03  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRS-94-03  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS-94-03  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRS-94^3  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRS-94-03  DEPD4  DffiTHYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-03  DNOPD  DI-N-OCITL  PHTHALATE-D4 
BRS-94-03  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

BRS-94-03  PHEND6  PHENOL-D6 

BRS-944)3  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRS.94-04  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
BRS-944M  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRS-94-04  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS-94-04  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRS-94-04  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRS-944)4  DEPD4  DIETHYL  PHTHALA7E-D4 

BRS-94-04  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-04  NBD5  NTTROBENZENB-DS 

BRS-94-04  PHEND6  PHENOL-D6 

BRS-94-04  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRS-94-05  I3DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
BRS-94-05  246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRS-94-05  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS.94-05  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRS-94-05  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRS-94-05  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-05  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-05  NBD5  NrrROBENZENE-D5 

BRS-94-05  PHEND6  PHENOL-D6 

BRS-94-05  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRS-94-06  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
BRS-94-06  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRS-94-06  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS-94-06  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRS-94-06  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRS-94-06  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-06  DNOPD  DI-N-OCHYL  PHTHALATE-IM 

BRS-94-06  NBD5  NrrROBENZENE-D5 

BRS-94-06  PHEND6  PHENOI^D6 

BRS-94-06  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRS-94-07  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
BRS-94-07  246TBP  2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

BRS-94-07  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

BRS-94-07  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRS-94-07  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRS-94-07  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRS-94-07  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATC-IM 

BRS.94-07  NBD5  NITROBENZENE-D5 

BRS-94-07  PHEND6  PHENOL-D6 

BRS-94-07  TRPD14  TERPHENYL-D14 


Meas 

B04^ 


Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

5.20000 

5.00000 

(ig/g 

8.50000 

5.00000 

16.00000 

5.00000 

6,20000 

5.00000 

pg^g 

9.00000 

5.00000 

pg^g 

5.90000 

5.00000 

Me^g 

8.40000 

5.00000 

fig/g 

13.00000 

5.00000 

Pg^g 

5.00000 

5.00000 

Pg^g 

7.60000 

5.00000 

Pg/g 

4.80000 

5.00000 

iig/g 

8.10000 

5.00000 

Pg^g 

16.00000 

5.00000 

Pg^g 

5,90000 

5.00000 

Pg/g 

8.80000 

5.00000 

Pg^g 

5.90000 

5.00000 

(ig/g 

8.50000 

5.00000 

fig/g 

14.00000 

5.00000 

ftg/g 

4.80000 

5.00000 

Pg^g 

7.60000 

5.00000 

Pg^g 

4.90000 

5.00000 

8.40000 

5.00000 

Pg^g 

14.00000 

5.00000 

Pg'g 

6.00000 

5.00000 

Pg^g 

8.90000 

5.00000 

Pg^g 

5.50000 

5.00000 

Pg'g 

9.10000 

5.00000 

Pg^g 

11.00000 

5.00000 

Pg^g 

5.20000 

5.00000 

Pg/g 

7.60000 

5.00000 

Pg^g 

4.60000 

5.00000 

Pg^g 

8.00000 

5.00000 

Pg^g 

15.00000 

5.00000 

Pg^g 

5.90000 

5.00000 

Pg^g 

8.90000 

5.00000 

Pg^g 

5.60000 

5.00000 

Pg^g 

9.10000 

5.00000 

Pg^g 

11.00000 

5.00000 

Pg^g 

4.90000 

5.00000 

Pg^g 

7.50000 

5.00000 

Pg^g 

5.40000 

5.00000 

Pg^g 

8.10000 

5,00000 

Pg^g 

13.00000 

5.00000 

Pg^g 

5.70000 

5.00000 

Pg^g 

9.30000 

5.00000 

Pg^g 

5.00000 

5.00000 

Pg^g 

9.50000 

5.00000 

Pg^g 

13.00000 

5.00000 

Pg/g 

530000 

5.00000 

Pg^g 

7.50000 

5.00000 

Pg^g 

4.70000 

5.00000 

Pg^g 

Flag 

Code 


Data 

Qnal 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRS-94-08 

BRS-94-08 

BRS-9408 

BRS-94-08 

BRS-94-08 

BRS.944)8 

BRS-94-08 

BRS-944)8 

BRS-94-08 

BRS-944)8 

BRS-94-09 

BRS-94-09 

BRS-94-09 

BRS-94-09 

BRS-94-09 

BRS-94-09 

BRS-94-09 

BRS-944)9 

BRS-94-09 

BRS-94-09 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

BRS-94-10 

CRP-94-01A 

CRP-9f01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94.01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94.01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-944)1A 

CRP-94-01A 


2PBP 

2FP 

DEPD4 


13DBD4  l>DICHLOROBENZENE-D4 
246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 
2CLPIM  2-CHLOROPHENOL-D4 
2FBP  2-FUJOROBIPHENYL 

2FP  2-FUJOROPHENOL 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-m 
NBD5  NTTROBENZENE-DJ 
PHEND6  PHENOL-D6 
TRPD14  TERPHENYL-D14 
13DBD4  13-DICHIX)R0BENZENE-D4 
246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 
2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
2PBP  2-PLUOROBIPHENYL 
2FP  2-FLUOROPHENOL 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 
NBD5  NITROBENZENE-D5 
PHEND6  PHENOL-D6 
TRPD14  TERPHENYL-D14 

13DBD4  13-D1CHLOROBENZENE-D4 
246TBP  2,4,«-TRIBR0M0PHEN0L 
2CLPD4  2-CHIjOROPHENOL.D4 
2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
2FP  2-FUJOROPHENOL 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-IM 
DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE.D4 
NBD5  NTTROBENZENE-DJ 
PHEND6  PHENOL-DO 
TRPD14  TERPHENYLD14 

123TCB  1A3-TRICHLOROBENZENE 
123TCB  1A3-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  IA4-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1A4-TRJCHIjOROBENZENE 
12DCLB  1^-DICHLOROBENZENE 
12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
13DBD4  13-DICHLOROBENZENED4 
13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  13-DICHLOROBENZENED4 
13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 
13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 
13DNB  13-DINITROBENZENE 
13DNB  13-DINTrROBENZENE 
14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 
236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 
245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
246TBP  2,4,0-TRIBROMOPHENOL 


2FBP 

2FP 

DEPD4 


13DNB 

13DNB 


236TCP 

236TCP 


8.80000 

14.00000 

J.80000 

9.30000 

5.50000 

9.50000 
12.00000 

530000 

7.60000 

4.50000 

7.90000 
14.00000 

5.70000 

8.60000 

5.50000 

8.90000 
13.00000 

4.90000 

7.40000 

4.70000 

8.50000 
15.00000 

6.20000 

9.40000 

5.70000 

9.50000 
12.00000 

5.10000 

7.70000 
4.80000 

0.03200 

0.03200 

12.00000 

11.00000 

0.04200 

0.04200 

0.52000 

0.52000 

8.90000 
9.50000 

9.10000 
0.04200 
0.04200 

.  0.63000 
0.63000 
11.00000 
10.00000 
0.62000 
0.62000 
0.49000 
0.49000 
15.00000 


Unit  Flae  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 


0.00000 

0.00000 

6.20000 

6.20000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

6.20000 

6.20000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

5.00000 


(Ig/g 

|«B/g  D 
Vtg/S 

I*s'g  D 

pg/'g 

pg/g  D 
pgJg 

pg/g  D 

PS'S 

PS^g 

pg'g  D 
pg/g 

pg'g  D 
Pg'g  R 
Mg/g  RD 
Pg'g 

PS'S  D 
pgf'g 

HSfS  D 
Pg/g 

Pg^g  D 

Pg'g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID _ Test  Name _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLAITLES _ 

CRP-94-01A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
CRP-94^1A  246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 
CRP.94-OIA  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
CRP-94-01A  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
CRP.944)1A  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
CRP-94-01A  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 
CRP-94-01A  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
CRP-94-01A  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
CRP-94-01A  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
CRP-94-01A  24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 
CRP-94-01A  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
CRP-94-01A  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
CRP-94-01A  26DNA  2,6-DINITRO  ANILINE 
CRP-94-01A  26DNA  2,^DINITR0ANIUNE 
CRP-94-01A  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 
CRP-94-01A  26DNT  2,6.DINrrROTOLUENE 
CRP-94-01A  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
CRP-94-01A  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
CRP-94-01A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94-01A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94-01A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94-01A  2CNAP  2-CHU)RONAPHTHALENE 
CRP-94-01A  2CNAP  24:HL0R0NAPHTHALENE 
CRP-94-01A  2FBP  2-FLUOROBIPHENyL 
CRP-94-01A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
CRP-94-01A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
CRP.94-OIA  2FP  2-FLUOROPHENOL 
CRP-94-01A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
CRP-944)1A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
CRP-94-01A  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
CRP-94-01A  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
CRP-94-01A  2MP  2-METHYLPHENOL 
CRP-94-01A  2MP  2-METHYLPHENOL 
CRP-94-01A  2NANIL  2-NITROANILINE 
CRP-94-01A  2NANIL  2-NrrROANIUNE 
CRP-94-01A  2NP  2-NITROPHENOL 
CRP-94-01A  2NP  2-NrrROPHENOL 
CRP-94-01A  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 
CRP-94.OIA  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 
CRP-94-01A  35DNA  3,5-DINITROANILINE 
CRP-94-01A  35DNA  3,5-DINITROANILINE 
CRP-94-01A  3NANIL  S-NTTROANIUNE 
CRP-94-01A  3NANIL  3-N  ll'kO ANILINE 
CRP-94-01A  3NT  3-NITROTOLUENE 
CRP.94-OIA  3NT  3-NrrROTOLUENE 
CRP-94-01A  46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 
CRP-94.OIA  46DN2C  4,6.DINrrRO-2-CRESOL 
CRP-94-01A  4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
CRP-94-01A  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
CRP-94-0 1 A  4C ANIL  4-CHLOROANILINE 
CRP-94-01A  4CANIL  4-CHLOROANnJNE 
CRP-94-01A  4CL3C  44:HL0R0-3-CRES0L 
CRP-94-01A  4CL3C  4-CHLORO-3.CRESOL 


Meas 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Fbs 

Code 

1S.OOOOO 

5.00000 

17.00000 

5,00000 

D 

LT 

0.06100 

0.00000 

LT 

0.06100 

0.00000 

D 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.06500 

0.00000 

D 

LT 

3.00000 

0.00000 

LT 

3.00000 

0.00000 

tlg/g 

D 

LT 

4.70000 

0.00000 

pg^g 

LT 

4.70000 

0.00000 

pg^g 

D 

11.00000 

6.20000 

pg/g 

11.00000 

6.20000 

D 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.57000 

0.00000 

fig's 

D 

LT 

032000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg^g 

D 

11.00000 

6.20000 

pg^g 

11.00000 

6.20000 

llg/g 

D 

6.40000 

5.00000 

pg^g 

6.30000 

5.00000 

flg'g 

D 

6.60000 

5.00000 

pg^g 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

D 

9.60000 

5.00000 

pg^g 

9.60000 

5,00000 

pg^g 

D 

9.80000 

5.00000 

pg^g 

6.40000 

5.00000 

pg^g 

7.70000 

5.00000 

pg^g 

7.30000 

5.00000 

pg'g 

D 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.09800 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.09800 

0.00000 

pg^g 

D 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg^g 

R 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg^g 

RD 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg'g 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg/g 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg/g 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

3,00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

034000 

0.00000 

pg/g 

LT 

034000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.80000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.80000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.04100 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.04100 

0.00000 

pg/g 

D 

ND 

0.63000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

0.63000 

0.00000 

pg/g 

RD 

15.00000 

12.00000 

pg/g 

15.00000 

12.00000 

pg/g 

D 

Data 

Qua! 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


SHelD  TestName 


Meas 

Bo<a 


Unit  Has  Data 

_ Spfltc  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOIATIJLES 


CRP-94^1A 

CRP-94-01A 

CRP-94^1A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CR?.94-01A 

CRP.94-OIA 

CRP-94-01A 

CRP-94^)1A 

CRP-944)1A 

CRP-944)1A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94^1A 

CRP-94-01A 

CRP-94^1A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRI*-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-9«1A 

CRP-94-01A 

CRP-94^1A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-9.«HA 

CRP-94^1A 

CRP-94-01A 

CRP.94-OIA 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-9-M)lA 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP.94-OIA 

CRP-94-01A 

CRP-94-01A 

CRP-9«1A 

CRP-94-01A 


4CLPPE  4^HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENyL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NrrROANlLlNE 

4NANIL  4-NITROANIUNE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

4NP  4-NITROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPy  ACENAPHTHYLENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE  . 

ANIL  ANILINE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ATZ  ATRAZINE 
ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXy)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [GHJ]  PERYLENE 
BGHIPY  BENZO  [GAI]  PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 


LT 

0.17000 

LT 

0.17000 

LT 

0.24000 

LT 

0.24000 

ND 

3.10000 

ND 

3.10000 

15.00000 

15.00000 

LT 

1.30000 

LT 

1.30000 

LT 

0.40000 

LT 

0.40000 

LT 

1.30000 

LT 

1.30000 

10.00000 

10.00000 

LT 

0.03300 

LT 

0.03300 

ND 

0.13000 

ND 

0.13000 

LT 

0.71000 

LT 

0.71000 

LT 

0.06500 

LT 

0.06500 

LT 

0.19000 

LT 

0.19000 

LT 

0.44000 

LT 

0.44000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0.48000 

LT 

0.48000 

LT 

0.04100 

LT 

0.04100 

LT 

1.20000 

LT 

1.20000 

LT 

0.31000 

LT 

0.31000 

LT 

1.30000 

LT 

130000 

LT 

1.80000 

LT 

1.80000 

LT 

2.40000 

LT 

2.40000 

ND 

0.13000 

ND 

0.13000 

ND 

3.10000 

ND 

3.10000 

LT 

0.18000 

LT 

0.18000 

LT 

0.13000 

LT 

0.13000 

LT 

0.03200 

0.00000 

0.00000 

K/e 

D 

0.00000 

llg(g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

Kfs 

R 

0.00000 

Hg/g 

RD 

12.00000 

ttgfg 

12.00000 

llg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

Mg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg^g 

D 

6.20000 

pg/g 

6.20000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

RD 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

RD 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

RD 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Uutt 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMTV OLATlLES 

CRP-94-01A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

ltg/g 

D 

CRP-94-01A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

Mg/g 

CRP-94-01A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

Hg/g 

D 

CRP-94^1A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

CRP-94-01A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

llg/g 

D 

CRP-94-01A 

ChSCV 

HEXACHLOROCVCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP-94-01A 

CLSCP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

Mg^g 

D 

CRP.94-01A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg^g 

CRP.94-OIA 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

Mg's 

D 

CRP.94-OIA 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

ve/z 

D 

CRP-94-01A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

Mg^g 

CRP-94-01A 

CPMS 

4<ihijorophenylmethyl  sulfide 

LT 

0.09700 

0.00000 

pg^g 

D 

CRI'-94-01A 

CPMSO 

4<:HIX)R0PHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-01A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94^1A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

pg/g 

CRP-94^1A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-9401A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

vel% 

CRP-94-01A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

ve/z 

D 

CRP-944)1A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-01A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-01A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94^1A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-944)1A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-01A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-01A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg^g 

CRP.94-OIA 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-9401A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-01A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94^1A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94^1A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP.94-OIA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.70000 

5.00000 

pg/g 

CRP-94-01A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

930000 

5.00000 

pg^g 

CRP-94-01A 

DEPIM 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.20000 

5.00000 

pg^g 

D 

CRP.9«1A 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

CRP-9«1A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-01A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

pg^g 

CRP.9«1A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-01A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

pg/g 

CRP.94-OIA 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-01A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-01A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP.944)1A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-01A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-01A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

pg/g 

CRP-94-01A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-01A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

pg/g 

CRP.94-OIA 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94^1A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-01A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

CRP-944)1A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-01A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

038000 

0.00000 

pg/g 

R 

CRP-94-01A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

038000 

0.00000 

pg/g 

RD 
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SKe  n>  Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Spike 


Unit 

Meas 


FUe 

Code 


Data 

Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 


CRP-94-01A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRP-94-01A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

CRP-94-01A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

CRP-94-01A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CR?-94^1A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-01A 

KLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0-00000 

CRP-94^1A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP.94-OIA 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

CRP-94-01A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

CRP-944)iA 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP-94-01A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP-94-01A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.4SOOO 

0.00000 

CRP-94^1A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-94^1A 

ICDPYR 

INDEN0[U3-CJ)]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

ICDPYR 

INDEN0[U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP«94^1A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-94-01A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-9«1A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

CRP-94-01A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

CRP-94-01A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

CRP-94-01A 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

CRP-94-01A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

CRP-94-01A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

MIREX 

1.1A^33A.4.5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000 

0.00000 

CR?-94^1A 

MIREX 

1,1AA233A.4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000 

0.00000 

CRP-94^1A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRP-94-01A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRP-94-01A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

CRP-94^1A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94^1A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

5.60000 

5.00000 

CRP.94-OIA 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.50000 

5.00000 

CRP-94-01A 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.60000 

5.00000 

CRP-94-01A 

NNDME 

N-NmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

CRP-94-01A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0,46000 

0.00000 

CRP-94-01A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000 

6.20000 

CRP-94-01A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000 

6.20000 

CRP-94-01A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

CRP.94^1A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

CRP-94-01A 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

CRP-94-01A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

CRP-94^1A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

032000 

0.00000 

CRP-94^1A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

0.00000 

CRP-94-01A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

CRP-94-01A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000 

0.00000 

CRP-94-01A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000 

0.00000 

CRP.94-OIA 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

CRP-94-01A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

(jg/g 

ng/g 

i»g/g 

M&'g 

fig/g 

Hg/g 

Mg/g 

Hg'g 

Hg/g 

gg/g 

Hg/g 

Mg^g 

Hg/g 

l<g/g 

Mg/g 

Mg'g 

Mg/g 

Mg^g 

Hg/g 

|xg/g 

tig/g 

Mg/g 

pg/g 

(ig/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Mg'g 

Jigi^g 

(tg/g 

|ig/g 

vdz 

Mg^g 

ftg/g 

Hg/g 

M&'g 

^g/g 

»tg/g 

Mg^g 

fig^g 

Hg'g 

^g'g 

|ig/g 

fig/g 

Jig/g 

Mg'g 

)ig/g 

Mg'g 

Mg'g 

Mg^g 

Hg'g 

(ig/g 


D 

R 

KB 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 


D 

R 

RD 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 


D 

R 

RD 

R 

RD 

R 

RD 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

CRP.94-OIA 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

R 

CRP-94-01A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

ve/% 

RD 

CRP-94-01A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

vel% 

R 

CRP-94^1A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

vel% 

RD 

CRP-94-01A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

vt/% 

CRP-94-01A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

vs/e 

D 

CRP-944)1A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

ve/% 

D 

CRP-94-01A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.90000 

6.20000 

ve/% 

X 

CRP.94-OIA 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

9.00000 

6.20000 

ve/% 

DX 

CRP-94-01A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

ve/% 

D 

CRP-94-01A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.00000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.40000 

5.00000 

ve/% 

D 

CRP.94-OIA 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.60000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

PHENO 

PHENOL 

14.00000 

12.00000 

ve/% 

CRP-944)1A 

PHENO 

PHENOL 

14.00000 

12.00000 

ve/% 

D 

CRP-94-01A 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

ve/% 

CRP-94^1A 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

ve/% 

D 

CRP-94-01A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

0.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

0.00000 

ve/% 

D 

CRP-94-01A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA^HL0R0PHENYL>1.1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA^HLOROPHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

ve/% 

D 

CRP-94-01A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

Pg^g 

CRP-94-01A 

PRTHN 

parathion 

LT 

1.70000 

0.00000 

ve/% 

D 

CRP-94-01A 

PYR 

PYRENE 

8.70000 

6.20000 

ve/% 

CRP-94-01A 

PVR 

PYRENE 

8.50000 

6.20000 

ve/% 

D 

CRP-94-01A 

SUPON 

242HL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

SUPON 

2<;HL0R0-H2,4.DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

ve/% 

D 

CRP-9«1A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.10000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

430000 

5.00000 

ve/% 

D 

CRP.94^1A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.50000 

5.00000 

(ig/g 

CRP-94-01A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

ve/% 

CRP-94-01A 

TTCPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

ve/% 

D 

CRP-94-01B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.70000 

5.00000 

ve/% 

CRP.94-OIB 

24CTBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.40000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.80000 

5.00000 

ve/% 

CRP-944)1B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.60000 

5,00000 

ve/% 

CRP-94-01B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.80000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94^1B 

DNOPD 

DI-N^OCTYL  PHTHALATE.D4 

12.00000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01B 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.40000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.60000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.20000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01C 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01C 

246TBP 

2A^TRIBR0M0PHEN0L 

15.00000 

5.00000 

vei% 

CRP.94-OIC 

2CLPIM 

2-CHLOROPHENOL-D4 

630000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94^1C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

930000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-01C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.40000 

5.00000 

ve/% 

CRP.94-OIC 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.50000 

5.00000 

ve/% 

CRP.94^1C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

ve/% 

CRP.9«1C 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.30000 

5.00000 

ve/% 
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Meas 

Site  ID _ Teat  Name  Bocrf  Vahie 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP.94-01C 

PHEND6  PHEN0L-D6 

7.60000 

CRP.94-01C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.20000 

CRP-94-01D 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

CRP.94-OID 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

CRP.94-OID 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.00000 

CRP.94-OID 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.90000 

CRP-94-01D 

2FP 

2-FUJOROPHENOL 

6.20000 

CRP.94-OID 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.30000 

CRP-94-01D 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

CRP-94-01D 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

4.90000 

CRP.94-OID 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.20000 

CRP-9«1D 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.10000 

CRP.94-02A 

13DBD4 

l>DICHLOROBENZENE-D4 

8.50000 

CRP.94-02A 

246TBP 

2.4,«-TRIBR0M0PHEN0L 

16.00000 

CRP-94-02A 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL.D4 

630000 

CRP-94-02A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.60000 

CRP.94-02A 

2FP 

2-ELUOROPHENOL 

6.70000 

CRP-94-02A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.80000 

CRP-94-02A 

DNOPD 

di-n-octYl  PHTHALATE-IM 

12.00000 

CRP-94-02A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.60000 

CRP-94-02A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.80000 

CRP-94-02A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.20000 

CRP.94-02B 

13DBD4 

l>DICHLOROBENZENE-D4 

8.40000 

CRP-94-02B 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

CRP-94-02B 

2CU»D4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.10000 

CRP-94^2B 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

9.60000 

CRP-94-02B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6,50000 

CRP-94-02B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.70000 

CRP-94-02B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

CRP-94-02B 

NBD5 

NTTROBENZENB-DS 

5.40000 

CRP.94-02B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.60000 

CRP.94-02B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.00000 

CRP-94-02C 

13DBD4 

I3-DICHLOROBENZENE-D4 

8.50000 

CRP-94-02C 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

CRP-94-02C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.10000 

CRP-94-02C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.60000 

CRP-94-02C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.20000 

CRP-94^2C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.70000 

CRP-94-02C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

CRP-94-02C 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.30000 

CRP-94-02C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.40000 

CRP.94-02C 

TRPD14 

TERPHENYL.DI4 

4.00000 

CRP-94-02D 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.60000 

CRP-94-02D 

245TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

CRP-94-02D 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.20000 

CRP.94-02D 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.90000 

CRP-94-02D 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.50000 

CRP.94-02D 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.00000 

CRP.94-02D 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

15.00000 

CRP-94-02D 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.20000 

CRP-94^2D 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.50000 

Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qoal 


5.00000 

iig/g 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg^g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg^g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5,00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5,00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

pg/g 

Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Mess 

Bool  Value  Spike 


Unit  Flag  Data 

Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CIU>-94-02D 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CJRP-94-03A 

123TCB 

l^^TRICHLOROBENZENE 

CRP.94^3A 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

CRP-94-03A 

124TCB 

14.4-trichlorobenzene 

CRP.94-03A 

124TCB 

1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

CRP-94-03A 

12DCLB 

14-DICHLOROBENZENE 

CRP.94-03A 

12DCLB 

14-DICHLOROBENZENE 

CRP-94-03A 

12DPH 

14-DIPHENYLHYDRAZINE 

CRP-94-03A 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

CRP-94-03A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENB-D4 

CRP.94-03A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

CRP-94-03A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

CRP-94-03A 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

CRP.9«3A 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

CRP-9«3A 

13DNB 

u-dinitrobenzene 

CRP.94-03A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

CRP.94-03A 

14DCLB 

1,4-DICHIjOROBENZENE 

CRP-94-03A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

CRP-9«3A 

236TCP 

23,6.TRICHL0R0PHEN0L 

CRP-94-03A 

236TCP 

24,6-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94-03A 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

CRP.94-03A 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94-03A 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

CRP-9«3A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRP-9«3A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRP-94^3A 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94^A 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

Cia>.94^3A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

CRP-94^A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

CRP.94-03A 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

CRP-94-03A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

CRP-94-03A 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

CRP-94-03A 

24DNP 

2,4.DlNrrROPHENOL 

CRP.94-03A 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

CRP.94-03A 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

CRP-9«3A 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

CRP-9«3A 

26DNA 

2,6-DINrrROANEJNE 

CRP-94-03A 

26DNT 

2,6-DINITROTOUJENE 

CRP-94-03A 

26DNT 

^6-DINITROTOLUENE 

CRP.94-03A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

CRP-94-03A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

CRP-94-03A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

CRP.94-03A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRP-94-03A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRP.94-03A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

CRP-94^3A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

CRP-94-03A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

CRP-94-03A 

2FBP 

2-FUUOROBIPHENYL 

CRP.94-03A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

CRP-9«3A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

CRP-94-03A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

CRP-94-03A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.90000 

5.00000 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.03200 

0.00000 

Mg^g 

D 

11.00000 

6.20000 

Pg^g 

11.00000 

6.20000 

Pg^g 

D 

LT 

0.04200 

0.00000 

Pg^g 

LT 

0.04200 

0.00000 

Pg^g 

D 

LT 

0.52000 

0.00000 

Pg^g 

LT 

0.52000 

0.00000 

Pg^g 

D 

5.40000 

5.00000 

Pg^g 

5.40000 

5.00000 

Pg^g 

5.40000 

5.00000 

Pg^g 

D 

LT 

0.04200 

0.00000 

Pg^g 

LT 

0.04200 

0.00000 

pg^g 

D 

ND 

0.63000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

0.63000 

0.00000 

Pg^g 

DR 

9.60000 

6.20000 

Pg^g 

9.80000 

6.20000 

Pg^g 

D 

LT 

0.62000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.62000 

0.00000 

Pg^g 

D 

LT 

0.49000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.49000 

0.00000 

pg^g 

D 

15.00000 

5.00000 

Pg^g 

15.00000 

5.00000 

Pg^g 

D 

16.00000 

5.00000 

Pg^g 

LT 

0.06100 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.06100 

0,00000 

Pg^g 

D 

LT 

0.06500 

0.00000 

Pg^g 

LT 

0.06500 

0.00000 

Pg^g 

D 

LT 

3.00000 

0.00000 

Pg^g 

LT 

3.00000 

0.00000 

Pg^g 

D 

LT 

4.70000 

0.00000 

Pg^g 

LT 

4.70000 

0.00000 

pg/g 

D 

8.50000 

6.20000 

Pg^g 

X 

GT 

6.20000 

6.20000 

Pg^g 

D 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

032000 

0.00000 

pg/g 

LT 

032000 

0.00000 

Pg^g 

D 

10.00000 

630000 

Pg^g 

10.00000 

6.20000 

Pg^g 

D 

6.50000 

5.00000 

pg^g 

630000 

5.00000 

Pg^g 

6.50000 

5.00000 

Pg^g 

D 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.24000 

0.00000 

Pg^g 

D 

10.00000 

5.00000 

Pg^g 

9.90000 

5.00000 

Pg^g 

9.70000 

5.00000 

Pg^g 

D 

630000 

5.00000 

Pg^g 

6.90000 

5.00000 

Pg^g 

D 

6.90000 

5.00000 

Pg^g 
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Site  n>  Test  Name 


Meas 

Boul  Value 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-03A 

2MNAP 

a-METHYLNAPHTHALENE 

CRP-94-03A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

CRP.94-03A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

CRP-94-03A 

2MP 

2-MEraYLPHENOL 

CRP.94-03A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

CRP-94-03A 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

CRP.94-03A 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

CRP-94-03A 

2NP 

2-NITROPHENOL 

CRP-94-03A 

33DCBD 

1  3^-CICHLOROBENZIDINE 

CRP-94-03A 

33DCBD 

1  33-CICHLOROBENZIDINE 

CRP-94^)3A 

35DNA 

3.5-DINTrROANILINE 

CRP-94-03A 

35DNA 

3.5-DINrrROANILINE 

CRP-94-03A 

3NANIL 

3-NITROANILlNE 

CRP.94-03A 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

CRP-94-03A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

CRP-94-03A 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

CRP-94-03A 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

CRP-94-03A 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

CRP-94-03A 

4BRPPE 

4-BROMOMIENYLPHENYL  ETHER 

CRP-94-03A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CRP-94^3A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

CRP-94-03A 

4CANIL 

4-CHLOROANlLINE 

CRP-94-03A 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

CRP-94-03A 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

CRP-94-03A 

4CLPPE 

4^HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CRP-94-03A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CRP-94-03A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

CRP-94-03A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

CRP-94-03A 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

CRP-94-03A 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

CRP-94-03A 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

CRP-9«3A 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

CRP-94-03A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

CRP-94-03A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRP-94-03A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

CRP-94-03A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

CRP-944)3A 

ALDRN 

ALDRIN 

CRP-94^3A 

ALDRN 

ALDRIN 

CRP-94-03A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

CRP-94-03A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

CRP-9443A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

CRP-94-03A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

CIU>-944)3A 

ANIL 

ANILINE 

CRP-94-03A 

ANIL 

ANIUNE 

CRP-94-03A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

CRP-94-03A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

CRP-94-03A 

ATZ 

ATRAZINE 

CRP-94-03A 

ATZ 

ATRAZINE 

CRP-94-03A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CRP-94-03A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CRP-94-03A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

CRP.94-03A 

B2CIPE 

BIS  (2.CH1jOROISOPROPYL)  ETHER 

CRP-9«3A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.03200 

LT 

0.03200 

LT 

0.09S00 

LT 

0.09800 

ND 

3.10000 

ND 

3.10000 

LT 

1.10000 

LT 

1.10000 

LT 

1.60000 

LT 

1.60000 

LT 

1.60000 

LT 

1.60000 

LT 

3.00000 

LT 

3.00000 

LT 

0,34000 

LT 

0.34000 

LT 

0.80000 

LT 

0.80000 

LT 

0.04100 

LT 

0.04100 

ND 

0.63000 

ND 

0.63000 

14.00000 

14.00000 

LT 

0.17000 

LT 

0.17000 

LT 

0.24000 

LT 

0.24000 

ND 

3,10000 

ND 

3.10000 

6.20000 

6.20000 

LT 

1.30000 

LT 

1.30000 

LT 

0.40000 

LT 

0.40000 

LT 

130000 

LT 

130000 

9.90000 

9,70000 

LT 

0.03300 

LT 

0.03300 

ND 

0.13000 

ND 

0.13000 

LT 

0,71000 

LT 

0,71000 

LT 

0.06500 

LT 

0.06500 

LT 

0.19000 

LT 

0.19000 

LT 

0.44000 

LT 

0.44000 

LT 

036000 

0.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg'g 

DR 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg'g 

0,00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0,00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

R 

0.00000 

pg'g 

DR 

12.00000 

pg'g 

12.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

R 

0.00000 

pg'g 

DR 

12.00000 

pg'g 

12.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

6.20000 

pg'g 

6.20000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

R 

0.00000 

pg'g 

DR 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-03A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

ng/g 

D 

CRP.94-03A 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

vele. 

CRP.944)3A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

lig/g 

D 

CRP.94-03A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

MS'g 

CRP-94-03A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

llg/g 

D 

CRP.94-03A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

fig/g 

CRP-94-03A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

»%/% 

D 

CRP-94^3A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

0.00000 

Jlg/g 

CRP.94-03A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

llg/g 

D 

CRP.94-03A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

Mfi/g 

CRP-94-03A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

l»g/g 

D 

CRP-94-03A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

flg^g 

CRP-94-03A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

Mg'g 

D 

CRP-94-03A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

Mg/g 

CRP-94-03A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

Hg'g 

D 

CRP-94-03A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

Mg^g 

R 

CRP-9«3A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

pg'g 

DR 

CRP-94-03A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

l»g/g 

R 

CRP.944)3A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

(tg/g 

DR 

CRP-9«3A 

BGHIPY 

BENZO  [G JLI]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

llg/g 

CRP.94^3A 

BGHIPY 

BENZO  IG3.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

vr/% 

D 

CRP-94-03A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

llg/'g 

CRP.94-03A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

Mg^g 

D 

CRP-94-03A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.08000 

0.00000 

Mg/g 

CRP-94-03A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05000 

0.00000 

llg/g 

D 

CRP-94-03A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

ftg/g 

CRP.94-03A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

flg^g 

D 

CRP-94-03A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

»>g^g 

CRP-94-03A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

llg/'g 

D 

CRP-94-03A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

vs/% 

CRP-94-03A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

vs/z 

D 

CRP-94^3A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

v%/% 

CRP-94-03A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

ve/z 

D 

CRP-94-03A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

vz/z 

D 

CRP-94-03A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

vz/z 

D 

CRP-94-03A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

CPMSO 

4.CHIX)ROPHENYLMElHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

vz/z 

D 

CRP.94^3A 

CPMS02 

4-CHIXJROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

llg/'g 

CRP-944)3A 

CPMSQ2 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

Mg^g 

D 

CRP-94-03A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000 

0.00000 

vz/z 

D 

CRP-94-03A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

vz/z 

D 

CRP-94-03A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

vz/z 

D 

CRP-94-03A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

vz/z 

D 

CRP.94-03A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

vz/z 

D 

CRP-94-03A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

vz/z 

CRP-94-03A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

vz/z 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATIUES 

CRP-94-03A 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000 

0.00000 

llg/g 

D 

CRP-94-03A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

CRP-94-03A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

ms's 

D 

CRP-94-03A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

llg/g 

CRP-94-03A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

Mg'g 

D 

CRP-94^3A 

NBD5 

NITROBENZENB-D5 

6.00000 

5.00000 

vs/g 

CRP-94-03A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.50000 

5.00000 

llg/g 

D 

CRP-94-03A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.50000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-03A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

ve/g 

CRP-94-03A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

Hg/g 

D 

CRP-94-03A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000 

6.20000 

(tg/g 

CRP-94-03A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000 

6.20000 

flg/g 

D 

CRP-94-03A 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

v^g 

CRP-94^3A 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

pg/g 

CRP-9«3A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94^3A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0J2000 

0.00000 

pg/g 

R 

CRP.94-03A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0J20O0 

0.00000 

pg/g 

DR 

CRP-94-03A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

R 

CRP-94^3A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

DR 

CRP-94-03A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

R 

CRP-94^3A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

DR 

CRP-94^3A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

R 

CRP-94^3A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

OJ2000 

0.00000 

pg/g 

DR 

CRP-94-03A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

R 

CRP-94-03A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

DR 

CRP-94-03A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6J0000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.50000 

6.20000 

pg/g 

X 

CRP-94-03A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.40000 

6.20000 

pg/g 

DX 

CRP.94^3A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.60000 

5.00000 

pg/g 

CRP.94-03A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.60000 

5.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.60000 

5.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PHENO 

PHENOL 

14.00000 

12.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PHENO 

PHENOL 

14.00000 

12.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l,l.DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg/g 

CJRP.94-03A 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-944)3A 

PPDDT 

2^.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,LTRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP.94-03A 

PYR 

PYRENE 

9.00000 

6.20000 

pg/g 

CRP-94-03A 

PYR 

PYRENE 

8.90000 

6.20000 

pg/g 

D 

CRP-94-03A 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-03A 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VmYL 

LT 

0.92000 

0,00000 

pg/g 

D 
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Site  ID 
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Test  Name 


Meas 

Bool _ Value _ Spike 


Unit  Flag 
Meas  Code 


Data 

Qiial 


Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 


CRP-94-03A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.40000 

5.00000 

CRP-94^A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.20000 

5.00000 

CRP-94-03A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.30000 

5.00000 

CRP-944)3A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT  12.00000 

0.00000 

CRP-94-03A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT  12.00000 

0.00000 

CRP-94-03B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

5.40000 

5.00000 

CRP-94-03B 

246TBP 

X4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

CKP-94^3B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

6.70000 

5.00000 

CRP-94-03B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.80000 

5.00000 

CRP-94-03B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.40000 

5.00000 

CRP-94-03B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.40000 

5.00000 

CRP-94-03B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

CRP-94-03B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.60000 

5.00000 

CRP-94-03B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.70000 

5.00000 

CRP-94^)3B 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

430000 

5.00000 

CRP-94-03C 

13DBD4 

1>DICH1jOROBENZENE-D4 

530000 

5.00000 

CRP-94^3C 

24CTBP 

2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

CRP-94-03C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

6.60000 

5.00000 

CRP-94-03C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

CRP-94-03C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.40000 

5.00000 

CRP-94-03C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.40000 

5.00000 

CRP-94-03C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

CRP-94-03C 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.40000 

5.00000 

CRP-94-03C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.70000 

5.00000 

CRP-94^3C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

430000 

5.00000 

CRP-94^3D 

13DBD4 

l^DICHLOROBENZENE-D4 

5.40000 

5.00000 

CRP-94-03D 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

CRP-94-03D 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.90000 

5,00000 

CRP-94-03D 

2FBP 

2-FIJUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

CRP.94-03D 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.60000 

5.00000 

CRP-94^)3D 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8,70000 

5.00000 

CRP-94-03D 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

CRP-94-03D 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.80000 

5.00000 

CRP-94-03D 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.80000 

5.00000 

CRP-94-03D 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.30000 

5.00000 

CRP-94-04A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

4.80000 

5,00000 

CRP-94^A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

CRP-94-04A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

6.30000 

5.00000 

CRP-94-04A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.60000 

5.00000 

CRP-94-04A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.10000 

5.00000 

CRP-94^A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.40000 

5.00000 

CRP-94-04A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

CRP-94-04A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5,20000 

5.00000 

CRP-9-W)4A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

8.10000 

5.00000 

CRP-94-04A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

430000 

5.00000 

CRP-94-04B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

15.00000 

5.00000 

CRP-94-04B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

CRF-94-04B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.70000 

5,00000 

CRP-94-04B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

CRP-94-04B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.50000 

5.00000 

CRP-94^B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.20000 

5.00000 

ng/g 

ng/g 

Mg/g 

Mg's 

Mg/g 

Hg/g 

Mg/g 

Mg^g 

fig/g 

Hg/g 

Mg^g 

fig/g 

fig/g 

Hg'g 

(ig/g 

tig'g 

^g'g 

Hg'g 

fig'g 

(ig'g 

(‘g'g 

Hg/g 

(ig/g 

Hg/g 

(ig^g 

|ig/g 

Hg/g 

Mg/g 

Vi/i 

(ig^g 

|ig/g 

Hg/g 

Mg/g 

l^g/g 

itg'g 

iig/g 

l«'g 

Mg'g 

Mg^g 

|i£/g 

pg/g 

Hg/g 

|ig/g 

Hg/g 

Pg^g 

pg/g 

Pg'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


D 


D 
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sate  ID 
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Test  Name 


Meas 

Bool  Value  Spike 


UuH  flag 
Meas  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP.94-04B 

0NOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

H&'g 

CRP-94-04B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

6.10000 

5.00000 

Mg's 

CRP-94-04B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.50000 

5.00000 

(ig/'g 

CRP-94-04B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.30000 

5.00000 

CRP-94-(MC 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

15.00000 

5.00000 

CRP-94-04C 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

fig/g 

CRP-94-04C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

6.40000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-04C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

(ig/g 

CRP-94-04C 

2FP 

2.FUJOROPHENOL 

6.20000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-04C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.00000 

5.00000 

|tg/g 

CRP-94^ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE^D4 

12.00000 

5.00000 

Hg/g 

CRP-94-04C 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.90000 

5.00000 

CRP-944MC 

PHEND6 

PHENOI^D6 

8.10000 

5.00000 

|ig/g 

CRP-94-04C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.40000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-04D 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-IM 

13.00000 

5.00000 

fig/g 

CRP-94-04D 

24CTBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

Hg/g 

CRP-94-04D 

2CLPD4 

2-CH1JOROPHENOL-D4 

6.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP.94-04D 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.30000 

5.00000 

(ig'g 

CRP-94^D 

2FP 

2.FLUOROtHENOL 

5.60000 

5.00000 

Vf/g 

CRP-94-04D 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

8.50000 

5.00000 

(ig/g 

CRP-94-04D 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

|ig/g 

CRP-94-04D 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

530000 

5.00000 

|ig/g 

CRP-94-04D 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.60000 

5.00000 

Mg's 

CRP-94-04D 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.10000 

5.00000 

MS^g 

CRP-94-05A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.40000 

5.00000 

Mg's 

CRP-94-05A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

Mg^g 

CRP-94^5A 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL-D4 

6.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.10000 

5.00000 

Mg's 

CRP-94-05A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.00000 

5.00000 

Mg's 

CRP-94-05A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.10000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.80000 

5.00000 

Mg/g 

CRP.944)5A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.90000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7,70000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-944)5A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-9«5B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

12.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-9«5B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

5.60000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-9«5B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.50000 

5.00000 

Mg/g 

CRP.94^5B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.20000 

5.00000 

Mg/g 

CRP.94-05B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP.94-05B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.90000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.10000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.20000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05C 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

12.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05C 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.60000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

11.00000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05C 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

5.30000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

9.80000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94-05C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

Mg/g 
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Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


CRP-94-05C 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

6.30000 

5.00000 

CRP-944)5C 

PHEND6  PHENOL.D6 

7.20000 

5.00000 

CRP-94-05C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.60000 

5.00000 

CRP-94^)5D 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

11.00000 

5.00000 

CRP-94-05D 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

CRP-94-05D 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.90000 

5.00000 

CRP.94-05D 

2FBP 

2-ELUOROBIPHENYL 

9.60000 

5.00000 

CRP-94^5D 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

4.80000 

5.00000 

CRP-94-05D 

DEPD4 

DIEraVL  PHTHALATE-D4 

9.10000 

5.00000 

CRP-94^5D 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

CRP-94-05D 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.60000 

5.00000 

CRP-94-05D 

PHEND6 

;  PHENOL.D6 

6.50000 

5.00000 

CRI>-94-05D 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

430000 

5.00000 

CRP-94-06A 

123TCB 

1A3-TRICHIJOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP.94-O6A 

123TCB 

U3-TRICHIjOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-06A 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

10.00000 

6.20000 

CRP-94-06A 

124TCB 

1A4-TRICHLX3ROBENZENE 

10.00000 

6.20000 

CRP-94-06A 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRP-94-06A 

12DCLB 

U-dichl6robenzene 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRP-94-06A 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP.94-06A 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP-94^A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

5.00000 

CRP-94-06A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

g30000 

5.00000 

CRP.94-O6A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

830000 

5.00000 

CRP-94^A 

i3DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRP-94-06A 

13DCLB 

u-dichlorobenzene 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRP-94-06A 

13DNB 

i^-dinttrobenzene 

ND 

0.63000 

0.00000 

CRP-94-06A 

13DNB 

13-DINTrROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

CRP-94-06A 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

8.90000 

6.20000 

CRP-94-06A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

9.10000 

6.20000 

CRP-944)6A 

236TCP 

2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

236TCP 

2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

CRP-94-06A 

245TCP 

i4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

CRP-944)6A 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

CRP-94^A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

CRP.94-O6A 

24^P 

2,4.6-TRlBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

CRP.94-O6A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

CRP.94-O6A 

24CTCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

CRP-9«6A 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

CRP-94-06A 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-944)6A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-94-06A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

CRP-94^A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

24DNP 

2,4-DINlTROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

CRP-94-06A 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

CRP-94-06A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

8.20000 

6.20000 

CRP.94-O6A 

24DNT 

2,4-DINITROTOIXIENE 

GT 

6.20000 

6.20000 

CRP-94-06A 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

CRP-94^A 

26DNA 

2,6-DINTrROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

CRP-94-06A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

CRP-94-06A 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

032000 

0.00000 

CRP-94^A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

9.80000 

6.20000 

Mg'g 

MS's 

Hg/g  D 

»tg/g 

D 

Hg/g 

Hg'g  D 

Hg/g 

(ig'g  D 

(ig'g 

(ig^g 

Hg/g  D 
MS'g  R 
fig/g  DR 
Mg'g 

V^Z  D 
Mg/g 

M&'g  D 

Hg'g 

Hg/g  D 

vz/z 

Hg/g  D 

Mg/g 

|ig/g 

|ig/g  D 
lig^g 

Hg/g  D 

|ig/g 

Mg/g  D 

(ig/g 

jig'g  D 
Mg/g  X 
l^g  D 
|ig/g 

Mg'g  D 
Mg/g 

Jtg'g  D 
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Meas 

Test  Name  Bool  Vahie  Spike 


Unit  Fla;  Data 

Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-06A 

2CLP 

2-CH1jOROPHENOL 

9,90000 

6.20000 

D 

CRP-94-06A 

2CLPD4 

2-CH1jOROPHENOI^D4 

6.20000 

5.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOLD4 

6,40000 

5.00000 

pg^g 

D 

CRP.94^A 

2CLPD4 

2-CH]jOROPHENOL-D4 

6.30000 

5.00000 

pg^g 

CRP-94^A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-06A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.20000 

5.00000 

pg^g 

CRP.944)6A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

S.80000 

5.00000 

pg^g 

D 

CRP.94-O6A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.60000 

5.00000 

pg^g 

CRP.94-O6A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6,20000 

5.00000 

pg^g 

CEP-94-06A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.90000 

5.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.90000 

5.00000 

pg^g 

D 

CRI>.94^A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0,03200 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP.94-O6A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-06A 

2NANIL 

2-NITROANrLINE 

ND 

3,10000 

0.00000 

pg^g 

R 

CRP-94-06A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg^g 

DR 

CRP-94^6A 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94^A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-06A 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-06A 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-06A 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-06A 

3NT 

3.NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94^A 

46DN2C 

4,6-DINITR0.2<:RESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

46DN2C 

4,6-DINrrRa.2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-06A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ether 

LT 

0.04100 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-06A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

pg/g 

R 

CRP-94-06A 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

pg/g 

DR 

CRP-94-06A 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14,00000 

12.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

15.00000 

12.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-06A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94^A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-06A 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg/g 

R 

CRP-94^A 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg/g 

DR 

CRP.94^A 

4NP 

4-NnROPHENOL 

12.00000 

12.00000 

pg/g 

CRP-944)6A 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

15.00000 

12.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-06A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-06A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP.94^A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-06A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94^A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.30000 

6.20000 

pg/g 

CRP.94-O6A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.60000 

6.20000 

pg/g 

D 

CRP-94^A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

pg/g 
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Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-06A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

CRP-94-06A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

CRP-944)6A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0,06500 

0.00000 

CRP-94-06A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06SOO 

0.00000 

CRP-94-06A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXy)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

CRP-94-06A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

CRP-944)6A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

CRP-94-06A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

CRP-94^A 

B2CLEE 

BIS  (2.CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

CRP-94^A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

CRP-94-06A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-94-06A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

CRP-94-06A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

CRP-94-06A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

BAPYR 

BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRP-94-06A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

CRP-94-06A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0,31000 

0.00000 

CRP-94^A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRP-944J6A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-06A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-06A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP-94-06A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP-94-06A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRP-9-M)6A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRP-9<M)6A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRP-94^A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRP-94^)6A 

BGHIPy 

BENZO  [G JLI]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

BGHIPY 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRP-94-06A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

CRP-94-06A 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

CRP-94^A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94^A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-06A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-06A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP.94^A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

CRP-94-06A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

CRP-94^A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP-94-06A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP-94-06A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-06A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94^A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

CRP-94-06A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

CRP-94-06A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

CRP-94-06A 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

CRP-94^A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

CRP-94-06A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

CRP-94^A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

CRP-94-06A 

CPMS02 

4-CH1jOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

ng/g 

flg/g 

\ie/g 

Hg/g 

Hg/g 

»ig/g 

iig/g 

lisfg 

ng'g 

Mg/g 

flg/g 

nsfg 

f^g 

flg/g 

(tg/g 

Mg/g 

^g'g 

iiSfg 

»ig/g 

^g'g 

|»g/g 

Hg^g 

(‘g'g 

Mg'g 

nefg 

tlg/g 

(Ig'g 

(Ig/g 

(Ig'g 

flg^g 

»lg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 


D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Site  ID _ Test  Name _ Bool _ Vahic _ Spike 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-06A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

CRP-94-06A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

CRP-94-06A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

CRP-94^A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.3SOOO 

0.00000 

CRP-94^A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

CRP-9406A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

CRP-94^)6A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

CRP-94-06A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.90000 

5.00000 

CRP.94-O6A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.60000 

5.00000 

CRP-94-06A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.90000 

5,00000 

CRP.94-O6A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-94-06A 

DITH 

DITHIANE. 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-94-06A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

CRP-94-06A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

CRP.94-O6A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

CRP-94-06A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

CRP-94-06A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DNOP 

DI-N<X:TYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

CRP-94-06A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

CRP-94^A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

CRP-94-06A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

12.00000 

5.00000 

CRP-94^A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

CRP-94-06A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRP-94^A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRP-94^A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0,00000 

CRP-94-06A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

CRP-94-06A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000 

0.00000 

CRP-944)6A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-06A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94^A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-94^A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-94-06A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0,97000 

0.00000 

CRP-94-06A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP-94-06A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP.94^A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-94-06A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP.94-O6A 

ICDPYR 

INDENO  [U^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ICDPYR 

INDENO  [U^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP-94-06A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

UnH 

Meas 


iig/g 

iig/g 

ve/s 

Mg/g 

ng/g 

Hg/g 

Mg/g 

I»g/g 

fig/g 

fig'g 

Mg/g 

|ig/g 

(ig/g 

(Jg'g 

Mg/g 

Mg^g 

•‘g'g 

Hg/g 

Mg/g 

Mg'g 

Mg'g 

(ig/g 

Mg^g 

Mg'g 

M&'g 

VS/g 

ftg/g 

l»g'g 

Mg^g 

Hg'g 

fig/g 

|ig/g 

fig/g 

fig/g 

fig/g 

fig/g 

fig/g 

fig/g 

Hg/g 

fig/g 

fig^g 

fig/g 

fig/g 

fig/g 

fig/g 

fig/g 

fig'g 

fig/g 

fig/g 

Hg/g 

l*g/g 

fig/g 


Flag 

Code 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

O 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


Data 

Qual 
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Meas 

TertName _ Bool  Vahie _ Spite 


Unit  Flag 
Meas  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-06A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

CRP-94^A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

CRP.94-06A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

CRP.94-06A 

KEP 

KEPONE 

ND 

CRP.944)6A 

KEP 

KEPONE 

ND 

CRP-94-06A 

UN 

UNDANE 

LT 

CRP-94-06A 

UN 

UNDANE 

LT 

CRP-94-06A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

CRP-94-06A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

CRP.94-06A 

MIREX 

13A^,233A4,5,5,5A,5B,6-DECACHLORC)OCt 

LT 

CRP-94-06A 

MIREX 

1,1A^,233A4.5.5,5A.5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

CRP-944)6A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

CRP-944>6A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

CRP-94-06A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

CRP.94-06A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

CRP-94-06A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

CRP-944)6A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

CRP-944)6A 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

CRP-94-06A 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

CRP-94-06A 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

CRP.944)6A 

NNDME 

N-NTIHOSODIMETHYLAMINE 

LT 

CRP-94-06A 

NNDME 

N-NimOSODIMETHYLAMINE 

LT 

CRP-944)6A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

CRP-94-06A 

NNDNP 

N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

CRP.94-06A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

CRP-94-06A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

CRP-94-06A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

CRP-94-06A 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

CRP-94-06A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

CRP-94-06A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

CRP-94-06A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

CRP.94-06A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

CRP-944)6A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

CRP-94-06A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

CRP-94-06A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

CRP.944)6A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

CRP-944)6A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

CRP-94-06A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

CRP-94-06A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

CRP.94-06A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

CRP.94-06A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

CRP.94-06A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

CRP-94-06A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

CRP-94-06A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

CRP-94-06A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

CRP.94-06A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

CRP-94-06A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

CRP-944)6A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

CRP-94-06A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRP-94-06A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRP-94-06A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

CRP-94-06A 

PHENO 

PHENOL 

CRP-94-06A 

PHENO 

PHENOL 

0.48000 

0.39000 

0.39000 

1.30000 

1.30000 

0.10000 

0.10000 

0.26000 

0.26000 

0.14000 

0.14000 

0.18000 

0.18000 

0.74000 

0.74000 

1.80000 

1.80000 

4.90000 

4.70000 

4.60000 

0.46000 

0.46000 

8.80000 

9.20000 

0.29000 

0.29000 

0.07500 

0.07500 

032000 

032000 

032000 

0.32000 

032000 

0.32000 

032000 

0.32000 

0.32000 

032000 

032000 

0.32000 

0.79000 

0.79000 

6.30000 

6.30000 

7.80000 

7.90000 

0.03200 

0.03200 

7.70000 

7.70000 

7.50000 

14.00000 

14.00000 


0.00000 

D 

0.00000 

ve/z 

0.00000 

ftg^g 

D 

0.00000 

ng^g 

R 

0.00000 

DR 

0.00000 

»lg/g 

0.00000 

JIg'g 

D 

0.00000 

Mg/g 

0.00000 

ftg'g 

D 

0.00000 

Mg/g 

0.00000 

D 

0.00000 

ttg/g 

0.00000 

llg/g 

D 

0.00000 

l^g 

0.00000 

llgtg 

D 

0.00000 

Itg/g 

0.00000 

llgtg 

D 

5.00000 

Hg'g 

5.00000 

flg^g 

D 

5.00000 

Hg'g 

0.00000 

ftg/g 

0.00000 

ilg^g 

D 

6.20000 

Mg'g 

6.20000 

MS'g 

D 

0,00000 

Mg'g 

0.00000 

iig^g 

D 

0.00000 

(Ig/g 

0.00000 

Mg/g 

D 

0.00000 

llg/g 

0.00000 

ngtg 

D 

0.00000 

ligtg 

R 

0.00000 

fig/g 

DR 

0.00000 

ligtg 

R 

0.00000 

liBtg 

DR 

0.00000 

llg/g 

R 

0.00000 

Mg'g 

DR 

0.00000 

Hg'g 

R 

0.00000 

Mg/g 

DR 

0.00000 

Mg'g 

R 

0.00000 

llg^g 

DR 

0.00000 

llg/g 

0.00000 

llg/g 

D 

0.00000 

tlg/g 

0.00000 

llg/g 

D 

6.20000 

vg/g 

6.20000 

vg/g 

D 

0.00000 

vg/g 

0.00000 

gg/g 

D 

5.00000 

ng/g 

5.00000 

vg/g 

D 

5.00000 

vg/g 

12.00000 

vg/g 

12.00000 

vg/g 

D 
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She  ID  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIV OLATULES 


CRP-944)6A 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

CRP-944)6A 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA^HLOROPHENYL>1,1-DICHIjO 

CRP.94^A 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

CRP-944)6A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA^HL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

CRP-944)6A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

CRP-94-06A 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>-1,1,1-TRICH 

CRP-94^A 

PRTHN 

PARATHION 

CKP.94-06A 

PRTHN 

PARATHION 

CRP-94-06A 

PYR 

PYRENE 

CRP-94^A 

PYR 

PYRENE 

CRP-94-06A 

SUPON 

2-CH10RO-l<2>DICHLOROPHENYL)VINYL 

CRP-94-06A 

SUPON 

24:HIX>RO-1-(2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

CRP.94-06A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CRP-94-06A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CRP-944)6A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

CRP.94-06A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

CRP-94-06A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

CRP-94-06B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

CRP-94-06B 

246TBP 

2,4,^TRIBROMOPHENOL 

CRP-94-06B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRP-94-06B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

CRP.94^B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

CRP-94-06B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRP.94-06B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRP-94-06B 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

CRP-94-06B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRP-94-06B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CRP-94-06C 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

CRP.94^C 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRP-94-06C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRP-94-06C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

CRP-94-06C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

CRP.94-06C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRP-94-06C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRP-944)6C 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

CRP-94-06C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRP.94-06C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CRP-94-07A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-IM 

CRP-94-07A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRP.94-07A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRP-94-07A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

CRP-94-07A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

CRP-94-07A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRP-944)7A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRP-94-07A 

NBD5 

NTTROBENZENE^DS 

CRP-94-07A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRP.944)7A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CRP-944)7B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

CRP-94-07B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRP-94^7B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRP-94-07B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

CRP-94-07B 

2KP 

2-FLUOROPHENOL 

Meas 

Bool 

Vahie 

LT 

0.06400 

LT 

0.06400 

LT 

0.06800 

LT 

0.06800 

LT 

0.10000 

LT 

0.10000 

LT 

1.70000 

LT 

1.70000 

9.40000 

9.10000 

LT 

0.92000 

LT 

0.92000 

5.10000 

4.80000 

4.90000 

LT  12.00000 

LT  12.00000 


9.30000 
18.00000 

7.20000 
10.00000 

6.80000 

9.90000 
13.00000 

5.40000 

8.90000 

5.60000 

8.50000 
18.00000 

6.90000 

9.50000 

7.10000 

9.20000 
12.00000 

5.30000 

8.60000 

5.10000 

7.80000 

17.00000 

6.10000 

9.10000 
6.00000 

8.90000 
14.00000 

4.70000 

7.30000 

5.20000 

9.40000 
18.00000 

7.50000 
11.00000 

730000 


Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

0.00000 

ve/s 

0.00000 

i*g^g 

D 

0.00000 

Hg/g 

0.00000 

|ig/g 

D 

0.00000 

Mg/g 

0.00000 

Mg/g 

D 

0.00000 

|ig/g 

0.00000 

Mg'g 

D 

6.20000 

Pg'g 

6.20000 

Hg'g 

D 

0.00000 

Mg/g 

0.00000 

l»g^g 

D 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

|ig/g 

D 

5.00000 

|»g/g 

0.00000 

0.00000 

|ig/g 

D 

5.00000 

|ig/g 

5.00000 

lig'g 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

(ig/g 

5.00000 

5.00000 

velz 

5.00000 

fig/g 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

lig'g 

5.00000 

lig/g 

5.00000 

5.00000 

(ig/g 

5.00000 

Hg^g 

5.00000 

fig/g 

5.00000 

(ig/g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

(ig/'g 

5.00000 

PS'g 

5.00000 

5.00000 

lig/g 

5.00000 

Jig/g 

5.00000 

^g/g 

5.00000 

Hgfg 

5.00000 

f>g^g 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

fig^g 

5.00000 

|tg/g 

5.00000 

lig/g 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

(tg'g 

5.00000 

Itg/g 

5.00000 

Hg^g 

5.00000 

5.00000 

pb/b 

Data 

Qnal 
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SitelD 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 

—  Meas 

Test  Name _ Bod _ Value _ SpUte 


Unit  Flae 
Meas  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 


CRP-94-07B 

DEPD4 

0IETHYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

CRP.94-07B 

DNOPD 

0I-N-OCTYL  PHTHALATE-04 

13.00000 

5.00000 

CRP-94-07B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.70000 

5.00000 

CRP-94^7B 

PHEND6 

:  PHENOL-06 

930000 

5.00000 

CRP-94-07B 

TRPD14 

TERPHENYL-014 

5.60000 

5.00000 

CRP-94-07C 

13DBD4 

1,3-0ICH1jOROBENZENE-04 

8.40000 

5.00000 

CRP-94^7C 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

CRP-94-07C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.04 

6.80000 

5.00000 

CRP-94-07C 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

930000 

5.00000 

CItP-94^7C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.60000 

5.00000 

CRP-944)7C 

DEPD4 

0IETHYL  PHTHALATE-04 

9.00000 

5.00000 

CRP-94-07C 

DNOPD 

0I-N-OCTVL  PHrHALATE-04 

12.00000 

5.00000 

CRP-94-07C 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.00000 

5.00000 

CRP-94^7C 

PHEND6 

PHENOL-06 

8.20000 

5.00000 

CRP.94^7C 

TRPD14 

TERPHENYL-014 

5.10000 

5.00000 

CRP-94-08A 

123TCB 

1^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-08A 

123TCB 

l^^TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-08A 

124TCB 

1^,4-TRlCHLOROBENZENE 

11,00000 

6.20000 

CRP-94-08A 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

11.00000 

6.20000 

CRP-94-08A 

12DCLB 

1>0ICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRP-944)8A 

12DCLB 

1>0ICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRP-94-08A 

12DPH 

U-0IPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP-94-08A 

12DPH 

1^-0IPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP-944)8A 

13DBD4 

l^-0ICHLOROBENZEN£-04 

730000 

5.00000 

CRP.94-08A 

13DBD4 

U-0ICHLOROBENZENE-04 

8.00000 

5.00000 

CRP-94-08A 

13DBD4 

l^-0ICHLOROBENZENE-04 

8.00000 

5.00000 

CRP-94-08A 

13DCLB 

13-0ICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRP-94^8A 

13DCLB 

13-0ICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200 

0.00000 

CRP.94-08A 

13DNB 

13-0INITROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

CRP-94-08A 

13DNB 

1^0INITROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

CRP-9«8A 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

8.90000 

6.20000 

CRP.94-08A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

8.90000 

6.20000 

CRP-94-08A 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

CRP-94-08A 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

CRP-94-08A 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

CRP.94-08A 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

CRP-94-08A 

246TBP 

2,4,6-TRlBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

CRP-94-08A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

CRP-94-08A 

24CTBP 

2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

CRP-94-08A 

24CTCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

CRP-94-08A 

24CTCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

CRP-94-08A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-94-08A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-94-08A 

24DMP 

2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

CRP-94^8A 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

CRP-94-08A 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

CRP-94-08A 

24DNP 

2,4-DINTrROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

CRP-94-08A 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

GT 

6.20000 

6.20000 

CRP-94-08A 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

GT 

6.20000 

6.20000 

CRP-94^8A 

26DNA 

2.6-DINrrROANIUNE 

LT 

0.57000 

0.00000 

CRP-94-08A 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

CRP.94-08A 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg/'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

Pg^g 

Pg'g 

Pg^g 

pg/g 

pg/g 

Pg'g 

pg/g 

Pg'g 

Pg'g 

pg/g 

Pg'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

Pg/g 

Pg'g 

pg/g 

Pg'g 

Pg^g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

Pg^g 

pg/g 

pg/g 

Pg'g 

pg/g 

Pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


D 

D 

0 

D 

0 


0 

R 

0R 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

Site  IP _ Test  Name _ Bool _ Vahie _ Spike 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-08A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0,32000 

0.00000 

CRP-94-08A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

9.50000 

6.20000 

CRP-94-08A 

2CLP 

2^HLOROPHENOL 

9.60000 

6.20000 

CRP-94-08A 

2CLPD4 

2-CHLJOROPHENOL-D4 

5.80000 

5,00000 

CRP-94-08A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.20000 

5.00000 

CRP-94-08A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.20000 

5.00000 

CRP.94^8A 

2CNAP 

24::hloronaphthalene 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP-944)8A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.70000 

5.00000 

CRP.94-O8A 

2FBP 

2-mJOROBIPHENYL 

8.90000 

5.00000 

CRP-94^8A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.10000 

5.00000 

CRP-94-08A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.70000 

5.00000 

CRP-94-08A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.80000 

5.00000 

CRP-94-08A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.90000 

5.00000 

CRP-94-08A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP.94-O8A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-08A 

2MP 

2-METHyLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

CRP-94-08A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

CRP-94-08A 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRP-94-08A 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

CRP-94-08A 

2NP 

2-NrniOPHENOL 

LT 

1.10000 

0,00000 

CRP-94-08A 

33DCBD  3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

CRP-94^8A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

CRP-94-08A 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

CRP-94^8A 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

3NANIL 

3.NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

3NANIL 

3-NITROANlLINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

CRP-94^8A 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

3NT 

3.NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

CRP-944)8A 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2*CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

CRP-94-08A 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

CRP-94-08A 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

CRP-94-08A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENyL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

CRP-94-08A 

4CANIL 

4<;hloroaniline 

ND 

0.63000 

0.00000 

CRP-94^8A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

CRP-94-08A 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000 

12.00000 

CRP-94^8A 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000 

12.00000 

CRP.94-O8A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

CRP-94-08A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

CRP-94-08A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP-94-08A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRP-94^8A 

4NANIL 

4.NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRP-94-08A 

4NANIL 

4-NrrROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

4NP 

4-NITROPHENOL 

13.00000 

12.00000 

CRP-94-08A 

4NP 

4-NITROPHENOL 

13.00000 

12.00000 

CRP-94-08A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000 

0.00000 

CRP-94-08A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000 

0.00000 

CRP-94-08A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0,00000 

CRP.94-O8A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRP-9«8A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRP-94-08A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.50000 

6.20000 

Unit 

Meas 


Hg/g 

fig's 

Mg/g 

fig/g 

fig's 

fig/g 

fig's 

fig's 

flg/g 

fig's 

Mg's 

fig's 

Mg's 

fig's 

fig's 

Mg's 

fig's 

fig's 

fig's 

ms's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

ms's 

Mg's 

fig's 

fig's 

ms's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

Jig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 

fig's 


Flag  Data 

Code  Qnal 


D 

D 


D 

D 

D 


D 


D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 
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SitelD 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  El  data 


Test  Name 


Meas 

Bod  Vafaie  Spike 


Unit  Tla^  Data 

Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMTV OLATILES 


CRP-9«8A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.70000 

6.20000 

CRP-9-M)8A 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

CRP-94-08A 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

CRP-944)8A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRP-94-08A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRP-94-08A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

CRP-94-OgA 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP.944)8A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRP-94-08A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

B2CEX 

BIS  (S-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

CRP-94-08A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

CRP-94^8A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

CRP.94^8A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

CRP.94-08A 

B2CLEE 

BIS  (2CHLOROETirYL)  ETHER 

LT 

036000 

0.00000 

CRP-94-08A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-94-08A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

CRP-94-08A 

BAANT 

BENZO  [ AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

CRP-94-08A 

BAPyR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BAPyR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLDRIDE 

LT 

130000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000 

0,00000 

CRP-94-08A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0,00000 

CRP-944)8A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BGHIPy 

BENZO  [GJLIJ  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRP-94^8A 

BGHIPy 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BKFAN 

BENZO  IK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

CRP-94-08A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04900 

0.00000 

CRP-94-08A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05400 

0.00000 

CRP-94-08A 

CHRy 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94^8A 

CHRy 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-08A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0,00000 

CRP-94-08A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

CRP-94-08A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP-94-08A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRP-94-08A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-08A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-08A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

CRP-94-08A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

CRP-94-08A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0,00000 

CRP.94-O8A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

CRP.94-O8A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

CRP-94-08A 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

Mg/g 

Hg/g 

Jig/g 

Mg/g 

fig^g 

Hg/g 

Hg/g 

l»g^g 

Mg/g 

(ig/g 

Mg'g 

fig'g 

(ig/g 

Hg'g 

fig^g 

^g^g 

Hg/g 

Mg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Mg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

^g/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg'g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg'g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 


D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


SHelD 

Test  Name 

Meaa 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-08A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

CRP-94-08A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

D 

CRP-94-08A 

DBAHA 

DffiENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

CRP-94-08A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

llg/g 

D 

CRP-94-08A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

CRP-94-08A 

DBCP 

DffiROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

fig^g 

D 

CRP-94-08A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

P8^8 

CRP-94-08A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-08A 

DBZFU 

DffiENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

Mg/g 

CRP-94-08A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000 

0.00000 

ltg/g 

D 

CRP.94-O8A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-08A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

Mg/g 

D 

CRP.94^8A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg/g 

CRP.94-O8A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-08A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg/g 

CRP-94-08A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

P8^8 

D 

CRP-94-08A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.70000 

5.00000 

Mg/g 

CRP-94^8A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.70000 

5.00000 

pg^g 

CRP-94-08A 

DEPD4 

DIETHYL  EHTHALATE*D4 

7.90000 

5.00000 

Mg/g 

D 

CRP-94-08A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/^g 

CRP-944)8A 

Dira 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-08A 

DLDRN 

DIELDRJN 

LT 

0.07900 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-08A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-944)8A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

pg/g 

CRP-94-08A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

P8^6 

D 

CRP-94^8A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

P8^8 

CRP-94^8A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-08A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-08A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

P8^g 

D 

CRP-94-08A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.00000 

5.00000 

pg^g 

CRP-94-08A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

P8^g 

CRP-94-08A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

pg^g 

D 

CRP.94^8A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0,00000 

pg^g 

CRP-94-08A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

P8^8 

D 

CRP.94^8A 

ENDRN 

ENDRJN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg^g 

CRP-94-08A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

D 

CRP.94^8A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

pg^g 

R 

CRP-94-08A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

038000 

0.00000 

pg^g 

DR 

CRP-94-08A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

v%lz 

CRP-94-08A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-08A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

pg^g 

R 

CRP-94-08A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

PS^8 

DR 

CRP-94-08A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg^g 

CRP.94-O8A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

D 

CRP-94-08A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

CRP.94-O8A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94-08A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

pg/g 

CRP-944)8A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-9-«)8A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg'g 

CRP-94-08A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP-94^8A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

PS^8 

CRP-94-08A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg^g 

D 

CRP.94^8A 

ICDPYR 

INDEN0[1A3-CJ>]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

PS^8 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flac  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94^8A 

ICDPYR 

INDENO  (1A3-C,DJ  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRP-94-08A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-94^8A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRP-94-08A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

CRP-94-08A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

CRP-94-08A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

CRP-94^8A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

CRR-9«8A 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

CRP-94-08A 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

CRP-94-08A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

CRP-94-08A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

CRP-94-08A 

MIREX 

1,1AA2^3A,4.5,5^A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

CRP-944)8A 

MIREX 

1,1AA233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

CRP-94-08A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRP-94-08A 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRP-94-08A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

CRP-94^8A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

CRP-94-08A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-944)8A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRP-94-08A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.50000 

5.00000 

CRP-94-08A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.60000 

5.00000 

CRP-94-08A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.60000 

5.00000 

CRP-94-08A 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

CRP-94-08A 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

CRP-94-08A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

930000 

6.20000 

CRP-94-08A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

9.70000 

6.20000 

CRP-94-08A 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

CRP-94-08A 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

CRP.94^8A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

CRP-94-08A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

CRP-944)8A 

PCB0I6 

PCB 1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

CRP-94^8A 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

032000 

0.00000 

CRP-94-08A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

CRP-94-08A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

CRP-94-08A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

CRP-94-08A 

PCB248 

POLYCHLORINAIED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

0.00000 

CRP-944)8A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

0.00000 

CRP-94-08A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

CRP-94-08A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

CRP.94-O8A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

CRP-94-08A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0,00000 

CRP-94-08A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

CRP-94-08A 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

7.90000 

6.20000 

CRP-94-08A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.20000 

6.20000 

CRP-944)8A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP.94-O8A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRP-94-08A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.00000 

5.00000 

CRP.94-O8A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.00000 

5.00000 

CRP-94-08A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.00000 

5.00000 

\ie/s 

^s'g 

fig/g 

Hg'g 

Mg/g 

t^e/e 

Mg'g 

ne/s 

vels. 

f>e^g 

Mg/g 

wl% 

»ig/g 

Mg/g 

gg/g 

jig'g 

(ig/g 

iig/g 

rtg/g 

ve/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 

vs/s 


D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

X 

DX 

D 

D 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Hag  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES _ 

CRP-94-09A  DNOPD  DI-N-CKTIYL  PHTHAIATE-I^ 
CRP.94-09A  NBD5  NTTROBENZENE-DS 
CRP-94-09A  NBD5  NTTROBENZENE-DS 
CRP-94-09A  PHEND6  PHENOL-D6 
CRP.94-09A  PHEND6  PHENOL-D6 
CRP.94-09A  TRPD14  TERPHENYL-D14 
CRP-94-09A  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRP.94-09B  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
CRP-94-09B  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
CRP-944)9B  246TBP  2,4,6-TRlBROMOPHENOL 
CRP-94-09B  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
CRP-94-09B  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94^B  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94-09B  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
CRP-94-09B  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
CRP-94-09B  2FP  2-FLUOROPHENOL 
CRP-94^B  2FP  2-FLUOROPHENOL 
CRP-94-09B  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94-09B  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-IM 
CRP-94-09B  DNOPD  DI-N43CTYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94-09B  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94^B  NBD5  NITROBENZENE-D5 
CRP-94-09B  NBD5  NTTROBENZENE-DS 
CRP-94-09B  PHEND6  PHENOL.D6 
CRP-94-09B  PHEND6  PHENOL-D6 
CRP-94-09B  TRPD14  TERPHENYL-D14 
CRP-94-09B  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRP-94-09C  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
CRP-94-09C  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
CRP-94-09C  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRP-94-09C  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
CRP-94.09C  2CLPD4  2.CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94-09C  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-944)9C  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
CRP-94-09C  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
CRP-94-09C  2FP  2-FLUOROPHENOL 
CRP-94-09C  2FP  2-FLUOROPHENOL 
CRP-94-09C  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94-09C  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94-09C  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRP-94-09C  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRP-94-09C  NBD5  NITROBENZENE-D5 
CRP-94-09C  NBD5  NITROBENZENE-D5 
CRP-94-09C  PHEND6  PHENOL-D6 
CRP-94-09C  PHEND6  PHENOL-D6 
CRP-94-09C  TRPD14  TERPHENYL-D14 
CRP-94-09C  TRPD14  TERPHENYUDM 

CRP-94-10A  13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

CRP-94-10A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
CRP-94-10A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94-10A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
CRP-94-10A  2FP  2-FLUOROPHENOL 


8.50000 

4.50000 

4.10000 
7.00000 
6.80000 
4.20000 

3.60000 

8.60000 

5.10000 
16.00000 
15.00000 

6.70000 
6.60000 

11.00000 

9.30000 

6.30000 
630000 

9.10000 

8.90000 
12.00000 
11.00000 

5.60000 
5.00000 

8.10000 

8.50000 

5.10000 

4.50000 

8.40000 

4.50000 
16.00000 
13.00000 

6.60000 

5.90000 
10.00000 

9.10000 

6.50000 

5.50000 

8.90000 

8.70000 
12.00000 
11.00000 

5.30000 

4.80000 

8.10000 

7.70000 

4.90000 

4.40000 
4.60000 

14.00000 

5.80000 

8.90000 

5.70000 


5.00000 

ng/g 

D 

5.00000 

5.00000 

flg/g 

D 

5.00000 

i^g 

5.00000 

ilg/g 

D 

5.00000 

llgtg 

5.00000 

ng'g 

D 

5.00000 

i^s/e 

5.00000 

iig/g 

D 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

Hg/g 

D 

5.00000 

MS^g 

5.00000 

D 

5.00000 

t^sfe 

5.00000 

t^gtg 

D 

5.00000 

tig/g 

5.00000 

^g/g 

D 

5.00000 

iig/g 

5.00000 

^g/g 

D 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

ftg/g 

D 

5.00000 

Hg'g 

5.00000 

figi'g 

D 

5.00000 

MS^g 

5.00000 

iig/g 

D 

5.00000 

lig/g 

5.00000 

Hg/g 

D 

5.00000 

Vgfg 

5.00000 

vgfg 

D 

5.00000 

Vgfg 

5.00000 

MS'g 

D 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

Mg'g 

D 

5.00000 

vg/g 

5.00000 

Jlg/g 

D 

5,00000 

(Ig^g 

5.00000 

Mg'g 

D 

5.00000 

Mg/'g 

5.00000 

\iglg 

D 

5.00000 

Itgtg 

5.00000 

Hg/g 

D 

5.00000 

Hg'g 

5,00000 

Mg/g 

D 

5.00000 

Hg'g 

5.00000 

lig/g 

D 

5.00000 

Jig/g 

5.00000 

fig/g 

D 

5.00000 

5.00000 

ligtg 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

Mg/g 
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Me*s  uijt  ibt  Data 


Site  ID 

Test  Name 

Bool  Value 

Spike 

Meas 

Chemical  Class:  S®]VlIVOLATELtES 

CRP-94-10A  DEPD4  DffiTHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

(tg/g 

CRP-94-10A 

DNOPD 

DI-N-OCTVL  PHTHALATE-D4 

9.40000 

5.00000 

Hg/g 

CRP-94-10A 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

4.60000 

5.00000 

i^g 

CRP-94-10A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.30000 

5.00000 

(ig/g 

CRP-94.IOA 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.00000 

5.00000 

(ig/g 

CRP.94-IOB 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

5.00000 

i»g/g 

CRP-94-10B 

246TBP 

2,4.6.TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

(ig/g 

CRP-94.IOB 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOL-D4 

6.60000 

5.00000 

Mg^g 

CRP-94-10B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.20000 

5.00000 

fig/'g 

CRP.94-IOB 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

630000 

5.00000 

Mg'g 

CRP-94-10B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.90000 

5.00000 

|tg/g 

CRP-94.IOB 

DNOPD 

DI.N.OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

ftg^g 

CRP-94-10B 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

4.90000 

5.00000 

|»g/g 

CRP.94-IOB 

PHEND6 

PHENOL.D6 

8.30000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94.IOB 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.50000 

5.00000 

vs/e 

CRP-94-10C 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE.D4 

5.40000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-10C 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

17,00000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-10C 

2CLPD4 

2CHLOROPHENOL-D4 

6.90000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-10C 

2FBP 

2-FLUORO6IPHENYL 

9.60000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-10C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.80000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-10C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

9.20000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-10C 

DNOPD 

DI.N<XrrYL  PHTHALATB-D4 

11.00000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-10C 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.30000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94.IOC 

PHEND6 

PHENOL.D6 

8.90000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-10C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.80000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-nA 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

4.60000 

5.00000 

v%/% 

CRP-94-11A 

246TBP 

2,4,^TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11A 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOL-D4 

5.70000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-11A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.30000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11A 

2FP 

2-FUJOROPHENOL 

5.80000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.70000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATB-D4 

9.00000 

5.00000 

v%/% 

CRP.94.llA 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.50000 

5.00000 

v%/% 

CRP.94-IIA 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.20000 

5.00000 

vW% 

CRP-94-11A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.10000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94-11B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

4.70000 

5.00000 

ve/% 

CRP-94.IIB 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11B 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOLpD4 

6.20000 

5.00000 

vs/% 

CRP.94-IIB 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.70000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

8.00000 

5.00000 

v%/% 

CRP.94.llB 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.60000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.60000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.90000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-11B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.20000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94-1IC 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

4.60000 

5.00000 

vs/% 

CRP.94.llC 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94.IIC 

2CLPD4 

24:HLOROPHENOL-D4 

6.20000 

5.00000 

vs/% 

CRP-94.IIC 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.60000 

5.00000 

v%/% 

CRP-94-11C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.60000 

5.00000 

v%/% 

CRP-94.IIC 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.10000 

5.00000 

v%/% 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

CRP-94-11C  DNOPD  DI-N<)CTYL  PHTHALATE-D4 
CRP.94-IIC  NBD5  NrmOBENZENE-D5 
CRP.94-IIC  PHEND6  PHENOL-D6 
CRP-94-11C  TRPD14  TERPHENYL.D14 
CRP-94-12A  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
CRP.94-12A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
CRP-94-12A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 
CRP-94-12A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
CRP-94-12A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
CRP.94.12A  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
CRP.94-12A  DNOPD  DI-N4XnTL  PHTHALATE.D4 
CRP.94-12A  NBD5  NITROBENZENE.D5 
CRP-94-12A  PHEND6  PHENOL.D6 
CRP-94-12A  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRP-94-12B  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE.D4 
CRP-94-12B  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
CRP-94-12B  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94-12B  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

CRP-94.12B  2FP  2.FLUOROPHENOL 

CRP-94-12B  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94-12B  DNOPD  DI-N4DCTYL  PHTHALATE-D4 
CRP.94-12B  NBD5  NITOOBENZENE-DS 
CRP-94.12B  PHEND6  PHENOL-D6 
CRP-94.12B  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRP-94-12C  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
CRP-94.12C  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
CRP-94-12C  2CLPD4  2CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94.12C  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

CRP-94-12C  2FP  2.FLUOROPHENOL 

CRP-94-12C  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94-12C  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94-12C  NBD5  NITROBENZENE-D5 
CRP-94-12C  PHEND6  PHENOL.D6 
CRP.94-12C  TRPD14  TERPHENYL.D14 

CRP-94-13A  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
CRP-94-13A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
CRP-94-13A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
CRP-94-13A  2FBP  2.FLUOROBIPHENYL 

CRP-94-13A  2FP  2-FLUOROPHENOL 

CRP-94-13A  DEPD4  DffiTHYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94.13A  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
CRP.94-13A  NBD5  NITROBENZENE-D5 

CRP-94-13A  PHEND6  PHENOL-D6 

CRP-94.13A  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRP-94.13B  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
CRP-94.13B  246TBP  2,4,6.TRIBROMOPHENOL 
CRP.94-13B  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 
CRP-94-13B  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

CRP-94.13B  2FP  2.FLUOROPHENOL 

CRP-94-13B  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
CRP-94-13B  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 


9.30000 

4.50000 
S.OOOOO 
4.00000 

6.00000 

16.00000 

5.00000 

8.00000 

4.60000 
9.00000 

10.00000 

4.30000 
7.00000 

4.50000 

8.30000 
15.00000 

6.00000 

8.40000 
6.10000 
8.80000 

10.00000 

5.10000 

7.60000 

4.50000 

7.90000 
15.00000 

5.90000 
8.20000 
5.80000 

8.60000 
10.00000 

5.10000 

7.40000 

4.40000 

8.40000 
14.00000 

5.80000 
8.70000 

5.40000 
9.20000 

12.00000 

5.40000 

7.50000 

4.80000 

8.50000 
15.00000 

6.00000 

8.40000 

5.80000 
9.20000 

11.00000 


5.00000 

5.00000 

(‘g'g 

5.00000 

t*©'g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

fig/g 

5.00000 

ms's 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

Jtg/g 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

(ig^g 

5.00000 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

t^g 

5.00000 

fig/g 

5.00000 

fig/g 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

gg^g 

5.00000 

i^g 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

Hg/g 

5.00000 

lig/g 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

Kg's 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

(ig'g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mgg 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

Mg'g 
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sate  ID 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Vahie  Spike  Meas  Code  Qaal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 


CRP-94-13B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.10000 

5.00000 

ng/g 

CRP-94-13B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.80000 

5.00000 

(tg/g 

CRP-94-13B 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.70000 

5.00000 

lig/g 

CRP-94.13C 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.10000 

5.00000 

(Ig/g 

CRP.94-13C 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

CRP-94-13C 

2CLPD4 

2<;HIX)R0PHEN0L-D4 

6.00000 

5.00000 

tig/g 

CRP-94-13C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.20000 

5.00000 

CRP-94-13C 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

5.80000 

5.00000 

(tg^g 

CRP-94-13C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.50000 

5.00000 

pg/g 

CRP-94-13C 

DNOPD 

DI.NOCTYL  PHIHALATO-IM 

11.00000 

5.00000 

ve/z 

CRP-94-13C 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.10000 

5.00000 

vziz 

CRP-94-13C 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.60000 

5.00000 

zziz 

CRP-94-13C 

TRPD14 

TERPHENVL-D14 

4.60000 

5.00000 

vziz 

CRP.94.14A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.70000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.14A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-14A 

2CLPD4 

2<JHLOROPHENOL-D4 

6.40000 

5.00000 

vziz 

CRP-94-14A 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

8.80000 

5.00000 

vziz 

CRP.94-14A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.40000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-14A 

DEPD4 

DIETHYL  tHTHALATE-D4 

9.40000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.14A 

DNOPD 

DI.NOCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

zziz 

CRP.94-14A 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

5.40000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.14A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

830000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.14A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.80000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.14B 

13DBD4 

l>DICHLOROBENZENE-D4 

8.60000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.14B 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.14B 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOL.D4 

6.40000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94-14B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.10000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.14B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

630000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.14B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.60000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-14B 

DNOPD 

Dl-N<XnTLPHTHALATE.D4 

11.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94-14B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.40000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-14B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.40000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.14B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.80000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.14C 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE.D4 

8.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-14C 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-14C 

2CLPD4 

2‘CHLOROPHENOL-D4 

5.90000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.14C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.14C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.90000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94-14C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

9.00000 

5.00000 

fig/g 

CRP.94-14C 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

(Ig/g 

CRP-94-14C 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.20000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.14C 

PHEND6 

PHENOL.D6 

8.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-14C 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

430000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.15A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-IM 

8.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-15A 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.15A 

2CLPD4 

24:HL0R0PHEN0L-D4 

5.90000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.15A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.60000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94-15A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.60000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.15A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

9.10000 

5.00000 

vz/z 

CRP.94.15A 

DNOPD 

DI-N4XrrYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

vz/z 

CRP-94.15A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.20000 

5.00000 

vz/z 
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Test  Name 


Meas 

Bo<d  Value  Spike 


Unit  Flag 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-15A 

PHEND6 

;  PHEN0L-D6 

7.60000 

5.00000 

CRP-94.15A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.20000 

5.00000 

CRP.94-15B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.10000 

5.00000 

CRP-94-15B 

24€TBP 

2,4,fr-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

CRP-94.15B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000 

5.00000 

CRP-94-15B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.40000 

5.00000 

CRP.94-15B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.70000 

5.00000 

CRP-94-15B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.70000 

5.00000 

CRP.94-15B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

CRP-94-15B 

NBD5 

NITROBENZENE-DS 

5.20000 

5.00000 

CRP-94-15B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.60000 

5.00000 

CRP.94-15B 

TRPD14 

TERPHENYL.DI4 

4.30000 

5.00000 

CRP-94.15C 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.40000 

5.00000 

CRP-94-15C 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

CRP-94-15C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

5.50000 

5.00000 

CRP-94.15C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.80000 

5.00000 

CRP-94-15C 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.20000 

5.00000 

CRP.94-15C 

DEP04 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.20000 

5.00000 

CRP.94-15C 

DNOPD 

DI-N-OCTVL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

CRP-94-15C 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.80000 

5.00000 

CRP.94-15C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.10000 

5.00000 

CRP-94-15C 

TRPD14 

TERPHENYL-DM 

4.20000 

5.00000 

CRS-94-01 

123TCB 

i;i>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRS-94-01 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRS-94-01 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

10.00000 

6.20000 

CRS-94.01 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

9.80000 

6.20000 

CRS-94-01 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRS.94-01 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRS-94-01 

12DPH 

1,2-DIPHENYlHyDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRS-94-01 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRS-94-01 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZEN£-D4 

8.20000 

5.00000 

CRS-94-01 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

5.00000 

CRS-94-01 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.40000 

5.00000 

CRS-944)1 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

CRS-94-01 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0,00000 

CRS-94-01 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

CRS-94-01 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000 

0,00000 

CRS-94-01 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

8.70000 

6.20000 

CRS-94-01 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

8.30000 

6.20000 

CRS-94-01 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

CRS-94-01 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

CRS-94-01 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

CRS-94-01 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

CRS-94-01 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

CRS-94-01 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

CRS-94-01 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

CRS-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

CRS-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

CRS-94-01 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRS-94-01 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRS.944)1 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

CRS-94-01 

24DMP 

2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

MS'g 

iig/g 

Hg/g 

fig/g 

pg/g 

Pg/g 

Pg/g 

pg^g 

pg/g 

Pg/g 

pg/g 

pg/g 

Pg^g 

pg/g 

Pg/g 

pg/'g 

pg/g 

pg/g 

Pg'g 

Pg^g 

ligfg 

pg/g 

Pg/g 

pg/'g 

Pg'g 

Pg'g 

pg'g 

Pg^g 

Pg/g 

Pg'g 

pg/g 

Pg/g 

Pg^g 

pg/g 

pg/g 

Pg/g 

Pg/g 

pg/g 

Pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


D 

D 

D 


D 


D 


D 

R 

DR 

D 

D 

D 


D 

D 


D 

D 
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Site  ID 
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Meas 

Test  Name  B<m4  Value  Spike 


Unit  Fla^  Data 

Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATTLES 


CRS-94-01 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

ftg/g 

CRS-94-01 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

ng/g 

D 

CRS-94-01 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

7.80000 

6.20000 

ne/s 

X 

CRS-944)1 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

7.70000 

6.20000 

pe/s 

DX 

CRS-94.01 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

ve/s. 

CRS-94-01 

26DNA 

2,^DINrrROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

Hg/g 

D 

CRS-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

ilg/g 

CRS-94-01 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

OJ2000 

0.00000 

ftg/g 

D 

CRS-94-01 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

9.20000 

6.20000 

flg^g 

CRS-94-01 

2CLP 

2-CHIjOROPHENOL 

8.70000 

6.20000 

pels 

D 

CRS-94-01 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.70000 

5.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.70000 

5.00000 

pete 

CRS-94-01 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.40000 

5.00000 

pels 

D 

CRS-94-01 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000 

0.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pe/e 

D 

CRS-94-01 

2FBP 

2-FLUOROBrPHENYL 

8.90000 

5.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

pe/e 

D 

CRS-94-01 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

pe/e 

CRS.94-01 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.00000 

5.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.60000 

5.00000 

pe/e 

D 

CRS-94-01 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.80000 

5.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

D 

CRS-94-01 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

pde 

CRS-94-01 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0,00000 

pe/e 

D 

CRS-94-01 

2NANIL 

2.NrrROANILlNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pe/e 

R 

CRS-94-01 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pe/e 

DR 

CRS-94-01 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

PB/e 

CRS-94-01 

2NP 

2.NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

Mg'g 

D 

CRS-94.01 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pe/e 

CRS.94-01 

33DCBD 

33.CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

PB/e 

D 

CRS-94.01 

35DNA 

3,5.DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pe/e 

CRS-94.01 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

ps/e 

D 

CRS-94.01 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pe/e 

D 

CRS-94-01 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

034000 

0.00000 

pe/e 

CRS-94.01 

3NT 

3-NrrROTOlJUENE 

LT 

034000 

0.00000 

PB/e 

D 

CRS-94-01 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

pe/e 

CRS.94-01 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0,00000 

pe/e 

D 

CRS-94-01 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

pe/e 

D 

CRS-94.01 

4CANIL 

4-CHLOROANlLINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

ps/e 

R 

CRS-94-01 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

pe/e 

DR 

CRS.94-01 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

13.00000 

12.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

4CL3C 

4-CHLORO.3-CRESOL 

13.00000 

12.00000 

pe/e 

D 

CRS.94.01 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

pe/e 

CRS-94-01 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

pe/e 

D 

CRS-94.01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

pe/e 

CRS.94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

pe/e 

D 

CRS-94-01 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pe/e 

R 

CRS-94.01 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pe/e 

DR 

CRS-94-01 

4NP 

4-NITROPHENOL 

10.00000 

12.00000 

pe/e 

CRS.94-01 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

10.00000 

12.00000 

pe/e 

D 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Test  Name _  Bool  Vahie _ Spike 


Unit  Flag 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Chiss:  SEMIVOLATILES 


CRS-9401 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRS-94^1 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRS-944)1 

AENSLF 

■  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

CRS-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

CRS-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

CRS-94-Oi 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRS-94^1 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.10000 

6.20000 

CRS-94^1 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

S.70000 

6,20000 

CRS-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

CRS-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

CRS-944>1 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRS-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRS-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

CRS-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

CRS-944)1 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0,00000 

CRS-944)1 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRS-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0,00000 

CRS-9401 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

CRS-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLDROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

CRS-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

CRS-94-01 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

CRS-94-01 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

CRS-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRS-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

CRS-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

CRS-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

CRS-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRS-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRS-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

0.00000 

CRS-94-01 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

0.00000 

CRS-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRS-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000 

0.00000 

CRS-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRS-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRS-94-01 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRS-94-01 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

CRS-94-01 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRS-94-01 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

CRS-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRS-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

CRS-94-01 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,1]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

CRS-94-01 

BGHIPY 

BENZO  [G3.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0,00000 

CRS-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

CRS-94-01 

BKFAN 

BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

CRS-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRS-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRS-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRS-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRS-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

CRS-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

CRS-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0,00000 

CRS-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

CRS-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

fts^g 

vs/z 

vzlz 

vriz 

vzJz 

iig/g 

vziz 

vziz 

Mg'g 

ltg/g 

vz/z 

vziz 

zz/z 

zzfz 

vziz 

^z/z 

vz/z 

zz/z 

vz/z 

zz/z 

Mg/g 

zz/z 

zztz 

vz/z 

vz/z 

pg/g 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 


D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


sate  ID  Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class;  SEMIVOLATILES 


CRS-9«1 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

l.SOOOO 

0.00000 

CRS.94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.6S000 

0.00000 

CRS-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

CRS-94-01 

CPMS 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

CRS-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

CRS-94-01 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

CRS-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHVL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

CRS-94-01 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHyL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

CRS-94-01 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

CRS-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

CRS-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

CRS-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

CRS-944)1 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

CRS.94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

CRS-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

CRS-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

CRS-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

CRS-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

CRS-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

CRS-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

CRS-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

CRS-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRS-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

CRS-94-01 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.80000 

5.00000 

CRS-94-01 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

CRS-94-01 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.30000 

5.00000 

CRS-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRS-94.01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRS-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

CRS-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

CRS-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

CRS-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

CRS-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

CRS-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

CRS-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

CRS-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

CRS-94-01 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE^D4 

11.00000 

5.00000 

CRS-94-01 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.80000 

5.00000 

CRS-94-01 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

CRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

CRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

CRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

CRS-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

CRS-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRS-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

CRS-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000 

0.00000 

CRS-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

CRS-9401 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRS-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

CRS-94-01 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

CRS-94-01 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

fie/s 

iig/g 

ms's 

l>s^g 

\lgfg 

pg/g 

liglS 

iigfg 

ne/e 

pg/g 

pg/g 

pg^g 

pg^g 

pg/g 

pg'g 

pg/g 

ftg/g 

ttg/g 

pg/g 

pg^g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

R 

DR 

D 

R 

DR 

D 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


SHe  ID  Test  Name 


Meas 

Vahie 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

CRS-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

CRS-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

CRS-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

CRS-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

CRS-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

CRS-94^1 

ICDPYR 

INDENO  [13,3-045]  PYRENE 

LT 

CRS-94-01 

ICDPYR 

INDENOIU,3-C,D]  PYRENE 

LT 

CRS-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

CRS-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

CRS-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

CRS-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

CRS.94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

CRS-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

CRS-94-01 

UN 

LINDANE 

LT 

CRS-94-01 

UN 

LINDANE 

LT 

CRS-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

CRS-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

CRS-94-01 

MIREX 

1,1A3;233A,4,5,5,5A,5B,6.DECACHIjOROOCT 

LT 

CRS-94-01 

MIREX 

l,lA3,233A,4,5.5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

CRS-94-01 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

CRS-94-01 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

CRS-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

CRS-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

CRS-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

CRS-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

CRS-94-01 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

CRS-94-01 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

CRS-94-01 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

CRS.94-01 

NNDME 

N-NTmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

CRS-94-01 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

CRS-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

CRS-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

CRS-94-01 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

CRS-94-01 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

CRS-94-01 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

CRS.94-01 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

CRS-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

CRS-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

CRS-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

CRS-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

CRS-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

CRS-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

CRS-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

CRS-94-01 

PCB242 

POLYCfflX>RINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

CRS-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

CRS-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

CRS-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

CRS-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

CRS-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

CRS-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

CRS.94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

CRS-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

0.97000 

0.97000 

0.24000 

0.24000 

0.4SOO0 

0.48000 

2.40000 

2.40000 

0.48000 

0.48000 

0.39000 

0.39000 

1.30000 

130000 

0.10000 

0.10000 

0.26000 

0.26000 

0.14000 

0.14000 

0.18000 

0.18000 

0.74000 

0.74000 

1.80000 

1.80000 

4.90000 

4.60000 

4.70000 

0.46000 

0.46000 

9.10000 

8.50000 

0.29000 

0.29000 

0.07500 

0.07500 

0.32000 

0.32000 

0.32000 

032000 

032000 

0.32000 

032000 

032000 

032000 

032000 

032000 

032000 

0.79000 

0.79000 

630000 

630000 


0.00000 

Mg^g 

0.00000 

mb's 

D 

0.00000 

ltg/g 

0.00000 

pels. 

D 

0.00000 

pWs 

0.00000 

Me^g 

D 

0.00000 

PSl% 

0.00000 

vsl% 

D 

0.00000 

0.00000 

vdi 

D 

0.00000 

flg/g 

0.00000 

MB'g 

D 

0.00000 

vdz 

R 

0.00000 

PZl% 

DR 

0.00000 

pztz 

0.00000 

pziz 

D 

0.00000 

(Ig/g 

0.00000 

Mg/g 

D 

0.00000 

ps/z 

0.00000 

pz/z 

D 

0.00000 

pziz 

0.00000 

pz/z 

D 

0.00000 

pzIz 

0.00000 

PZ/Z 

D 

0.00000 

pz/z 

0.00000 

pztz 

D 

5.00000 

pz/z 

5.00000 

PZ/Z 

D 

5.00000 

pz/z 

0.00000 

PZiZ 

0.00000 

PZ/Z 

D 

6.20000 

pz/z 

6.20000 

pz/z 

D 

0.00000 

pz/z 

0.00000 

pz/z 

D 

0.00000 

PZ/Z 

0.00000 

PZ/z 

D 

0.00000 

pztz 

0.00000 

pz/z 

D 

0.00000 

pz/z 

R 

0.00000 

PZtz 

DR 

0.00000 

PZ/Z 

R 

0.00000 

PZ/z 

DR 

0.00000 

pz/z 

R 

0.00000 

pz/z 

DR 

0.00000 

pztz 

R 

0.00000 

pzIz 

DR 

0.00000 

PZ/Z 

R 

0.00000 

PZ/z 

DR 

0.00000 

PZ/z 

0.00000 

pdz 

D 

0.00000 

PZ/z 

0.00000 

PZiZ 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMTV OLATLLES 

CRS-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

7.60000 

6.20000 

ligfs 

CRS-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

7.30000 

6.20000 

ng/g 

D 

CRS-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

HS'g 

CRS-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

MS^g 

D 

CRS-94-01 

PHENE)6 

PHENOL-D6 

6.SOOOO 

5.00000 

fig^g 

CRS.94-01 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.30000 

5.00000 

f^e/e 

D 

CRS-94-01 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.50000 

5.00000 

nefg 

CRS-94-01 

PHENO 

PHENOL 

13.00000 

12.00000 

ns/g 

CRS.94-01 

PHENO 

PHENOL 

12.00000 

12.00000 

fig/g 

D 

CRS-94-01 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,LDICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

Hg'g 

CRS-94-01 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06400 

0.00000 

itg/g 

D 

CRS-94-01 

PPDDE 

2^.BIS(PARA.CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06S00 

0.00000 

vel% 

CRS-94-01 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

0.00000 

Vgj% 

D 

CRS-94-01 

PPDDT 

2^-BIS(PARA.CHL0R0PHENYL>1,1.1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

Mg'g 

CRS.94-01 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

D 

CRS-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

vej% 

CRS-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

Hg/g 

D 

CRS.94-01 

PYR 

PYRENE 

9.30000 

6.20000 

iig^g 

CRS.94-01 

PYR 

PYRENE  - 

9.60000 

6.20000 

(ig'g 

D 

CRS-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4.DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

iig/g 

CRS.94-01 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

iig'g 

D 

CRS-94-01 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.70000 

5.00000 

)>g/g 

CRS-94-01 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.80000 

5.00000 

(ig'g 

D 

CRS.94-01 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.50000 

5.00000 

Mg^g 

CRS-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

(tg/g 

CRS-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

D 

CRS-94-02 

13DBD4 

1>DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000 

5.00000 

llg/g 

CRS.94-02 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

MS^g 

CRS-944)2 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.80000 

5.00000 

velz 

CRS-94-02 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.60000 

5.00000 

ttg/g 

CRS-94.02 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.80000 

5.00000 

(ig/g 

CRS.94.02 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

7.90000 

5.00000 

Mg'g 

CRS-944)2 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.80000 

5.00000 

Hg^g 

CRS-94-02 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.00000 

5.00000 

|ig/g 

CRS-94-02 

PHEND6 

PHENOL^D6 

6.90000 

5.00000 

vetg 

CRS-94-02 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.70000 

5.00000 

Vgl% 

CRS.94-03 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.80000 

5.00000 

Mg^g 

CRS.94-03 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

(tg/g 

CRS-94-03 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.60000 

5.00000 

t>g/g 

CRS-94-03 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

|ig/'g 

CRS-94-03 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.00000 

5.00000 

Mg's 

CRS-94.03 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

Mg's 

CRS.94-03 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATB-D4 

10.00000 

5.00000 

Mg's 

CRS-94-03 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.80000 

5.00000 

MS^g 

CRS-94-03 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.80000 

5.00000 

ms's 

CRS-94-03 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.60000 

5.00000 

ms's 

CRS.94.04 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.40000 

5.00000 

Mg'g 

CRS-94-04 

24CTBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000 

5.00000 

Mg's 

CRS.94.04 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.50000 

5.00000 

ms's 

CRS-94-04 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.20000 

5.00000 

Mg's 

CRS-94.04 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.50000 

5.00000 

ms's 

CRS-94-04 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

8.40000 

5.00000 

Mg's 
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Site  ID _ Test  Name _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATXLES _ 

CRS-94-04  DNOPD  DI-N^CTYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-04  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

CRS-94-04  PHEND6  PHENOL-D6 

CRS-94-04  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRS.94-05  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 
CRS-94-05  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRS-94-05  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

CRS-94-05  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

CRS-94-05  2FP  2-FLUOROPHENOL 

CRS-94-05  DEPm  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-05  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-05  NBD5  NITROBENZENE-D5 

CRS-94-05  PHEND6  PHENOL-D6 

CRS-94-05  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRS-94-06  ISDBIM  U-DICHLOROBENZENE-D4 
CRS-94-06  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRS.94-06  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

CRS-94-06  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

CRS-94-06  2FP  2-FLUOROPHENOL 

CRS-94-06  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-06  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-06  NBD5  NITROBENZENE-D5 

CRS-94-06  PHEND6  PHENOL-D6 

CRS-94-06  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRS-94-07  13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

CRS-944)7  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRS-94-07  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

CRS-94-07  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

CRS-944)7  2FP  2-FLUOROPHENOL 

CRS-94-07  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-07  DNOPD  DI-N-CKTIYLPHTHALATE-IM 

CRS-94-07  NBD5  NITROBENZENE-D5 

CRS-94-07  PHEND6  PHENOL-D6 

CRS-94-07  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRS-94-08  13DBD4  13-t)ICHLOROBENZENE-D4 

CRS-94-08  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRS-94-08  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

CRS-94-08  2FBP  2-FLUOROBffHENYL 

CRS-94-08  2FP  2-FLUOROPHENOL 

CRS-94-08  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-08  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATC-D4 

CRS-94-08  NBD5  NrrROBENZENE-D5 

CRS-94-08  PHEND6  PHENOL.D6 

CRS-94-08  TRPD14  TERPHENYL-D14 

CRS-94-09  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

CRS.94-09  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRS-94-09  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

CRS-94-09  2FBP  2.FLUOROBIPHENYL 

CRS.94-09  2FP  2-FLUOROPHENOL 

CRS-94-09  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-09  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 


Meas  Unit  Rag  Data 

Bo<J _ Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


10.00000 

5.00000 

fig^g 

5.10000 

5.00000 

6.90000 

5.00000 

Pg^g 

4.80000 

5.00000 

Pg^g 

7.50000 

5.00000 

^g^g 

12.00000 

5.00000 

iig/g 

4.90000 

5.00000 

lAg^g 

8.20000 

5.00000 

ligfg 

4.10000 

5.00000 

\igfg 

1.60000 

5.00000 

]ig/g 

8.10000 

5.00000 

^g^g 

4.60000 

5.00000 

[igfg 

5,90000 

5.00000 

Mg^g 

4.70000 

5.00000 

Hg^g 

5.50000 

5.00000 

fig^g 

13.00000 

5.00000 

Pg^g 

3.90000 

5.00000 

Fg^g 

7.20000 

5.00000 

Fg^g 

3.50000 

5.00000 

Pg^g 

7.60000 

5.00000 

\igfg 

9.50000 

5.00000 

Fg^g 

3.30000 

5.00000 

Pg^g 

4.80000 

5.00000 

Pg^g 

4.50000 

5.00000 

8.00000 

5.00000 

Pg^g 

15.00000 

5.00000 

pg/g 

5.70000 

5.00000 

Pg^g 

8.70000 

5.00000 

Pg^g 

6.20000 

5.00000 

Pg^g 

8.00000 

5.00000 

Pg^g 

9.00000 

5.00000 

Pg^g 

4.90000 

5.00000 

Pg^g 

7.20000 

5.00000 

Pg^g 

4.40000 

5.00000 

Pg'g 

8.00000 

5,00000 

Pg^g 

15.00000 

5.00000 

Pg^g 

5.70000 

5.00000 

pg/g 

8.50000 

5.00000 

pg^g 

6.10000 

5.00000 

pg^g 

8.00000 

5.00000 

Pg^g 

9.20000 

5.00000 

Pg^g 

4.90000 

5.00000 

pg/g 

7.20000 

5.00000 

Pg^g 

4.40000 

5.00000 

Pg'g 

8.00000 

5.00000 

Pg^g 

15.00000 

5.00000 

Pg^g 

5.90000 

5.00000 

Pg^g 

8.70000 

5,00000 

Pg^g 

630000 

5.00000 

pg^g 

7.90000 

5.00000 

Pg^g 

9.10000 

5.00000 

Pg^g 
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Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 


CRS-9iM)9 

NBD5 

NITROBENZEN&.D5 

4.90000 

5.00000 

fig/s 

CRS-94^ 

PHEND6 

PHENOL-D6 

730000 

5.00000 

ne/s 

CRS-94-09 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.50000 

5.00000 

\ig/g 

CRS-94-10 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

5.00000 

CRS-94-10 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

CRS.94.10 

2CLPD4 

2-4:HIjOROPHENOL-D4 

5.70000 

5.00000 

vel% 

CRS-94.10 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.70000 

5.00000 

vel% 

CRS-94-10 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.20000 

5.00000 

itg/g 

CRS-94-10 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

8.10000 

5.00000 

ve/z 

CRS.94-10 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.80000 

5.00000 

vg/z 

CRS-94-10 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.00000 

5.00000 

iig/'g 

CRS-94-10 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.20000 

5.00000 

Mg/g 

CRS-94-10 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.70000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-11 

13DBIM 

13-DICHLOROBENZENE.D4 

5.80000 

5.00000 

vg/z 

CRS.94-11 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94.11 

2CLPD4 

2-CHIX)ROPHENOL-D4 

430000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-11 

2FBP 

2.FUJOROBIPHENYL 

7.90000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-11 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.60000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-11 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.30000 

5.00000 

^zlz 

CRS-94-11 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.50000 

5.00000 

vziz 

CRS-94-11 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

4.00000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-11 

PHEND6 

PHENOL.D6 

6.20000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-11 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.30000 

5.00000 

vziz 

CRS-94.12 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.80000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-12 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

vztg 

CRS-94-12 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.70000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-12 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-12 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.20000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-12 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-IM 

9.00000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94.12 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-12 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.10000 

5.00000 

vz/z 

CRS.94-12 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.20000 

5.00000 

vz/z 

CRS.94-12 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.80000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-13 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE.D4 

8.70000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-13 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-13 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL‘D4 

6.00000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-13 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

9.20000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-13 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.40000 

5.00000 

vz/z 

CRS.94-13 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

8.50000 

5.00000 

vz/z 

CRS.94-13 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94.13 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.50000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-13 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.20000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-13 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.60000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-14 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

6.60000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94.14 

246TBP 

2,4,^TRIBROMOPHENOL 

12.00000 

5.00000 

vz/z 

CRS.94-14 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000 

5.00000 

vz/z 

CRS.94.14 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.70000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-14 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

LT  0.15000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-14 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.90000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94-14 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

6.40000 

5.00000 

vz/z 

CRS-94.14 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.30000 

5.00000 

vz/z 
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Site  ID  Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS.94.14 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRS-94-14 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CRS-94-15 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

CRS-94.15 

246TBP 

2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

CRS.94-15 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

CRS-94.15 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

CRS-94-15 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

CRS-94-15 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-15 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94.15 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

CRS-94.15 

?HEND6 

PHENOL-D6 

CRS-94-15 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

CRS-94.16 

13DBD4 

U-DICHIjOROBENZENE-D4 

CRS.94.16 

246TBP 

2,4,6.TRIBR0M0PHEN0L 

CRS-94-16 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRS-94.16 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

CRS-94.16 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

CRS-94-16 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-16 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-16 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

CRS-94.16 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRS-94-16 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CRS-94-17 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

CRS-94.17 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

CRS-94-17 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRS-94-17 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

CRS.94-17 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

CRS-94.17 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-17 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-17 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

CRS-94.17 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRS-94-17 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

CRS-94-18 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

CRS-94-18 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

CRS-94-18 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

CRS-94-18 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

CRS-94-18 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

CRS-94.18 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

CRS-94-18 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

CRS-94-18 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

CRS-94-18 

PHEND6 

PHENOL-D6 

CRS-94-18 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

PPB-94-01A 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

PPB-94.01A 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

PPB-94-01A 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

PPB-94-01A 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

PPB-94-01A 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

PPB-94-01A 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

PPB-94-01A 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

PPB-94.01A 

12DPH 

1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

PPB-94-01A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

7.70000 

4.20000 

8,00000 

12.00000 

6.40000 

9.10000 

6.20000 

8.20000 

6.90000 
5.60000 

8.40000 
4.00000 

7.00000 

12,00000 

5.60000 

8.50000 

5.40000 

7.40000 

6.40000 
5.00000 

7.40000 

3.70000 

7.50000 
12.00000 

6.10000 

8.90000 

6.10000 

7.90000 

7.20000 

5.40000 

8.20000 
3.80000 

7.70000 
12.00000 

6.00000 

8.90000 

5.90000 

7.70000 

6.90000 

5.40000 

8.10000 
3.80000 


LT 

0.03200 

LT 

0.03200 

11.00000 

13.00000 

LT 

0.04200 

LT 

0.04200 

LT 

0.52000 

LT 

0.52000 

8.60000 

5.00000 

Mg^g 

5.00000 

Mg'g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

Mg^g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

l»g/g 

5.00000 

ng/g 

5.00000 

iie/s 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

ltg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

flg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

iig/e 

5.00000 

iie/g 

5.00000 

iig/e 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

iig/e 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

iig/e 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

l^g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

llg/g 

0.00000 

llg/g 

0.00000 

llg/g 

D 

6.20000 

Mg'g 

6.20000 

l^g 

DX 

0.00000 

llg/g 

0.00000 

llg/g 

D 

0.00000 

ng/g 

0.00000 

llg/g 

D 

5.00000 

llg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


SttelD 

Test  Name 

Meas 

Bo<d 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flac 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATDLES 

PPB.94-OIA 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

8.20000 

5.00000 

PPB-94-01A 

13DBIM 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

10.00000 

5.00000 

lig/e 

D 

PPB-94-01A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

vtl% 

PPB-94-01A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

D 

PPB-94^1A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

vgjg 

R 

PPB-94-01A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

v^z 

DR 

PPB-944)1A 

14DCLB 

lADICHLOROBENZENE 

8.70000 

6.20000 

vgj% 

PPB-944)1A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

11.00000 

6.20000 

9^Z 

D 

PPB-94-01A 

23dTCP 

23.6-'naCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

23dTCP 

23.6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

yg/z 

D 

PPB-94-01A 

245TCP 

^4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

yz/z 

PPB-94-01A 

245TCP 

2,43-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

yslz 

D 

PPB-94-01A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000 

5.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

yz/z 

PPB-94^1A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

245TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

yz/z 

PPB-94^1A 

246TCP 

^4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

yzIz 

D 

PPB-94^1A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

yziz 

PPB-94-OiA 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

yz/z 

D 

PPB-94-01A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

yz/z 

PPB-944)1A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

yziz 

D 

PPB-94^1A 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

10.00000 

6.20000 

yziz 

PPB-94^1A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

12.00000 

6.20000 

vzlz 

D 

PPB-94-01A 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

032000 

0.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

10.00000 

6.20000 

yziz 

PPB.944)1A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

12.00000 

6.20000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.60000 

5.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

7.30000 

5.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.00000 

5.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

2CNAP 

2^HLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

yziz 

PP&-94^1A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000 

0.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8,70000 

5.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

yziz 

D 

PPB-9401A 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

yziz 

PPB-944)1A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.00000 

5.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.90000 

5.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

730000 

5.00000 

yziz 

D 

PPB.94-OIA 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

2MNAP 

2-METinTNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

yziz 

PPB-94^1A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

yziz 

D 

PPB.94-OIA 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

yziz 

R 

PPB-94-01A 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

yziz 

DR 

PPB-94-01A 

2NP 

2-NrniOPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

yziz 

PPB-94^1A 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

yziz 

PPB-94-01A 

33r)CBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

yziz 

D 

PPB-94-01A 

35DNA 

3,5-DINrrROANEJNE 

LT 

1.60000 

0.00000 

yziz 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  Kf  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

PPB-94-01A  35DNA  3,5-DINrrROANIUNE 

PPB-94-01A  3NANIL  3-NITROANILINE 

PPB-94-0 1 A  3NANIL  3-NITROANILINE 

PPB-94-01A  3NT  3-NITROTOLUENE 

PPB-94-01A  3NT  3-NITROTOLUENE 

PPB-94-01A  46DN2C  4,6.DINrrRO-2-CRESOL 

PPB-94-01A  46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

PPB.94-OIA  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

PPB-94-01A  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

PPB-94-01A  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

PPB-94-0 1 A  4CANE.  4-CHLOROANIUNE 

PPB-94-01A  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

PPB-94-01A  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

PPB-94-01 A  4CLPPE  4^HIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

PPB-94-01 A  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

PPB-94-01A  4MP  4-ME'nrYLPHENOL 

PPB-94-01A  4MP  4-METHYLPHENOL 

PPB-94-01A  4NANIL  4-NITROANILINE 

PPB-94-01A  4NANIL  4-NITROANILINE 

PPB-94-01A  4NP  4-NITROPHENOL 

PPB-94-01A  4NP  4-NnROPHENOL 

PPB-94-01A  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

PPB-944)1A  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

PPB-94-01A  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

PPB-94-01A  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

PPB-94-01A  ALDRN  ALDRIN 

PPB-94-01A  ALDRN  ALDRIN 

PPB.94-OIA  ANAPN  ACENEPHTHENE 

PPB-94-01A  ANAPN  ACENEPHTHENE 

PPB-94-01A  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

PPB-94-01A  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

PPB-94-01A  anil  aniline 

PPB-94-01A  ANIL  ANILINE 

PPB-94-01A  ANTRC  ANTHRACENE 

PPB-94-01A  ANTRC  ANTHRACENE 

PPB-94-01A  ATZ  ATRAZINE 

PPB-94-01A  ATZ  ATRAZINE 

PPB-94-01  A  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
PPB-94-01A  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
PPB-94-0  lA  B2CIPE  BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL)  ETHER 
PPB-94-01  A  B2CIPE  BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL)  ETHER 
PPB-94-01  A  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
PPB-94-01  A  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
PPB-94-01  A  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
PPB-94-01A  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
PPB.94-OIA  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
PPB-94-01A  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
PPB-94-01A  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
PPB-94-01A  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
PPB-944)1A  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
PPB-94-01A  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
PPB-94-01A  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
PPB-94-01A  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 


LT 

1.60000 

LT 

3.00000 

LT 

3.00000 

LT 

0.34000 

LT 

0.34000 

LT 

0.80000 

LT 

0.80000 

LT 

0.04100 

LT 

0.04100 

ND 

0.63000 

ND 

0.63000 

16.00000 

17.00000 

LT 

0.17000 

LT 

0.17000 

LT 

0.24000 

LT 

0.24000 

ND 

3.10000 

ND 

3.10000 

9.20000 

11.00000 

LT 

1.30000 

LT 

1.30000 

LT 

0.40000 

LT 

0.40000 

LT 

1.30000 

LT 

1.30000 

9.40000 

11.00000 

LT 

0.03300 

LT 

0.03300 

ND 

0.13000 

ND 

0.13000 

LT 

0.71000 

LT 

0.71000 

LT 

0.06500 

LT 

0.06500 

LT 

0.19000 

LT 

0.19000 

LT 

0.44000 

LT 

0.44000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0,48000 

LT 

0.48000 

LT 

0.04100 

LT 

0.04100 

LT 

1.20000 

LT 

1.20000 

LT 

031000 

LT 

031000 

LT 

130000 

LT 

130000 

0.00000 

llg/g 

D 

0.00000 

flg/g 

0.00000 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vds 

R 

0.00000 

vs/s 

DR 

12.00000 

vs/s 

12.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

R 

0.00000 

vs/s 

DR 

12.00000 

vs/s 

12.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

6.20000 

vs/s 

6.20000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

R 

0.00000 

vs/s 

DR 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0,00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0,00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 

0.00000 

vs/s 

0.00000 

vs/s 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bo<a 

Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLAXILES 

PPB-94^1A 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

l.SOOOO 

0.00000 

Hg/s 

PPB-94-01A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

lig/s 

D 

PPB-944)1A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

Hgfs 

PPB-94-01A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

ttg/g 

D 

PPB-94-01A 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

ftslg 

R 

PPB-944)1A 

BENZm 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

(Ig/g 

DR 

PPB-94-01A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

ll&'g 

R 

PPB-94-01A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

ne/g 

DR 

PPB-9«1A 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

ve/z 

PPB-94-01A 

BGHIPY 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

VZli 

D 

PPB-94-01A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FUJORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

ve/z 

PPB-94-01A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

vztz 

D 

PPB-94^1A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

v^z 

PPB-94-01A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

v^z 

PPB-94-01A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

flg/g 

D 

PPB-94-01A 

CLSBZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

vzIz 

PPB.94-OIA 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

(Ig/g 

D 

PPB-94^1A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

vziz 

PPB-944)1A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94^1A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLME'niYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

CPMS02 

44:hlorophenylmethyl  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

CPMS02 

44:HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

OJIOOO 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

vziz 

PPB.94^1A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

031000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

0.46000 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

vziz 

PPB-944)1A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

vziz 

PPB.94-OIA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

14.00000 

5.00000 

vziz 

D 

PPB-94^1A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

vziz 

PPB-94^1A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-944)1A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

vziz 

PPB-94-01A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

vziz 

D 

PPB-94-01A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

vziz 

PPB-944)1A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

vziz 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


ate  ID  Test  Name 


Meas  Uirft  Hag  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB-94-01A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

PPB.94^1A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

PPB-94-01A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

PPB-94-01A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

PPB-94-01A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

12.00000 

5.00000 

PPB-94-01A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

PPB-94-01A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

PPB-94-01A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

PPB.94-OIA 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

PPB-94-01A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

PPB-94-01A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

PPB-94-01A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

PPB-94-01A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

PPB-94^1A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

PPB-94^1A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

PPB-94-01A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

PPB.94-OIA 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000 

0.00000 

PPB-94-01A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

PPB-94-01A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

PPB-94-01A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

PPB-94-01A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

PPB.94-OIA 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

PPB-94-01A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

PPB-94-01A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

PPB-94-01A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

PPB-94-01A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0,00000 

PPB-94-01A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

PPB-94^1A 

ICDPYR. 

INDENO  [I.23-CJ)]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

PPB-94^1A 

ICDPYR. 

INDENO[U3-CJ>]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

PPB-94-01A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

PPB.94^1A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

PPB-94-01A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

PPB-94^1A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000 

0,00000 

PPB-94-01A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

PPB-94-01A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

PPB.94-OIA 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

PPB-94-01A 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

PPB-94-01A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

PPB.94^1A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

PPB-94-01A 

MIREX 

l,lA.2.2,33A.4a5.5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000 

0.00000 

PPB-94-01A 

MIREX 

l,lA^A3,3A,4,5,5,5A,5B,d-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000 

0.00000 

PPB-94-01A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

PPB-94-01A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

PPB-944)1A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

PPB-94-01A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

PPB.94-OIA 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

PPB-94-01A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

PPB.94-OIA 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.40000 

5.00000 

PPB-94^1A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.40000 

5.00000 

PPB-94-01A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

6.40000 

5.00000 

PPB-94-01A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

PPB-94-01A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

PPB-94-01A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

9.50000 

6.20000 

PS^g 

pg/'g 

PS^g 

pg/g 

pg% 

pg/'g 

pg/g 

Pg^g 

pg^g 

Pg% 

pg^g 

Pg'g 

pg^g 

pg/g 

Pg'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg'g 

pg/'g 

pg/'g 

pg% 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


D 

D 

D 


D 

D 

R 

DR 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


S»teID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

DnH 

Meas 

Flac 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OlATILES 

PPB-94-01A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000 

6.20000 

itg/g 

D 

PPB-94-01A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

Hg'g 

PPB-94-01A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

Hg/g 

D 

PPB.944)1A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

032000 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB.944)1A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

ge^s 

R 

PPB-94-01A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

0.00000 

gg/g 

DR 

PPB-94-01A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000 

0.00000 

gg/g 

R 

PPB.9«1A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

gg/g 

DR 

PPB-94-01A 

PCB242 

POLYCHLORINA'IED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

gg/g 

R 

PPB-94-01A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

gg/g 

DR 

PPB-94-^lA 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

gg/g 

R 

PPB-94-01A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

gg/g 

DR 

PPB-94^1A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

gg/g 

R 

PPB-94-OiA 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

gg/g 

DR 

PPB-94-01A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

930000 

6.20000 

gg/g 

X 

PPB-94-01A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

11.00000 

6.20000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

gg/g 

PPB-94^1A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PHENr)6 

PHENOL.D6 

7.70000 

5.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.90000 

5.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

9.20000 

5.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PHENO 

PHENOL 

15.00000 

12.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PHENO 

PHENOL 

17.00000 

12.00000 

gg/g 

D 

PPB-9«1A 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PPDDD 

2^-BIS(PARA^HLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1.1-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PPDDT 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-9«1A 

PYR 

PYRENE 

13.00000 

6.20000 

gg/g 

PPB-94-01A 

PYR 

PYRENE 

15.00000 

6.20000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

SUPON 

24:HL0R0-1<2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

SUPON 

24:HLORO.H2,4-DICHLOROPHE^^^.)VINY^ 

LT 

0.92000 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB-94-01A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.80000 

5.00000 

gg/g 

PPB-94^1A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

6.90000 

5.00000 

gg/g 

DX 

PPB-94-01A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.90000 

5.00000 

gg/g 

PP&-94-01A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

gg/g 

PPB-94-01A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

gg/g 

D 

PPB.94-OIB 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.70000 

5.00000 

gg/g 

PPB-94-01B 

246TBP 

2,4,^TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

gg/g 

PPB-94-01B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.30000 

5.00000 

gg/g 

PPB-94-01B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.40000 

5.00000 

gg/g 

PPB-9«1B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.40000 

5.00000 

gg/g 

ITS 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

PPB-94-01B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

PPB-944)1B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

PPB-94-01B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.60000 

5.00000 

PP&-94-01B 

PHEND6 

:  PHENOL-D6 

8.70000 

5.00000 

PPB-94^1B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.80000 

5.00000 

PPB-944)1C 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

7.80000 

5.00000 

PPB-94-01C 

246TBP 

2.4,6-n5IBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

PPB-944)1C 

2CLPr)4 

2^HLOROPHENOL.D4 

5.80000 

5.00000 

PPB-9401C 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.30000 

5.00000 

PPB-94-01C 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

5.50000 

5.00000 

PPB-9«1C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

11.00000 

5.00000 

PPB-94-01C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

PPB-94^1C 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.30000 

5.00000 

PPB-94-01C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.90000 

5.00000 

PPB-9401C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.60000 

5.00000 

PPB-94-03A 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

PPB-94-03A 

I23TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

PPB-94-03A 

124TCB 

U.4-TRICHLOROBENZENE 

11.00000 

6.20000 

PPB.94^3A 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

10.00000 

6.20000 

PPB-94-03A 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

PPB-94-03A 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

PPB*94-03A 

12DPH 

l^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

PPB-94-03A 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

PPB-94-03A 

13DBD4 

1^-DICHLOROBENZENE-D4 

8.80000 

5.00000 

PPB-94-03A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000 

5.00000 

PPB-94-03A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

9.20000 

5.00000 

PPB-94-03A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

PPB-94-03A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

PPB-94-03A 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

PPB-94^3A 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

PPB.94-03A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

10.00000 

6.20000 

PPB-94-03A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

8.80000 

6.20000 

PPB-94-03A 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

PPB.94^3A 

23dTCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

PPB-944)3A 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

PPB-94-03A 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

PPB-94-03A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

PPB-94-03A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000 

5.00000 

PPB-94-03A 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000 

5.00000 

PPB-94^3A 

24€TCP 

2.4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

PPB-94-03A 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

PPB-94-03A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

PPB-94^3A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

PPB-94^3A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

PPB-944)3A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

PPB-94-03A 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

PPB-94-03A 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

PPB-94^3A 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

GT 

6.20000 

6.20000 

PPB-94^3A 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

GT 

6.20000 

6.20000 

PPB-94-03A 

26DNA 

2,d-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0,00000 

PPB-94^3A 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

PPB-94-03A 

26DNT 

2,6-DINITROTOLtJENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

Unit  FUs  Data 


V’t/i 

MS'g 

gg/g 

Mg's 

ftg/g 

Kg'g 

Hg/g 

ftg/g 

Mg/g 

Mg/g 

fig'g 

(ig/g 

(ig'g 

Mg'g 

Mg'g  D 
Vf/t 

V%/%  D 
fig/g 

Hg/g  D 
fig^g 

|ig/g  D 

(ig/g 

Mg/g  D 

fig/g 

Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g  R 
(»g/^g  DR 
rig'g 

Mg/g  D 
Mg'g 

Mg/g  D 

fig/g 

Hg/g  D 

Mg/g 

Mg'g 

|ig/g  D 

Hg'g 

Hg/g  D 

lig/g 

Mg/g  D 

vds 

Hg/g  D 

Mg/g 

fig/g  D 
Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Untt 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

PPB-94-03A 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB.9403A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

11.00000 

6.20000 

PPB-94-03A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

9.30000 

6.20000 

llg/g 

D 

PPB-944)3A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.70000 

5.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

2CLPD4 

2-CHIjOROPHENOL-IM 

5.60000 

5.00000 

llg/g 

D 

PPB-94-03A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.30000 

5.00000 

llg/g 

PPB-94-03A 

2CNAP 

2-CHIX)RONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

llg/g 

PPB-94^3A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

llg/g 

D 

PPB-94-03A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.60000 

5.00000 

l*g/g 

PPB-94-03A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.20000 

5.00000 

llg/g 

D 

PPB-94-03A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.20000 

5.00000 

l*g'g 

PPB-94-03A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.20000 

5.00000 

llg/g 

PPB-94-03A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.80000 

5.00000 

llg/g 

D 

PPB-94^3A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.40000 

5.00000 

Hg/g 

PPB-94-03A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

llg/g 

PPB-94-03A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB.94-03A 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

llg/g 

PPB-94-03A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

llg'g 

D 

PPB-94-03A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

ltg/g 

R 

PPB-94-03A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

t>g/g 

DR 

PPB-94-03A 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

llg/g 

PPB-94-03A 

2NP 

2.NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

ltg/g 

D 

PPB-94-03A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-944)3A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

35DNA 

3,5-DINrrROANIUNE 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94^3A 

35DNA 

3,5-DINrrROANIUNE 

LT 

1.60000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

3NANIL 

3-NrrROANIUNE 

LT 

3.00000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

Mg/g 

R 

PPB-94-03A 

4CANIL 

4CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

PPB-94-03A 

4CUC 

4-CHIJORO-3-CRESOL 

14.00000 

12.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

13.00000 

12.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

4CLPPE 

4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-944)3A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94^3A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

4NANIL 

4.NITROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

Mg/g 

R 

PPB-94-03A 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

PPB-94-03A 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

7.00000 

12.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

7.00000 

12.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94^3A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

Mg/g 

PPB-94-03A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

Mg/g 

D 

PPB-94-03A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.70000 

6.20000 

Mg/g 
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SHcID 


Test  Name 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Spike  Meas 

8.70000 

6.20000 

LT 

0.03300 

0.00000 

LT 

0.03300 

0.00000  p^g 

ND 

0.13000 

0.00000  pg^g 

ND 

0.13000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.71000 

0.00000  p^g 

LT 

0.71000 

0.00000  pg^g 

LT 

0.06500 

0.00000  pg/g 

LT 

0.06500 

0.00000  fig/g 

LT 

0.19000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.19000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.44000 

0,00000  pg/g 

LT 

0.44000 

0.00000  p^g 

LT 

0.36000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.36000 

0.00000  p^g 

LT 

0.48000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.48000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.04100 

0.00000  pg/g 

LT 

0.04100 

0.00000  pg/g 

LT 

1.20000 

0.00000  pg/g 

LT 

1.20000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.31000 

0.00000  pg/g 

LT 

OJIOOO 

0.00000  pg/g 

LT 

1.30000 

0.00000  pg/g 

LT 

130000 

0.00000  pg/g 

LT 

1.80000 

0.00000  pg/g 

LT 

1.80000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.40000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.40000 

0,00000  pg/g 

ND 

0.13000 

0.00000  p^g 

ND 

0.13000 

0.00000  pg/g 

ND 

3.10000 

0.00000  pg/g 

ND 

3.10000 

0.00000  p^g 

LT 

0.18000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.18000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.13000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.13000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.03200 

0.00000  p^g 

LT 

0.03200 

0.00000  pg/g 

LT 

0.03200 

0.00000  pg/g 

LT 

0.03200 

0.00000  pg/g 

LT 

0.08000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.08000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.52000 

0,00000  pg/g 

LT 

0.52000 

0.00000  pg/g 

LT 

1.80000 

0.00000  pg/g 

LT 

1.80000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.68000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.68000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.09700 

0.00000  pg/g 

LT 

0.09700 

0.00000  pg/g 

LT 

0.32000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.32000 

0.00000  pg/g 

Flag 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB-94-03A 

PPB-9«3A 

PPB-94^)3A 

PPB-94-03A 

PPB-9+03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-9«3A 

PPB-94-03A 

PPB-94^3A 

PPB-94-03A 

PPB-9«3A 

PPB^94-03A 

PPB-94^3A 

PPB.94^3A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94^3A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB.94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-944)3A 

PPB-94-03A 

PPB-944)3A 

PPB-94-03A 

PPB-9«3A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-9443A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-9«3A 

PPB-94-03A 

PPB-94^3A 

PPB-94-03A 

PPB-9443A 

PPB-94-03A 

PPB-94-03A 

PPB-94^3A 


ANAPN  ACENEPHTHENE 
ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANIL  ANILINE 
ANIL  ANILINE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ATZ  ATRAZINE 
ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHIjOROETHOXY)  METHANE 
B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BAPYR  BENZO  [AJ  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 
BGHIPY  BENZO  [G3.I]  PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BKFAN  BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
BZALC  BENZYL  AUX3HOL 
CHRYSENE 
CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
HEXACHLOROETHANE 
HEXACHLOROETHANE 
CLDAN  CHLORDANE 
CLDAN  CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
CPMSO  4-CHLOROPHENYlMETHYL  SULFOXIDE 


CHRY 

CHRY 

CL6BZ 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6CP 

CL6ET 

CL6ET 


CPMS 

CPMS 


D 

R 
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sue  ID 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOIAHLES 


PPB.94-03A 

CPMS02 

PPB-94-03A 

CPMS02 

PPB-94-03A 

DBAHA 

PPB-94-03A 

DBAHA 

PPB.94^3A 

DBCP 

PPB-94-03A 

DBCP 

PPB-94-03A 

DBHC 

PPB-944)3A 

DBHC 

PPB-94-03A 

DBZFU 

PPB-94-03A 

DBZFU 

PPB-94-03A 

DCPD 

PPB-94-03A 

DCPD 

PPB-94-03A 

DDVP 

PPB-94^3A 

DDVP 

PPB-94-03A 

DEP 

PPB-94-03A 

DEP 

PPB-94-03A 

DEPD4 

PPB-94-03A 

DEPD4 

PPB-94-03A 

DEPD4 

PPB-94-03A 

DITH 

PPB-94-03A 

DITH 

PPB-94-03A 

DLDRN 

PPB-94-03A 

DLDRN 

PPB-94-03A 

DMP 

PPB-94-03A 

DMP 

PPB-94-03A 

DNBP 

PPB-94-03A 

DNBP 

PPB-94^3A 

DNOP 

PPB-94-03A 

DNOP 

PPB-94-03A 

DNOPD 

PPB-94^3A 

DNOPD 

PPB-94-03A 

DNOPD 

PPB-94-03A 

ENDRN 

PPB-94^3A 

ENDRN 

PPB-94^3A 

ENDRN 

PPB-94-03A 

ENDRN 

PPB-94-03A 

ENDRN 

PPB-94-03A 

ENDRN 

PPB-94-03A 

ESFS04 

PPB-944)3A 

ESFS04 

PPB-94-03A 

FAMPH 

PPB-94-03A 

FAMPH 

PPB-94-03A 

FANT 

PPB-94-03A 

FANT 

PPB-94-03A 

FLRENE 

PPB-94-03A 

FLRENE 

PPB-94-03A 

HCBD 

PPB.94-03A 

HCBD 

PPB-944)3A 

HPCL 

PPB-9«3A 

HPCL 

PPB.94-03A 

HPCLE 

PPB-94-03A 

HPCLE 

PPB-94-03A 

ICDPYR 

DroROMOCHLOROPROPANE 

DffiROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 


DICYCLOPENTADIENE 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 
DIETHYL  PHTHALATE 
DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DITHIANE 
DITHIANE 


DIMETHYL  PHTHALATE 
DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
DLN-OCTYL  PHTHALATE 


FLUORANTHENE 

FLUORANTHENE 


HEXACHLOROBUTADIENE 
HEXACHLOROBUTADIENE 
HEPTACHLOR 
HEPTACHLOR 
HEPTACHLOREPOXIDE 
HEPTACHLOREPOXIDE 
ICDPYR  INDENO[U3-CJ)]  PYRENE 


Meas 

B4xd 

Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

LT 

0.06600 

0.00000 

LT 

0.06600 

0.00000 

D 

LT 

0.31000 

0.00000 

(tg^g 

LT 

0.31000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.07100 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.07100 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.21000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.21000 

0.00000 

Hg/g 

D 

LT 

0.38000 

0-00000 

pg^g 

LT 

0.38000 

0.00000 

llg/g 

D 

LT 

0.57000 

0.00000 

PS^g 

LT 

0.57000 

0.00000 

Mg/g 

D 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.06800 

0.00000 

llg/g 

D 

LT 

0.24000 

0.00000 

ve/z 

3.30000 

0.00000 

D 

10.00000 

5.00000 

pg^g 

9.30000 

5.00000 

vz/z 

D 

10.00000 

5.00000 

pg^g 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.06500 

0.00000 

vz/z 

D 

LT 

0.07900 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.07900 

0.00000 

tig/g 

D 

LT 

0.06300 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.06300 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg^g 

LT 

130000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

D 

16.00000 

5.00000 

pg/g 

15.00000 

5.00000 

pg^g 

13.00000 

5.00000 

pg^g 

D 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg^g 

LT 

130000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg^g 

D 

ND 

0.28000 

0.00000 

pg^g 

R 

ND 

0.28000 

0.00000 

pg^g 

DR 

LT 

1.20000 

0.00000 

pg^g 

LT 

1.20000 

0.00000 

pg^g 

D 

ND 

1.30000 

0.00000 

pg^g 

R 

ND 

1.30000 

0.00000 

pg^g 

DR 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg'g 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.97000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.97000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

2.40000 

0.00000 

pg^g 

Data 

Qnal 
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Site  ID  Test  Name 


Meas  Unit  Flae  Data 

Boo* _ Value _ Spike  Meaa  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 


PPB-94-03A 

ICDPYR 

INDENO  [i;23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

0.00000 

PPB-94-03A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

PPB-94-03A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

PPB.94-03A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

PPB-94-03A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

PPB-94-03A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

PPB-94-03A 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

0.00000 

PPB-94^3A 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

PP&-94-03A 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

PPB-94-03A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

PPB-94-03A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

PPB-94-03A 

MIREX 

1,1A^,233A,4,5,5,5A,5B,6.DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

PPB-94-03A 

MIREX 

l,lA^^33A.4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000 

0.00000 

PPB-94-03A 

MLTHN 

MALAXmON 

LT 

0.18000 

0.00000 

PPB-94-03A 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000 

0.00000 

PPB-94-03A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0,74000 

0.00000 

PPB-94-03A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

PPB-94-03A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

PPB-94-03A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

PPB-94-03A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.10000 

5.00000 

PPB-94-03A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.20000 

5.00000 

PPB-94-03A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.60000 

5.00000 

PPB-94-03A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

PPB-94-03A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

PPB-94-03A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

9.30000 

6.20000 

PPB-9«3A 

NNDNP 

N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

8.70000 

6.20000 

PPB-94-03A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

PPB-94-03A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

PPB-94^3A 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

PPB-94-03A 

OXAT 

1,443XATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

PPB.94-03A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

PP&-94-03A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

PPB-94^3A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

0.00000 

PPB.94-03A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

PPB-94-03A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

PPB-94-03A 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.10000 

6.20000 

PPB-94^3A 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.30000 

6.20000 

PPB-94-03A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

PPB-9«3A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

PPB-94-03A 

PHEND6 

PHENOL^D6 

7.40000 

5.00000 

PPB-94-03A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.50000 

5.00000 

PPB-94-03A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.20000 

5.00000 

iig/g 

tig/g 

HSfg 

vdg 

pg/g 

ftg/g 

Pg^g 

veJg 

vg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

vg/g 

pg/g 

vg/g 

vg/g 

pg/g 

vg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

Mg^g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

X 

XD 

D 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas  XJnit  Flas  Data 

Bool  Vahae  Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLAllLES 


PPB-94-03A 

PHENO 

PHENOL 

14.00000 

12.00000 

(ig/g 

PPB-94-03A 

PHENO 

PHENOL 

12.00000 

12.00000 

(tg/g 

D 

PPB-94-03A 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

0.06400 

,  0.00000 

(ig/g 

PPB-94-03A 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL).1,1-DICHL0 

LT 

0.06400 

0.00000 

ng'g 

D 

PPB-94-03A 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

fig/g 

PPB-94-03A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

0,00000 

D 

PPB-94-03A 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

vds 

PPB-94-03A 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

D 

PPB-94-03A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

vds 

PPB-94-03A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

D 

PPB-94-03A 

PYR 

PYRENE 

12.00000 

6.20000 

vdz 

X 

PPB-94-03A 

PYR 

PYRENE 

10.00000 

6.20000 

pg/g 

XD 

PPB-94-03A 

SUPON 

2-CHL0R0-1-{2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

PS^g 

PPB-94-03A 

SUPON 

2-CHLORO-K2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

pg'g 

D 

PPB-94-03A 

TRPD14 

TERPHENYL^D14 

5.10000 

5.00000 

pg'g 

PPB.94-03A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.60000 

5.00000 

pg'g 

D 

PPB-94^3A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-03A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

pg/g 

PPB.94^3A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

pg'g 

D 

PPB-94-03B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

8.50000 

5.00000 

pg/'g 

PPB-94-03B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-03B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

630000 

5.00000 

pg'g 

PPB-94-03B 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

8.70000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-03B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

630000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-03B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.60000 

5.00000 

pg^g 

PPB-94^3B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94^3B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.90000 

5.00000 

pg'g 

PPB-94-03B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7,80000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-03B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.60000 

5.00000 

pg'g 

PPB-94^3C 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.70000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-03C 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94^3C 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.60000 

5.00000 

pg/'g 

PPB-94-03C 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.90000 

5.00000 

pg/g 

PPB.94-03C 

2FP 

2.FUJOROPHENOL 

5.20000 

5.00000 

pg^g 

PPB-94-03C 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.90000 

5.00000 

pg^g 

PPB-94^3C 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

12.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB.94-03C 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

4,50000 

5.00000 

pg'g 

PPB-94-03C 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.80000 

5.00000 

pg'g 

PPB-94-03C 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.40000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-08A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.70000 

5.00000 

pg^g 

PPB-94^8A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-08A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000 

5.00000 

pg'g 

PPB-94-08A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.40000 

5.00000 

pg'g 

PPB-94-08A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

.  5.70000 

5.00000 

pg'g 

PPB-94-08A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-08A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13,00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-08A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.60000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-08A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8,30000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-08A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

6.10000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94^8B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

9.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-08B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-08B 

2CLPD4 

2-CHIjOROPHENOL-D4 

6.50000 

5.00000 

pg/g 

231 


sate  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Vahie 


Unit  Flag 
Spike  Meas  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

PPB-94-08B  2^  2-mJOROBIPHENYL 

PPB-94-08B  2FP  2-FLUOROPHENOL 
PPB-9448B  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

PPB-94-08B  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-IM 

PPB-94^8B  NBD5  NITROBENZENE-D5 
PPB-94^8B  PHEND6  PHENOL-D6 
PPB-94-08B  TRPD14  TERPHENYL-DH 


PPB-944)8C  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

PPB-94-08C  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

PPB-94-08C  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

PPB-944)8C  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

PPB-94-08C  2FP  2-FLUOROPHENOL 

PPB-94-08C  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

PPB-944)8C  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

PPB-94-08C  NBD5  NITROBENZENE-D5 

PPB-94-08C  PHEND6  PHENOL-D6 

PPB-94-08C  TRPD14  TERPHENYL.D14 

PPS-94-05  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

PPS-94-05  246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

PPS-94-05  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

PPS-94-05  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

PPS-94-05  2PP  2-FLUOROPHENOL 

PPS-94-05  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

PPS-94-05  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

PPS-94.05  NBD5  N1TROBENZENE-D5 

PPS-94-05  PHEND6  PHENOL-D6 

PPS-94-05  TRPD14  TERPHENYL-D14 

TBS-94.03  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TBS-94-03  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

TBS-94-03  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

TBS-944)3  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

TBS-94413  2FP  2-FLUOROPHENOL 

TBS-94-03  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-03  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

TBS-94-03  NBD5  NITROBENZENE-D5 

TBS-944»3  PHEND6  PHENOL-D6 

TBS-94-03  TRPD14  TERPHENYL-D14 

TBS-94-06  123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

TBS-94-06  123TCB  133-TRICHLOROBENZENE 

TBS-94-06  124TCB  13.4-TRICHLOROBENZENE 

TBS-94-06  I24TCB  13,4-TRICHLOROBENZENE 

TBS-94-06  12DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

TBS-94-06  I2DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

TBS-94-06  12DPH  1,2-DHHENYLHYDRAZINE 

TBS-94-06  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

TBS-94-06  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TBS-94.06  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TBS-94-06  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TBS-94-06  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

TBS-94-06  13DCLB  13-DlCHLOROBENZENE 

TBS-94-06  13DNB  13-DINITROBENZENE 

TBS-944)6  13DNB  13-DINITROBENZENE 


9.00000 

6.10000 

12.00000 

13.00000 

5.80000 

8.60000 

5.80000 

5.50000 
13.00000 

4.30000 

6.30000 
4.10000 

9.90000 
12.00000 

3.70000 

5.90000 

5.40000 

7.60000 
13.00000 

5.20000 

7.90000 

4.30000 

8.40000 
12.00000 

4.30000 

6.60000 
4.00000 

8.00000 

12.00000 

6.50000 
930000 

5.90000 


8.30000 

12.00000 

5.30000 

8.90000 

5.00000 

LT 

0.03200 

LT 

0.03200 

12.00000 

11.00000 

LT 

0.04200 

LT 

0.04200 

LT 

0.52000 

LT 

0.52000 

8.00000 

7.80000 

8.20000 

LT 

0.04200 

LT 

0.04200 

ND 

0.63000 

ND 

0.63000 

5.00000 

ne/s 

5.00000 

Kie 

5.00000 

Itg/g 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg^g 

5.00000 

llg/g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

6.20000 

pg'g 

6.20000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

V 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

5.00000 

pg'g 

5.00000 

pg'g 

D 

5.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg'g 

R 

0.00000 

pg'g 

DR 

Data 

Qnal 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


SHelD  Test  Name 


Meas  Unit  FUg  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATTLES 


TBS-.94^ 

14DCLB 

1,4-DICHIjOROBENZENE 

9.60000 

6.20000 

pg/g 

TBS.94-O6 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

9.40000 

6.20000 

pg/g 

D 

TBS-94^ 

236TCP 

23.6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

pg'g 

TBS-94-06 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

pg'g 

D 

TBS-94-06 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

pg/g 

TBS-944)6 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

9.60000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

24DCLP 

2,4-DICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

24DCLP 

2,4-DICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg'g 

TBS-94-06 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

24DNP 

2.4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

6.90000 

6.20000 

pg/g 

TBS-94-06 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

6.90000 

6.20000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

TBS-944)6 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

032000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

2CLP 

2-CmjOROPHENOL 

11.00000 

6.20000 

pg/g 

TBS-94-06 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

10.00000 

6.20000 

pg/g 

D 

TBS.94-O6 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.50000 

5.00000 

pg^g 

TBS-94-06 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

6.30000 

5.00000 

pg/g 

D 

IBS-94-06 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

630000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.10000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.70000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.90000 

5.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.70000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

630000 

5.00000 

pg/g 

D 

TBS-944)6 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

630000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

pg'g 

TBS-94-06 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-944)6 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg/g 

R 

TBS-94-06 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg/g 

DR 

TBS-94-06 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg'g 

TBS-94-06 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-944)6 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS.94-O6 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

35DNA 

3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-944)6 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

034000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

46DN2C 

4,6-DINrrR0.2-CRES0L 

LT 

0.80000 

0.00000 

pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


UnK  Flag  Data 

Spike  Mcas  Code  Qual 


TBS-94-06 

46DN2C 

:  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

TBS-94-06 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

TBS-94-06 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

TBS-9.iM)6 

4CANIL 

4-CHLOROANlUNE 

ND 

0.63000 

0.00000 

TBS-94-06 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.63000 

0.00000 

TBS-94-06 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000 

12.00000 

TBS-94-06 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000 

12.00000 

TBS-94-06 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

TBS-94-06 

4CUPPE 

4-chijorophenylphenyl  ether 

LT 

0.17000 

0.00000 

TBS-94-06 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

TBS-94-06 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

TBS-94-06 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

TBS-94-06 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

TBS-94-06 

4NP 

4-NITROPHENOL 

13.00000 

12.00000 

TBS-94-06 

4NP 

4-NITROPHENOL 

13.00000 

12.00000 

TBS-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

TBS-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

IJOOOO 

0.00000 

TBS-94-06 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0-00000 

TBS-94.06 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

TBS-94-06 

ALDRN 

AU3RIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

TBS-94-06 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

TBS-94-06 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.80000 

6.20000 

TBS-94-06 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

10.00000 

6.20000 

TBS-94-06 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

TBS-94-06 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

TBS-94-06 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0,00000 

TBS-94-06 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

TBS-94-06 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

TBS-94-06 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

TBS-94-06 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

TBS-94-06 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

TBS-94-06 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

TBS-94-06 

B2CEX 

BIS  (2-CHIjOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0,00000 

TBS-94-06 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

TBS-94-06 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROlSOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

TBS-94-06 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

TBS-94-06 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

TBS-94-06 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

TBS-94-06 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

0.88000 

0.00000 

TBS-94-06 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.14000 

,0.00000 

TBS-94-06 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.19000 

0.00000 

TBS-944)6 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

TBS-94-06 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

TBS-94-06 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

TBS-94-06 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

TBS-94-06 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

TBS-94-06 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

TBS-94-06 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

TBS-94-06 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

TBS-94-06 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

TBS-94-06 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

TBS-94-06 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

TBS-94-06 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


SHelD 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vatoe 

Spike 

Unit 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLiES 

TBS-94-06 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

llg/g 

R 

TBS-94-06 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3,10000 

0.00000 

Hg/g 

DR 

TBS.94-06 

BGHIPy 

BENZO  [03,1]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

llg/g 

TBS-94^ 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

Mg/g 

D 

TBS-944)6 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

TBS-94-06 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

]tg/g 

D 

TBS-94-06 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

Jlg^g 

TBS-94-06 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

(Ig'g 

D 

TBS-94-06 

CHRY 

CHRYSENE 

0.18000 

0.00000 

llg/g 

TBS.94-O6 

CHRY 

CHRYSENE 

0.29000 

0.00000 

fig/g 

D 

TBS-94-06 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

ng^g 

TBs-94^ 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

tlg/g 

D 

TBS-94-06 

CL6CP 

HEXACHIjOROCVCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

tlg/g 

TBS-94-06 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

Itg^g 

D 

TBS-94-06 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

Mg/g 

TBS-94-06 

C1j6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

(Ig/g 

D 

TBS-94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

Mg^g 

ras-94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

lig/g 

D 

TBS-94-06 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

(tg/g 

TBS-94-06 

CPMS 

4<:hijorophenylmethyl  sulfide 

LT 

0.09700 

0.00000 

D 

TBS-944)6 

CPMSO 

A-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

llg/g 

TBS-94-06 

CPMSO 

-m:hijorophenylmethyl  sulfoxide 

LT 

0.32000 

0.00000 

llg/g 

D 

TBS-94-06 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

ltg/g 

TBS-94-06 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

llg/g 

D 

TBS-94-06 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

Hg/g 

TBS-94-06 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

ltg/g 

D 

TBS-94-06 

DBCP 

dibromochloropropane 

LT 

0.07100 

0.00000 

Mg/g 

TBS-94-06 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

ng/g 

D 

TBS-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

(tg/g 

TBS-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

Vt/i 

D 

TBS.94-O6 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

pg^g 

TBS-94-06 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

pg^g 

D 

TBS-94-06 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg^g 

D 

TBS-94-06 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg/g 

TBS-944)6 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.30000 

5.00000 

pg/g 

D 

TBS-94.O6 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.20000 

5.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

TBS-94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

033000 

0.00000 

pg/g 

D 

TBS-94-06 

DNOPD 

DI-N^OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

pg/g 

TBS.94-O6 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

pg/g 
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Test  Name 


Chemical  i 


TBS-94-06 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

TBS-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

TBS-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

TBS-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

TBS-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

TBS-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

TBS-94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

TBS-94.O6 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

TBS-94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

TBS-94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

TBS-944)6 

FANT 

FLUORANTHENE 

TBS-94-06 

FANT 

FLUORANTHENE 

TBS-94-06 

FLRENE 

FLUORENE 

TBS-94-06 

FLRENE 

FLUORENE 

TBS-94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

TBS-94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

TBS-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

TBS-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

TBS-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

TBS-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

TBS-94-06 

ICDPYR 

INDENO  [1;23-C.D]  PYRENE 

TBS-94-06 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

TBS-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

TBS-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

TBS-944)6 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

TBS-944)6 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

TBS-94-06 

KEP 

KEPONE 

TBS-94-06 

KEP 

KEPONE 

TBS-944)6 

UN 

LINDANE 

TBS-94-06 

UN 

LINDANE 

TBS-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

TBS-94^  MEXCL  METHOXYCHLOR 

TBS-94-06  MIREX  l,lAA2^^A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

TBS-94-0«  MIREX  l,lAA23^A4A5,5A,5B,fr-DECACHLOROOCT 

TBS-94-06  MLTHN  MALATHION 

TBS-94-06  MLTHN  MALATHION 

TBS-94-06  nap  NAPHTHALENE 

TBS-94-06  nap  NAPHTHALENE 

TBS-94-06  NB  NITROBENZENE 

TBS-94-06  NB  NITROBENZENE 

TBS-94-06  NBD5  NTIROBENZENE-DS 

TBS-94-06  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

TBS-94-06  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

TBS-94-06  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

TBS-94-06  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

TBS-94-06  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

TBS-94-06  NNDNP  N-NOTROSODI-NIROPYLAMINE 

TBS-94-06  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

TBS-94.06  NNDPA  N-NITROSO  DffHENYLAMINE 

TBS-94-06  OXAT  1,4-OXATHIANE 

TBS-94-06  OXAT  1,40XATHIANE 

TBS-94-06  PCB016  PCB1016 


Meas 

Bool 

Value 

Spike 

11.00000 

5.00000 

LT 

1.30000 

0.00000 

LT 

130000 

0.00000 

LT 

1.S00O0 

0.00000 

LT 

l.SOOOO 

0.00000 

ND 

0.28000 

0.00000 

ND 

0.28000 

0.00000 

LT 

1.20000 

0.00000 

LT 

1.20000 

0.00000 

ND 

130000 

0.00000 

ND 

130000 

0.00000 

0.19000 

0.00000 

0.27000 

0.00000 

LT 

0.06500 

0.00000 

LT 

0.06500 

0.00000 

LT 

0.97000 

0.00000 

LT 

0.97000 

0.00000 

LT 

0.24000 

0.00000 

LT 

0.24000 

0.00000 

LT 

0.48000 

0.00000 

LT 

0.48000 

0.00000 

LT 

2.40000 

0.00000 

LT 

2.40000 

0.00000 

LT 

0.48000 

0.00000 

LT 

0.48000 

0.00000 

LT 

0.39000 

0.00000 

LT 

0.39000 

0.00000 

ND 

130000 

0.00000 

ND 

1.30000 

0.00000 

LT 

0.10000 

0.00000 

LT 

0.10000 

0.00000 

LT 

0.26000 

0.00000 

LT 

0.26000 

0.00000 

LT 

0.14000 

0.00000 

LT 

0.14000 

0.00000 

LT 

0.18000 

0.00000 

LT 

0.18000 

0.00000 

LT 

0.74000 

0.00000 

LT 

0.74000 

0.00000 

LT 

1.80000 

0.00000 

LT 

1.80000 

0.00000 

5.40000 

5.00000 

5.40000 

5.00000 

5.40000 

5.00000 

0.46000 

0.46000 

13.00000 

12.00000 

0:29000 

0.29000 

0.07500 

0.07500 

0.32000 


0.00000 

0.00000 

6.20000 

6.20000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 


Unit  Flae 


Hg/g  D 
MS^g  D 

iig/Z 

Mg/g  D 
Hg/g  R 
fig/g  DR 
Pg^g 

fig/g  D 
Pg/g  R 
Hg/g  DR 

nefs 

pg^g  D 
pg/g 

pg/g  D 

pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 

pg/g 

pg/g  D 

pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 

pg/g 

pg/g  D 

pg/g  R 
|ig/g  DR 

pg/g 

pg/g  D 

pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 

pg/g 

pg/g 

pg/g  D 

pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 
pg/g 

pg/g  D 
pg/g 
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Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATi  i  -T-S _ 

TBS-94-09  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATB-D4 

TBS-94-09  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-09  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 

TBS-94-09  NBD5  NITROBENZENE-D5 

TBS-94-09  NBD5  NTTROBENZENB-DS 

TBS-94-09  PHEND6  PHENOL-D6 

TBS-94-09  PHEND6  PHENOL-D6 

TBS-94.09  TRPD14  TERPHENYL-D14 

TBS-94-09  TRPD14  TERPHENYL-D14 

TBS-94-12  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TBS-94-12  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

TBS-94-12  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

TBS-94-12  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

TBS-94-12  2FP  2-FLUOROPHENOL 

TBS-94-12  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-12  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-12  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

TBS-94-12  PHEND6  PHENOL-D6 

TBS-94-12  TRPD14  TERPHENYL-D14 

TBS-94-15  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TBS-94-15  246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

TBS-94-15  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

TBS-94-15  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

TBS-94-15  2FP  2-FLUOROPHENOL 

TBS-94-15  DEPD4  DIETHYL  PHTHALA.TB-D4 

TBS-94-15  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-15  NBD5  NrrROBENZENE-D5 

TBS-94-15  PHEND6  PHENOL-D6 

TBS-94-15  TRPD14  TERPHENYL-D14 

TBS-94-18  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TBS-94-18  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

TBS-94-18  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

TBS-94-18  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

TBS-94-18  2FP  2-FLUOROPHENOL 

TBS-94-18  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-18  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATB-D4 

TBS-94-18  NBD5  NITROBENZENE-D5 

TBS-94-18  PHEND6  PHENOL-D6 

TBS-94-18  TRPD14  TERPHENYL-D14 

TBS-94-21  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TBS-94-21  246TBP  2,4.<-TRIBROMOPHENOL 

TBS-94-21  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

TBS-94-21  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

TBS-94-21  2FP  2-FLUOROPHENOL 

TBS-94-21  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-21  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

TBS-94-21  NBD5  NITROBENZENE-D5 

TBS-94-21  PHEND6  PHENOL-D6 

TBS-94-21  TRPD14  TERPHENYL.D14 

TDP-94-01A  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

TDP-94-01A  246TBP  2.4.6-TRIBROMOPHENOL 


8.10000 

5.00000 

15.00000 

5.00000 

12.00000 

5.00000 

5.10000 

5.00000 

4.70000 

5.00000 

7.40000 

5.00000 

8.10000 

5.00000 

6.20000 

5.00000 

4.90000 

5.00000 

7.70000 

5.00000 

12.00000 

5.00000 

6.30000 

5.00000 

9.00000 

5.00000 

5.90000 

5.00000 

8.20000 

5.00000 

13.00000 

5.00000 

5.50000 

5.00000 

8.50000 

5.00000 

5.80000 

5.00000 

7.70000 

5.00000 

12.00000 

5.00000 

6.10000 

5.00000 

9.00000 

5.00000 

5.80000 

5.00000 

8,20000 

5.00000 

10.00000 

5.00000 

5.10000 

5.00000 

8.60000 

5.00000 

4.40000 

5.00000 

8.10000 

5.00000 

13.00000 

5.00000 

6.80000 

5.00000 

9.20000 

5.00000 

6.40000 

5.00000 

8.20000 

5.00000 

9.60000 

5.00000 

530000 

5.00000 

9.00000 

5.00000 

4.40000 

5.00000 

7.70000 

5.00000 

12.00000 

5.00000 

6.30000 

5.00000 

9.20000 

5.00000 

5.50000 

5,00000 

8.10000 

5.00000 

8.60000 

5,00000 

530000 

5.00000 

8.30000 

5.00000 

4.10000 

5.00000 

4.10000 

5.00000 

15.00000 

5.00000 

tig/g 

KfS 

tig/S 

Itg/g 

lig/g 

Hg/g 

PS^g 

pg/g 

pg'g 

lig/g 

Pg'g 

Pg'g 

pg/g 

Pg'g 

Pg^g 

Pg'g 

Pg'g 

Pg'g 

pg/g 

Pg^'g 

Pg'g 

pg/g 

pg/g 

pg% 

Pg^g 

Pg'g 

Pg% 

lig/g 

Pg% 

Pg'g 

pg/g 

Pg'g 

pg/g 

uglg 

vg/g 

pg'g 

pg^g 

pg'g 

pg/g 

pg^g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 


D 

D 

D 

D 

D 
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Site  ID  Test  Name 


Meas  Untt  Has  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATIJLES 


TDP-94-01A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.60000 

5.00000 

(tg/g 

TDP-94-01A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENyL 

7.70000 

5.00000 

(ig/g 

TDP-94-01A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.80000 

5.00000 

iig/g 

TDP-94-01A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.60000 

5.00000 

(ig/g 

TDP.944)1A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE;-D4 

9.20000 

5.00000 

’IT)P-94-01A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.60000 

5.00000 

vsl% 

TDP.94^1A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.30000 

5.00000 

Mg/g 

TDP-94-01A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.50000 

5.00000 

TDP.94^1B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

4.00000 

5.00000 

vels 

TDP-94^1B 

24CTBP 

^4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

Mg^g 

TDP-94-01B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.30000 

5.00000 

TDP-94-01B 

2PBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.30000 

5.00000 

(ig/g 

TDP-9«1B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.50000 

5.00000 

(ig'g 

TDP-9«1B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.40000 

5.00000 

vt/g 

TDP-94-01B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.50000 

5.00000 

(tg/g 

TDP-94-01B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.40000 

5.00000 

llg/g 

TDP-9«1B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.80000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94-01B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.40000 

5.00000 

Hg/g 

TDP-94-02A 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

4.20000 

5.00000 

fig/g 

TDP-94-02A 

24€TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

|ig/g 

TDP-94-02A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

5.40000 

5.00000 

lig/g 

TDP-94-02A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.50000 

5.00000 

|tg/g 

TDP-94-02A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.70000 

5.00000 

fig/g 

TDP-94-02A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.50000 

5.00000 

Pg/g 

TDP-94-02A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

Hg/g 

TDP-94-02A 

NBD5 

NITROBENZENE-DS 

4.30000 

5.00000 

Hg/g 

TDP-94-02A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.10000 

5.00000 

|ig^g 

TDP-9«2A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.40000 

5.00000 

|ig/g 

TDP-94-02B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

3.80000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-02B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

pg/g 

TOP-94^2B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-02B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

6.80000 

5.00000 

pg/g 

TDP-9«2B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.20000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-02B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.20000 

5.00000 

vsiz 

TDP-94-02B 

DNOPD 

DI-N4XrrYL  PHTHALATE-D4 

7.50000 

5.00000 

TDP-9M2B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-02B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.50000 

5.00000 

pg'g 

TDP-94-02B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.40000 

5,00000 

pg/g 

TDP-944)3A 

13DBIM 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000 

5.00000 

pg^g 

TDP.94-03A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

pg'g 

TDP-94-03A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.10000 

5.00000 

pg'g 

TDP-94-03A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

pg'g 

TDP-944)3A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-03A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

7,50000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-03A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.50000 

5.00000 

pg^g 

TDP-94-03A 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

4.90000 

5.00000 

pg/'g 

TDP-9«3A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.40000 

5.00000 

pg/g 

TDP-9«3A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.00000 

5.00000 

pg'g 

TDP-94-03B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENB-D4 

830000 

5.00000 

pg'g 

TDP-94^3B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

pg'g 

TDP-944)3B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.10000 

5.00000 

pg'g 

239 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


She  ID 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

_ Spike  Me«s  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATii  ^T.S 


TDP-94-03B 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

S.50000 

5.00000 

TDP-94^3B 

2FP 

2-FIXrOROPHENOL 

6.30000 

5.00000 

TDP-94-03B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

TDP-94-03B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

TDP-94^B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-03B 

PHEND6  PHENOL-D6 

S.00000 

5.00000 

TDP-94-03B 

TRPD14 

TCRPHENYL-DH 

5.20000 

5.00000 

TDP-944)4A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

5.00000 

TDP-94-04A 

24€TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

9.90000 

5.00000 

TDP.94^A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

5.40000 

5.00000 

TDP-94-04A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.30000 

5.00000 

TDP-94-04A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.30000 

5.00000 

TDP-94^A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

TDP-94-04A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

TDP-94^A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.30000 

5.00000 

TDP-94-04A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.50000 

5.00000 

TDP-94^A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.60000 

5.00000 

TDP-94^B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

5.00000 

TDP-94-04B 

246TBP 

2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

TDP-94-04B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000 

5.00000 

TDP-944)4B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.10000 

5.00000 

TDP-94^B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.20000 

5.00000 

TDP-94-04B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

TDP-94-04B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

TDP-94-04B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-04B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.80000 

5.00000 

TDP-94-04B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.20000 

5.00000 

TDP-94^5A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000 

5.00000 

TDP-94-05A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000 

5.00000 

TDP-9-M)5A 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOL.D4 

5.80000 

5.00000 

TDP-94-05A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.30000 

5.00000 

TDP-9«JA 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.90000 

5.00000 

TDP-94-05A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

TDP.94-05A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000 

5.00000 

TDP-94-05A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.40000 

5.00000 

TDP-94-05A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

8.00000 

5.00000 

TDP-94-05A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.90000 

5.00000 

TDP-94-05B 

123TCB 

1,23-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0,03200 

0.00000 

TDP-944SB 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

TDP-94-05B 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

11.00000 

6.20000 

TDP-94-05B 

124TCB 

u,4-trichlorobenzene 

11.00000 

6.20000 

TDP-94-05B 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

TDP-94-05B 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

TDP-94-05B 

12DPH 

l,2-DIPHENYLHYDRAZn4E 

LT 

0.52000 

0.00000 

TDP-94-05B 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

0.00000 

TDP-94-05B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000 

5.00000 

TDP-94^5B 

13DBD4 

I3-DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000 

5.00000 

TDP-94-05B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.70000 

5.00000 

TDP-94-05B 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

TDP-94^5B 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

0.00000 

TDP-94-05B 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

TDP-94^5B 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

ND 

0.63000 

0.00000 

pg/g 

pg/'g 

pg/g 

pe^g 

pg'g 

pg^g 

pg'g 

pg'g 

pg^g 

pg/g 

pg'g 

pg/g 

p&'g 

pg/g 

pg'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg'g 

pg'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg'g 

pg^g 

pg^g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


fig/g  DR 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

Meas  itoit  iiiic  ftBto 


Site  ID 

Test  Name 

Bool 

ViOoe 

Spike 

Meas 

Code  Qoal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-05B 

14DCLB 

l,4-DICHU)ROBENZENE 

8.90000 

6.20000 

TDP-94-05B 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

9.10000 

6.20000 

pg^g 

D 

TDP-9«5B 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

236TCP 

23.^TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000 

0.00000 

pe^g 

D 

TDP-94-05B 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94^5B 

245TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

pg^g 

TDP.94*05B 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

pg^g 

TDP-94^5B 

246TBP 

2,4,6-TRlBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

246TCP 

2.4,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

pg^g 

TOP-94-05B 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP.94-05B 

24DCLP 

^4-DICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-944)5B 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg^g 

TDP.94^5B 

24DMP 

2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94^5B 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94^5B 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94^5B 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

730000 

6.20000 

pg^g 

X 

TDP-94-05B 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

7.40000 

6.20000 

pg^g 

DX 

TDP-94-05B 

26DNA 

2,6-DINITROANIUNE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg^g 

TDP*94-05B 

26DNA 

2,6-DINrrROANIUNE 

LT 

0.57000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

26DNT 

2,6-DINrrROTOUJENE 

LT 

032000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

26DNT 

^6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

10.00000 

6.20000 

pg^g 

TDP-94-05B 

2CLP 

2-CHIjOROPHENOL 

10.00000 

6.20000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000 

5.00000 

pg^g 

TDP-9«5B 

2CLPD4 

2-CHU)ROPHENOL-D4 

6.40000 

5.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

2CLPD4 

2-CHIjOROPHENOL-D4 

630000 

5.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-05B 

2CNAP 

2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

830000 

5.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

2FP 

2-FIUOROPHENOL 

6.20000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-05B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.70000 

5.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

2FP 

2-FUJOROPHENOL 

7.00000 

5.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-05B 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

pg^g 

TDP-94^5B 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

2NAML 

2-NrrROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg/g 

R 

TDP-94-05B 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000 

0.00000 

pg^g 

DR 

TDP-94-05B 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

33DCBD 

3,3^ICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-9«5B 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

1.60000 

0.00000 

pg'g 

D 

TDP-94-05B 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/^g 

D 

TDP-94-05B 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

034000 

0.00000 

pg^g 

TOP.94-05B 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

pg^g 

D 

TDP-94-05B 

46DN2C 

4,6-DINITR0-2<:RES0L 

LT 

0.80000 

0.00000 

pg'g 
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Meas 

Test  Name  BchJ _ Value _ Spike 


Unit 

Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


TDP-94-05B 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2^RESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

TDP-94-05B 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

TDP-94^5B 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

TDP-94^5B 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

TDP-94^5B 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.63000 

0.00000 

TDP-94-05B 

4CUC 

44:HLOR03-CRESOL 

16.00000 

12.00000 

TDP-94^5B 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

16.00000 

12.00000 

TDP-94-05B 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

TDP.94-05B 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

TDP-94-05B 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

TDP.94-05B 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

TDP.94-05B 

4NAm 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

TDP-94-05B 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

TDP-94-05B 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

6.10000 

12.00000 

TDP.94-05B 

4NP 

4-NITROPHENOL 

6.10000 

12.00000 

TDP-9«5B 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

TDP.94-05B 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

TDP-94-05B 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

TDP-94-05B 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

TDP-94-05B 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

TDP-94-05B 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

TDP-94^5B 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.90000 

6.20000 

TDP-94-05B 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.10000 

6.20000 

TDP-94-05B 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

TDP-944)5B 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

TDP-94^5B 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

TDP-94-05B 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

TDP.94^5B 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

TDP-94-05B 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

TDP-94-05B 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

TDP-94-05B 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

TDP-94-05B 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

TDP-94-05B 

B2CEX 

BIS  (2-CHIjOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

TDP-94-05B 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

TDP.94-05B 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

TDP-944)5B 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

036000 

0.00000 

TDP-94-05B 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

036000 

0.00000 

TDP-94-05B 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

TDP-94-05B 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

TDP-94-05B 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

TDP-94-05B 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

TDP.94-05B 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

TDP-94^5B 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BEN2ID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

ms's 

l^g 

Jlg^g 

Mg^g 

Mg/g 

Hg^g 

Mg^g 

Hg'g 

fig/g 

(ig/g 

Hg^g 

^g^g 

Mg/g 

(tg/g 

Mg/g 

Hg/g 

Mg'g 

Mg'g 

Hg/g 

Mg/g 

Mg/g 

|ig/g 

fig'g 

H&'g 

Vi/% 

ve/% 

ve/% 

ve/% 

vb/% 

ve/% 

ve/% 

ve/% 

ve/% 

ve/% 

ve/e 

ve/% 

Mg'g 

vel% 

ve/% 

ve/% 

ve/% 

ve/% 

ve/e 

ve/e 

ve/% 

ve/% 

ve/e 

ve/e 

ve/% 

ve/% 

v^e 

ve/% 

ve/% 


D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 
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Meas  Unit  ilag  Data 


S»ten> 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike 

Meas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-05B 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

llg/g 

R 

TDP-94-05B 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

vels 

DR 

TDP-94-05B 

BGHIPY 

BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

llg/g 

TDP-94-05B 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,1]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

llg/g 

D 

TOP.94^5B 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

llg/'g 

TDP-94-05B 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

PS^g 

D 

TDP-9«5B 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

Hg/g 

TDP-9405B 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

Mg'g 

D 

TDP-94-05B 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

Mg^g 

TDP.94-05B 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

(tg/g 

D 

TDP-94-05B 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

llg/g 

TDP-94-05B 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

fig/g 

D 

TDP-94-05B 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

(Ig/g 

TDP-94-05B 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

Jlg/g 

D 

TDP-94-05B 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

llg/g 

TDP.944)5B 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

Hg'g 

D 

TDP-94-05B 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

fig/g 

TDP-944)5B 

CLDAN 

CHLOR0ANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-94-05B 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

tig/g 

TDP-94^5B 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-944)5B 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

flg/g 

TDP-94-05B 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

Mg/'g 

D 

TDP-94-05B 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

pg'g 

TDP-9«5B 

CPMS02 

4<:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

Mg/g 

D 

TDP-94-05B 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000 

0.00000 

ve/z 

TDP-94-05B 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000 

0.00000 

ttg/g 

D 

TDP-94-05B 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

Itg/g 

TDP-9«5B 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

flg/g 

D 

TDP-9«5B 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94^5B 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

031000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP.9«5B 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

0.00000 

vt/z 

TDP-94-05B 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000 

0.00000 

vg/g 

D 

TDP-94^5B 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

Vig/g 

TDP-9«5B 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

vg/g 

D 

TDP-94-05B 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

vg/g 

TDP.94-05B 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

Vg/z 

D 

TDP.94^5B 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

vg/z 

TDP-9«5B 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

yg/z 

D 

TDP-94-05B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.50000 

5.00000 

llg/'g 

TDP-94-05B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.50000 

5.00000 

llg/'g 

D 

TDP-94-05B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.40000 

5.00000 

ygJz 

TDP-9«5B 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

llg/g 

TDP-94-05B 

DITH 

DmnANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

llg/'g 

D 

TDP-94-05B 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-05B 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

.  0.07900 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP.94^5B 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

llg/g 

TDP-9«5B 

DMP 

DIMETHH.  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-9«5B 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

llg/g 

TDP-94-05B 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-944)5B 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

vg/z 

TDP-9«5B 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0.00000 

vg/z 

D 

TDP.9«5B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE^D4 

8.50000 

5.00000 

vg/z 

TDP-94-05B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.60000 

5.00000 

vg/z 

D 
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Test  Name 


Meas 

Bool  Value  Spike 


Unit  Fla^  Data 

Meaa  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-05B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

TDP.94-05B 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

TDP-94-05B 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

TDP-94-05B 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

TDP-94-05B 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

TDP-94-05B 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TDP-94-05B 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TDP-94-05B 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

TDP-94-05B 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

TDP-944)5B 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

TDP-94-05B 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

TDP-94^5B 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

TDP-94-05B 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

TDP-94-05B 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

TDP-94^5B 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

TDP-94-05B 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

TDP-94-05B 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

TDP.94-05B 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

TDP.94-05B 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

TDP-94-05B 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

TDP-944)5B 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

TOP.94-05B 

ICDPYR 

INDENO  [U3-CD]  PYRENE 

LT 

TDP-94-05B 

ICDPYR 

INDENO  [1^3-C,D]  PYRENE 

LT 

TDP-94-05B 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

TDP-94-05B 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

TDP-94-05B 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

TDP-94^5B 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

TDP-94-05B 

KEP 

KEPONE 

ND 

TDP-94-05B 

KEP 

KEPONE 

ND 

TDP-94-05B 

LIN 

LINDANE 

LT 

TDP-94-05B 

UN 

LINDANE 

LT 

TDP-944)5B 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

TDP-94-05B 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

TDP-94-05B 

MIREX 

1,1A2^33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

TDP-94-05B 

MIREX 

1,1A2A33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

TDP.94-05B 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

TDP-94-05B 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

TDP-94-05B 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

TDP.94-05B 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

TDP-94-05B 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

TDP.94-05B 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

TDP-944)5B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

TDP-94^5B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

TDP-94-05B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

TDP-94-05B 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

TDP-94^5B 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

TDP-94-05B 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

TDP-94-05B 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

TDP-94-05B 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

TDP-94-05B 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

TDP-94-05B 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

TDP-94-05B 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

TDP.94-05B 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

11.00000 

1.30000 

1.30000 

1.80000 

1.80000 

0.28000 

0.28000 

1.20000 

1.20000 

1.30000 

1.30000 

0.03200 

0.03200 

0.06500 

0.06500 

0.97000 

0.97000 

0.24000 

0.24000 

0.48000 

0.48000 

2.40000 

2.40000 
0.48000 
0.48000 
0.39000 
0.39000 

1.30000 

1.30000 
0.10000 
0.10000 
0.26000 
0.26000 
0.14000 
0.14000 
0.18000 
0.18000 
0.74000 
0.74000 

1.80000 

1.80000 
4.90000 
5.00000 
4.70000 
0.46000 
0.46000 

9.40000 

9.40000 
0.29000 
0.29000 
0.07500 
0.07500 
032000 


5.00000 

vsiz 

0.00000 

ve/z 

0.00000 

velz 

D 

0.00000 

^z/z 

0.00000 

v^z 

D 

0.00000 

Hg/g 

R 

0.00000 

vz/z 

DR 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

MS'g 

D 

0.00000 

vz/z 

R 

0.00000 

vz/z 

DR 

0.00000 

(Ig/g 

0.00000 

lig^g 

D 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

vziz 

D 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

zziz 

D 

0.00000 

ms's 

0.00000 

nz/z 

D 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

vz/z 

D 

0.00000 

Hg'g 

0.00000 

vz/z 

D 

0.00000 

vz/z 

0.00000 

vz/z 

D 

0.00000 

zz/z 

0.00000 

1‘6'g 

D 

0.00000 

vz/z 

R 

0.00000 

vz/z 

DR 

0.00000 

zziz 

0.00000 

vzlz 

D 

0.00000 

zz/z 

0.00000 

vz/z 

D 

0.00000 

zziz 

0.00000 

zztz 

D 

0.00000 

zz/z 

0.00000 

zz/z 

D 

0.00000 

vzlz 

0.00000 

vzlz 

D 

0.00000 

vzlz 

0.00000 

vzlz 

D 

5.00000 

vzlz 

5.00000 

vzlz 

D 

5.00000 

vzlz 

0.00000 

vzlz 

0.00000 

vzlz 

D 

6.20000 

vzlz 

6.20000 

vzlz 

D 

0.00000 

vzlz 

0.00000 

vzlz 

D 

0.00000 

vzlz 

0.00000 

vzlz 

D 

0.00000 

kIz 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 

_  Meu 

Test  Name  _ Bool _ Value _ Spike 


Unit  Flas 
Meas  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-05B 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

032000 

0.00000 

Mg/g 

D 

TDP-944)5B 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

0.00000 

(ig'g 

R 

TDP.944)5B 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

0.00000 

|ig/g 

DR 

TDP-94-05B 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000 

0.00000 

Hg/g 

R 

TDP.94-05B 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

TDP-944)5B 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

fig/g 

R 

TDP.9«5B 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

Hg'g 

DR 

TDP-94-05B 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

0.00000 

(ig'g 

R 

TDP-94-05B 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

TDP-94-05B 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

Hg/g 

R 

TDP-94-05B 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

(ig/g 

DR 

TDP-94-05B 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

|ig/g 

TDP-94-05B 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

|ig/g 

D 

TDP-94-05B 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

0.00000 

»>6^g 

TOP-94-05B 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-944)5B 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

7.60000 

6.20000 

pg/g 

TDP-94^5B 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

830000 

6.20000 

pg'g 

DX 

TDP-94^5B 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-05B 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-05B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.20000 

5.00000 

pg'g 

TDP-94-05B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.40000 

5.00000 

pg/g 

D 

TDP-94^5B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.20000 

5.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

PHENO 

PHENOL 

15.00000 

12.00000 

pg^g 

TDP-94-05B 

PHENO 

PHENOL 

15.00000 

12.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-05B 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1*1-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-05B 

PPDDD 

2^.BIS{PARA^HLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-05B 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

vsiz 

TDP-9«5B 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94^5B 

PPDDT 

2;2-BIS(PARA<;HL0R0PHENYL>1,1.1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg'g 

TDP-94-05B 

PPDDT 

2^.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-05B 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94^5B 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-05B 

PYR 

PYRENE 

10.00000 

6.20000 

pg/g 

X 

TDP-94-05B 

PYR 

PYRENE 

11.00000 

6.20000 

P6^S 

DX 

TDP-94-05B 

SUPON 

2<:HL0R0-K2>DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94^5B 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4.DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-05B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.20000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94^5B 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.80000 

5.00000 

pg/g 

TDP-944)5B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-05B 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12,00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-05B 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-06A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94^A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94^A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94^A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.90000 

5.00000 

Pg/^g 

TDP.94-O6A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.20000 

5.00000 

pg/g 

TDP.94-O6A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

730000 

5.00000 

Pg'g 

TDP-94-06A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.20000 

5-00000 

pg/g 

TDP*94^A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.60000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-06A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8,20000 

5.00000 

pg/g 

TI>P-94-06A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.70000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-06B 

13DBD4 

13-DICHIJOROBENZENE-D4 

8.70000 

5.00000 

pg/g 
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Test  Name 


Meas 

Bool  Vahie  Spike 


Untt  Fla^ 
Meas  Code 


Data 

Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP.94-06B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

TDP-94-06B 

2CLPD4 

2-CHIjOROPHENOL-D4 

6.60000 

5.00000 

TDP-94-06B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.70000 

5.00000 

TDP-94-06B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.90000 

5.00000 

TDP-94^6B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.70000 

5.00000 

TDP-94-06B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.50000 

5.00000 

TDP-94-06B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.90000 

5.00000 

TDP-944)6B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

9.20000 

5.00000 

TDP-94.O6B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.00000 

5.00000 

TDP-94^A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

6.90000 

5.00000 

TDP-94-07A 

24CTBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000 

5.00000 

TDP.94-07A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOLD4 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-07A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.70000 

5.00000 

TDP-94-07A 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-07A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

6.90000 

5.00000 

TDP-94^A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.80000 

5.00000 

TDP-94-07A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.10000 

5.00000 

TDP-94-07A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7JOOOO 

5.00000 

TDP-9«7A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.70000 

5.00000 

TDP-9407B 

13DBD4 

1^-DICHLOROBENZENE-D4 

830000 

5.00000 

TDP-944)7B 

24€TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

TDP-94-07B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

6.30000 

5.00000 

.  TDP.94-07B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.50000 

5.00000 

TDP-94-07B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.60000 

5.00000 

TDP-94-07B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

7.40000 

5.00000 

TDP-94-07B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 

9.70000 

5.00000 

TDP-94-07B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.80000 

5.00000 

TDP-94-07B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.90000 

5.00000 

TDP-94-07B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.90000 

5.00000 

TDP-94^8A 

123TCB 

l^>TRICHLOROBENZENE 

LT 

030000 

0.00000 

TDP-94-08A 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000 

0.00000 

TDP-94-08A 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

8.00000 

6.20000 

TDP-94-08A 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

10.00000 

6.20000 

TDP-94-08A 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000 

0.00000 

TDP-94-08A 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000 

0.00000 

TDP-94-08A 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

9.00000 

5.00000 

TDP-94-08A 

13DBD4 

1>DICHLOROBENZENE-D4 

6.00000 

5.00000 

TDP-94-08A 

13DBD4 

1^-DICHLOROBENZENE-D4 

6.00000 

5.00000 

TDP-9«8A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000 

0.00000 

TDP-94-08A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000 

0.00000 

TDP-94-08A 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

6.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

ND 

.  6.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

7.00000 

6.20000 

TDP-94-08A 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

7.00000 

6.20000 

TDP-94-08A 

236TCP 

23,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

6.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

6.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

5.00000 

0.00000 

TDP-944)8A 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

5.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

LT 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-08A 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

LT 

5.00000 

5.00000 

iig^g 

Mg/g 

fig/g 

Hg/g 

ve/s 

Mg^g 

wfs. 

Itg/g 

ve/% 

nl% 

v%l% 

vel% 

v%/% 

ve/t 

vsl% 

%%/% 

vel% 

vg/% 

itg/g 

vs/% 

vs/% 

vs/% 

vs/% 

v%/% 

vs/% 

ve/% 

vs/s 

ve/% 

vs/e 

ve/s 

vs/e 

vs/e 

vs/% 

vs/% 

vs/s 

vs/% 

vs/% 

vs/% 

vs/s 

vs/% 

vs/s 

ve/% 

Hgi'g 

ve/% 

vs/% 

vs/% 

ve/% 

vs/% 

vs/% 

vs/% 

vs/e 

vs/% 


D 

D 

D 

D 

D 


D 

R 

DR 

D 

DR 

DR 
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SatelD _ Test  Name 


Meas  Unit  flag  Data 

Bool _ Vahie _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLAITLES 


TDP.94-OSA 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

20.00000 

5.00000 

Hg/g 

D 

TDP-94-08A 

24€TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000 

0.00000 

(Ig/g 

TDP-94-08A 

246TCP 

2.4,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.60000 

0.00000 

Hg'g 

D 

TDP-94^8A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000 

0.00000 

l^g 

TDP-94-08A 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000 

0.00000 

llg^g 

D 

TDP-94-08A 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHEN0L 

LT 

30.00000 

0.00000 

ftg'g 

TDP-94-08A 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

30.00000 

0.00000 

l»g/g 

D 

TDP-94-08A 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

50.00000 

0.00000 

v%lt 

TDP-94-08A 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

50.00000 

0.00000 

l»g/g 

D 

TDP-94-08A 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

10.00000 

6.20000 

Mg^g 

TDP.94-O8A 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

10.00000 

6.20000 

f»g^g 

D 

TDP-94-08A 

26DNA 

2,6-DINrrROANEJNE 

LT 

6.00000 

0.00000 

(tg/g 

TDP-94-08A 

26DNA 

2.6-DINnROANILINE 

LT 

6.00000 

0.00000 

Mg^g 

D 

TDP-94-08A 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

3.00000 

0.00000 

Mg/g 

TDP-94-08A 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

3,00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

7.00000 

6.20000 

pg'g 

TDP-944)8A 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

8.00000 

6.20000 

pg^g 

D 

TDP-94-08A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

7.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

2CLPD4 

2-CH1JOROPHENOL.D4 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.00000 

5.00000 

pg^g 

TDP-94-08A 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP.94-O8A 

2CNAP 

2*<:hix)ronaphthalene 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-944)8A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENyL 

9.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

7.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

TDP-9«8A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.30000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94-O8A 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94^8A 

2NANIL 

2-NnROANILINE 

ND 

30.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

TDP-94^8A 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

30.00000 

0.00000 

pg/g 

DR 

TDP-94-08A 

2NP 

2.NrrROPHENOL 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

35DNA 

3.5-DINITROANILINE 

LT 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94^8A 

35DNA 

3,5-DINrrROANIUNE 

LT 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

30.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

30.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

46DN2C 

4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

8.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94^8A 

46DN2C 

4,6-DINITRO.2-CRES0L 

LT 

8.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.40000 

0.00000 

pg/g 

TDP.94-O8A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.40000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

6.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

TDP-94-08A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

6.00000 

0.00000 

pg/g 

DR 

TDP-94-08A 

4CUC 

4-chloro.34:resol 

LT 

9.00000 

12.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

4CL3C 

44:hloro-3-cresol 

20.00000 

12.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-08A 

4CLPPE 

4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ether 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID 


Test  Name 


Meas  Unit  Has  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

TDP-94-08A  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
TDP-94-08A  4MP  4-METHYLPHENOL 
TDP-94-08A  4MP  4-METHYLPHENOL 
TDP-94-08A  4NANIL  4-NITROANBLINE 
TDP-94-08A  4NANIL  4-NITROANnjNE 
TDP-94-08A  4NP  4-NITROPHENOL 
TDP-94-08A  4NP  4-NrrROPHENOL 
TDP.94-O8A  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
TDP.94-O8A  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
TDP-94-08A  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
TDP-94-08A  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
TDP-94^8A  ALDRN  ALDRIN 
’n>P-94^gA  ALDRN  ALDRIN 
TDP-94-08A  ANAPN  ACENEPHTHENE 
TDP-94-08A  ANAPN  ACENEPHTHENE 
TDP.94-O8A  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
TDP-94-08A  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
TDP-94-08A  anil  ANILINE 
TDP-94-08A  anil  ANILINE 
TDP-94-08A  ANTRC  ANTHRACENE 
TDP-94-08A  ANTRC  ANTHRACENE 
TDP-94-08A  ATZ  ATRAZINE 
TDP-944)8A  ATZ  ATRAZINE 
TDP-94-08A  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
TDP-94-08A  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
TDP.944)8A  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
TDP.94-08 A  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
TDP-94-08 A  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
TDP-94-08A  B2CLEE  BIS  (2-CHIjOROETHYL)  ETHER 
TDP-94-08A  B2EHP  BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
TDP.944)8A  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
TDP-94-08A  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
TDP-94-08A  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
TDP-944)8A  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
TDP.94-O8A  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
TDP-94-08A  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
TDP-94-08A  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
TDP-94-08A  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
TDP-94-08A  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
TDP-94-08A  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
TDP-94-08A  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
TDP-94-08A  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
TDP-94-08A  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
TDP-94-08A  BENZID  BENZIDINE 
TDP-94-08A  BENZID  BENZIDINE 
TDP-94-08A  BENZO  BENZOIC  ACID 
TDP-94-08  A  BENZO  BENZOIC  ACID 
TDP-94-08A  BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 
TDP-94-08A  BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 
TDP-94-08A  BKFAN  BENZO  pC]  FLUORANTHENE 
TDP-94.O8A  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
TDP-94-08 A  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
TDP-94-08 A  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 


LT 

2.00000 

0.00000 

D 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

ND 

30.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

30.00000 

0.00000 

pg^g 

DR 

LT 

30.00000 

12.00000 

pg/g 

LT 

30.00000 

12.00000 

pg/g 

D 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

4.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

4.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

10.00000 

0,00000 

pg/g 

D 

7.00000 

6.20000 

pg/g 

10.00000 

6.20000 

pg/g 

D 

LT 

030000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

ND 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

DR 

LT 

7,00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

7.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.60000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.60000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

4.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

4.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

4.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

4.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.40000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.40000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

20.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

ND 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

DR 

ND 

30.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

30.00000 

0.00000 

pg/g 

DR 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

030000 

0.00000 

pg/g 

LT 

030000 

0.00000 

pg/g 

D 
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SitelD 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

Meas 

Test  Name  Bool  Value  Spike 


Unit  Flag 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 


TDP-94-08A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.30000 

0.00000 

f>g/g 

TDP-94-08A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.30000 

0.00000 

fte^g 

D 

TDP-94-08A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.80000 

0.00000 

ve/t 

TDP-9«8A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.80000 

0.00000 

ns's 

D 

TDP-94-08A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

5.00000 

0.00000 

Hg/g 

TDP-94-08A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

5.00000 

0.00000 

D 

TDP-94-08A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

20.00000 

0.00000 

nl% 

TDP-94-08A 

CL6ET 

HEXACHU>ROETHANE 

LT 

20.00000 

0.00000 

Hg/g 

D 

TDP-94^8A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

7.00000 

0.00000 

Mg/g 

TDP-94-08A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

7.00000 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-94-08A 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

1.00000 

0.00000 

llg/g 

TDP-94-08A 

CPMS 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

1.00000 

0.00000 

flg/g 

D 

TDP-94-08A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

3.00000 

0.00000 

flg/g 

D 

TDP-94-08A 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.70000 

0.00000 

TDP-94-08A 

CPMS02 

I 

1 

i 

LT 

0.70000 

0.00000 

(Ig/g 

D 

TDP-94-08A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

3.00000 

0.00000 

Mg/g 

TDP-94-08A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

3.00000 

0.00000 

Hg'g 

D 

TDP-94-08A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.70000 

0.00000 

(Ig/g 

TDP.94^8A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.70000 

0.00000 

»tg/g 

D 

TDP-94-08A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

2.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

2.00000 

0.00000 

vziz 

D 

TDP-94-08A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

4.00000 

0.00000 

flg/g 

TDP-94-08A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

4.00000 

0.00000 

Mg/g 

D 

TOP-94-08A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

6.00000 

0.00000 

Mg^g 

TDP.94-O8A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

6.00000 

0.00000 

)lg/g 

D 

TDP-944)8A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.70000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-08A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.70000 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-94-08A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Itg^g 

TDP-94-08A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000 

0.00000 

ltg/g 

D 

TDP-94-08A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.00000 

5.00000 

(Ig/g 

TDP-94-08A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

(Ig/g 

D 

TDP.944)8A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.00000 

5.00000 

TDP-94-08A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.60000 

0.00000 

Hg/g 

TDP-94-08A 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.60000 

0.00000 

ng/g 

D 

TDP-94-08A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.80000 

0.00000 

tlg/g 

TDP-94^8A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.80000 

0.00000 

Mg/g 

D 

TDP-94^8A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.60000 

0.00000 

Mg^g 

TDP-94-08A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.60000 

0.00000 

Mg'g 

D 

TDP-94^8A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000 

0.00000 

ttg/g 

TDP-94-08A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000 

0.00000 

Hg'g 

D 

TDP-94-08A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

TDP-94-08A 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000 

0.00000 

flg/g 

D 

TDP-94-08A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

v%j% 

TDP.94^8A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATC-D4 

6.00000 

5.00000 

TDP-94-08A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

6.00000 

5.00000 

f>g/g 

D 

TDP-94-08A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

10.00000 

0.00000 

flg/g 

TDP-944)8A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

10.00000 

0.00000 

v-tlz 

D 

TDP-9408A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

20.00000 

0.00000 

vtlt 

TDP-94-08A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

20.00000 

0.00000 

t»g/g 

D 

TDP-94-08A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

TDP-94-08A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3.00000 

0.00000 

pg^g 

DR 

TDP-94-08A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

10.00000 

0.00000 

pg/g 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  flas  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SERPVOLA'IxlES _ 

TDP-94-08A  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

TDP-94-08A  FAMPH  FAMOPHOS 

TDP-94-08A  FAMPH  FAMOPHOS 

TDP-94^8A  FANT  FLUORANTHENE 

TDP-94-08A  FANT  FLUORANTHENE 

TDP-94^8A  FLRENE  FLUORENE 

TDP-94-08A  FLRENE  FLUORENE 

TDP-94-08A  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

TDP-94-08A  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

TDP.94-08A  HPCL  HEPTACHLOR 

TDP-94-08A  HPCL  HEPTACHLOR 

TDP-94-08A  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

TDP.94<»8A  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

TDP-94-08A  ICDPYR  INDENO  PYRENE 

TDP-94-08A  ICDPYR  INDENO  [1A3-C4)]  PYRENE 

TDP-94-08A  ISODR  ISODRIN 

TDP-94-08A  ISODR  ISODRIN 

TDP-94-08A  ISOPHR  ISOPHORONE 

TDP-94^8A  ISOPHR  ISOPHORONE 

TDP.9«8A  KEP  KEPONE 

TDP-94-08A  KEP  KEPONE 

TDP-944)8A  LIN  LINDANE 

TDP-94-08A  LIN  LINDANE 

TDP-94-08A  MEXCL  METHOXYCHLOR 

TDP-94-08A  MEXCL  METHOXYCHLOR 

TDP-94-08A  MIREX  1,1AA2.33A44^,5A^B,6.DECACHL0R00CT 

TDP-94-08A  MIREX  1.1A2A3^A444.5A5B.6-DECACHL0R00CT 

TDP-94-08A  MLTHN  MALATHION 

TDP-94^8A  MLTHN  MALATHION 

TDP-944)8A  NAP  NAPHTHALENE 

TDP-94^8A  nap  NAPHTHALENE 

TDP-94-08A  NB  NITROBENZENE 

TDP-94-08A  NB  NITROBENZENE 

TDP-94-08A  NBD5  NITROHENZENE-D5 

TDP-94-08A  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

TDP-94^8A  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

TDP-94-08A  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

TDP-94-08A  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

TDP-94.O8A  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

TDP-94-08A  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

TDP-94-08A  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

TDP-94-08A  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

TDP-94-08A  OXAT  1,4-OXATHIANE 

TDP-94-08A  OXAT  1,40XATHIANE 

TDP-94-08A  PCB016  PCB 1016 

TDP-94-08A  PCB016  PCB  1016 

TDP-94.O8A  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

TDP-94-08A  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

TDP-94-08A  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

TDP-944)8A  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

TDP-94-08A  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

TDP-94-08A  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

TDP-94.O8A  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 


LT 

ND 

ND 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

ND 

ND 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 


LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 


10.00000  0.00000  jig/g  D 

10.00000  0.00000  ng^g  R 

10.00000  0.00000  DR 

030000  0.00000  fig/g 

030000  0.00000  D 

0.60000  0.00000  ^g^g 

0.60000  0.00000  ^g/g  D 

10.00000  0.00000  ^g/g 

10.00000  0.00000  ^g/g  D 

2.00000  0.00000  ^g^g 

2.00000  0.00000  ,ig/g  D 

5.00000  0.00000  fig/g 

5.00000  0.00000  ^g/g  D 

20.00000  0.00000  ^g/g 

20.00000  0.00000  ^g/g  D 

5.00000  0.00000  ^g/g 

5.00000  0.00000  (ig/g  D 

4.00000  0.00000  ^g/g 

4.00000  0.00000  jig/g  D 

10.00000  0.00000  Jig/g  R 

10.00000  0.00000  ^g/g  dr 

1.00000  0.00000  ^g 

1.00000  0.00000  ng/g  D 

3.00000  0.00000  ^g/g 

3.00000  0.00000  ^g/g  D 

1.00000  0.00000  fig/g 

1.00000  0.00000  Jig/g  D 

2.00000  0.00000  pg/g 

2.00000  0.00000  jig/g  D 

7.00000  0.00000  ^g/g 

7.00000  0.00000  ^g/g  D 

20.00000  0.00000  (,g/g 

20.00000  0.00000  ^g/g  0 

6.00000  5.00000  ^g/g 

4.00000  5.00000  ^g/g 

5.00000  5.00000  |tg/g  D 

5.00000  0.00000  Jig/g 

5.00000  0.00000  Jigfg  D 

10.00000  6.20000  jig/g 

10.00000  6.20000  ^g^g  d 

3.00000  0.00000  ^g/g 

3.00000  0.00000  ^g/g  D 

0.80000  0.00000  ng/g 

0.80000  0.00000  jig/g  0 

3.00000  0.00000  Jig^g 

3.00000  0.00000  ^g/g  0 

3.00000  0.00000  R 

3.00000  0.00000  ,ig/g  DR 

3.00000  0.00000  ,ig/g  R 

3.00000  0.00000  jig/g  0R 

3.00000  0.00000  (ig/g  R 

3.00000  0.00000  (ig^g  DR 

3.00000  0.00000  ^g/g  R 
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sate  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Mesa 

Test  Name  Bool  Vahie  Spike 


Unit  Flac 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATLLES 


TDP-94-08A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3.00000 

0.00000 

DR 

TDP-94-08A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3.00000 

0.00000 

(ig/g 

R 

TDP-94-08A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3.00000 

0.00000 

ms's 

DR 

TDP-94-08A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

8.00000 

0.00000 

(ig^g 

TDP-94^8A 

PCB260 

PCB1260 

LT 

8.00000 

0.00000 

itg/g 

D 

TDP-94^8A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

60.00000 

0,00000 

fte'g 

TDP-94-08A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

60.00000 

0.00000 

mb's 

D 

TDP-94-08A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000 

6.20000 

Mg/g 

TDP-94-08A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000 

6.20000 

Hg/g 

D 

TDP-94-08A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000 

0.00000 

Mg's 

TDP-94-08A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000 

0.00000 

M&'g 

D 

TDP.94-O8A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

9.00000 

5.00000 

Mg^g 

TDP.94^8A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.00000 

5.00000 

Mg'g 

D 

TDP-94-08A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.00000 

5.00000 

^g/g 

TDP-94^8A 

PHENO 

PHENOL 

10.00000 

12.00000 

»tg^g 

TDP-94-08A 

PHENO 

PHENOL 

10.00000 

12.00000 

Mg^g 

D 

TDP-94-08A 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLO 

LT 

0.60000 

0,00000 

vds 

TDP-94-08A 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.60000 

0.00000 

wis 

D 

TDP-9«8A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-14-DICHL0 

LT 

0.70000 

0.00000 

|tg/g 

TDP-94-08A 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.70000 

0.00000 

ve/s. 

D 

TDP-94-08A 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1.1-TRICH 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg^g 

TDP-94^8A 

PPDDT 

24-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-L1,1-TRICH 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg'g 

D 

TDP-94-08A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000 

0.00000 

fig/g 

TDP-94^8A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000 

0.00000 

|ig/g 

D 

TDP-94-08A 

PYR 

PYRENE 

7.00000 

6.20000 

Mg^g 

TDP-94-08A 

PYR 

PYRENE 

10.00000 

6.20000 

(tg'g 

D 

TDP-94-08A 

SUPON 

2-CHLORO.H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

9.00000 

0.00000 

(ig/'g 

TDP-94-08A 

SUPON 

2<:HLORO.K2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

9.00000 

0.00000 

tig/g 

D 

TDP-94-08A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.00000 

5.00000 

fig/g 

TDP-94^8A 

TRPD14 

TERPHENYD-D14 

6.00000 

5.00000 

|ig^g 

D 

TDP.94-O8A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.00000 

5.00000 

|ig/g 

TDP-94^8A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.00000 

0.00000 

Mg/g 

TDP-94-08A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.00000 

0.00000 

>>g^g 

D 

TDP-94-08B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

6.40000 

5.00000 

Mg/g 

TDP.94^8B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000 

5.00000 

Mg/g 

TDP-94-08B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.80000 

5.00000 

Mg^g 

TDP.94^8B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

7.70000 

5.00000 

ve/z 

TDP-94-08B 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-08B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.10000 

5.00000 

Hg'g 

TDP-94-08B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.30000 

5.00000 

iig/g 

TDP-94-08B 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

4.10000 

5.00000 

(ig/g 

TDP-94-08B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.00000 

5.00000 

velz 

TDP-94-08B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

2.50000 

5.00000 

vdz 

TDP-944)9A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

7.20000 

5.00000 

Mg/g 

TDP-94-09A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000 

5.00000 

fig/g 

D 

TDP-94-09A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

iig^g 

TDP-94^A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000 

5.00000 

Hg/g 

D 

TDP-94-09A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.20000 

5.00000 

(tg/g 

TDP-94-09A 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.60000 

5.00000 

(tg/g 

D 

TDP-94-09A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

8.60000 

5.00000 

itg/g 

TDP-94^A 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.80000 

5.00000 

Vfl% 

D 

TDP-94-09A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.30000 

5.00000 

fig/g 
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Site  ID 


Test  Name 


Me«i  Ujnit  Haj  Data 

Booi _ Value _ SpUte  Meaa  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-09A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.60000 

5.00000 

TDP-94-09A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.90000 

5.00000 

TDP-94-09A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

5.00000 

TDP-94^A 

DNOPD 

DI.N<XrrYL  PHTHALATE.D4 

8.40000 

5.00000 

TDP-94-09A 

DNOPD 

DI-N-OCTVL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

TDP-94-09A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.70000 

5.00000 

TDP-94-09A 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

530000 

5.00000 

TDP-94^A 

PHEND6 

:  PHENOL.D6 

6.40000 

5.00000 

TDP-94-09A 

PHEND6 

;  PHENOI^D6 

6.80000 

5.00000 

TOP-94-09A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

2.90000 

5.00000 

TDP-94-09A 

TRPD14 

TERPHENYI/-D14 

3.70000 

5.00000 

TDP-94-09B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE.D4 

7.20000 

5.00000 

TDP.94-09B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.50000 

5.00000 

TDP-9409B 

246TBP 

2,4,6.TRlBROMOPHENOL 

15.00000 

5.00000 

TDP-94-09B 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

18.00000 

5.00000 

TDP-94-09B 

2CLPD4 

24:HL0R0PHEN0L-D4 

530000 

5.00000 

TDP-94^)9B 

2CLPD4 

24:HL0R0PHEN0L-D4 

6.00000 

5.00000 

TDP-94-09B 

2FBP 

2.FUJOROBIPHENYL 

8.80000 

5.00000 

TDP-94-09B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

TDP-94-09B 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

5.70000 

5.00000 

TDP-944)9B 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

6.10000 

5.00000 

TDP-94-09B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.90000 

5.00000 

TDP-94-09B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

10.00000 

5.00000 

TDP-94^B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.30000 

5.00000 

TDP-94-09B 

DNOPD 

DI.NOCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

rop-94^B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.70000 

5.00000 

TDP-94-09B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.40000 

5.00000 

TDP-94-09B 

PHEND6 

PHENOL.D6 

6.80000 

5.00000 

TDP-94-09B 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.60000 

5.00000 

TDP-94-09B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

2.80000 

5.00000 

TOP-94-09B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.70000 

5.00000 

TDP-94-10A 

13DBD4 

l>DICHLOROBENZENE.D4 

6.80000 

5.00000 

TDP-94-10A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000 

5.00000 

TDP-94-I0A 

2CLPD4 

2-<lHLOROPHENOL-D4 

5.00000 

5.00000 

TDP.94-10A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

8.20000 

5.00000 

TDP-94-10A 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

5.30000 

5.00000 

TDP.94-IOA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

6.70000 

5.00000 

TDP-94-10A 

DNOPD 

DI.N-4XrrYL  PHTHALATE-D4 

8.20000 

5.00000 

TDP-94-10A 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

4.40000 

5.00000 

TDP-94-10A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.60000 

5.00000 

TDP-94-10A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

2.90000 

5.00000 

TDP-94-10B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.80000 

5.00000 

TDP-94-10B 

246TBP 

2,4,6.TIUBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

TDP-94-10B 

2CLPD4 

2CHLOROPHENOL-D4 

5.80000 

5.00000 

TDP-94-10B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.30000 

5.00000 

TDP-94.IOB 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.30000 

5.00000 

TDP-94-10B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.10000 

5.00000 

TDP-94-10B 

DNOPD 

DI-N<)CTYL  PHTHALATE.D4 

8.30000 

5.00000 

TDP-94-10B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.90000 

5.00000 

TDP-94-10B 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.50000 

5.00000 

TDP-94-10B 

TRPD14 

TERPHENYL-DM 

3.00000 

5.00000 

TDP.94.llA 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.00000 

5.00000 

pg/g  D 
PS^g 

pg^g  D 
Pg^g 

pg/g  D 
Pg'g 

pg/g  D 
pg/g 

|ig/g  D 

pg^g 

Pg/g  D 

pg/g 

Pg'g  D 

pg/g 

Pg'g  D 
Pg'g 

pg/g  D 
Pg'g 

Pg^g  D 
Pg/g 

pg^g  D 
Pgfe 

Pg'g  D 
Pg'g 

Pg'g  D 
pg/g 

Pg'g  D 
Pg^g 

Pg'g  D 
pg/g 

Pg'g  D 
pg/g 


pg/g 

Pg^g 

Pg^g 

Pg% 

Pg'g 

pg/g 

Pg'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

Pg^g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Test  Name 


Unit  Flas  Data 

Spike  Meas  Code  Qaal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAXlLES 
TDP-94-13A  13DNB  l^-DINITROBENZENE 
TDP-94-13A  13DNB  U-DDOTROBENZENE 
TDP-94-13A  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
TDP.94.13A  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
TDP-94-13A  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
TDP-94-13A  236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 
TDP-94-13A  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
TDP.94-13A  245TCP  2,4,5.TRICHLOROPHENOL 
TDP-94-13A  24«TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
TDP-94-13A  246TBP  2,4,6.TRIBROMOPHENOL 
TDP-94-13A  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 
TDP-94-13A  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
TDP.94-13A  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
TDP-94-13A  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
TDP-94.13A  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
TDP-94-13A  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
TDP-94.13A  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
TDP-94-13A  24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 
TDP.94-13A  24DNP  2,4.DINrrROPHENOL 
TDP-94-13A  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
TDP-94-13A  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
TDP.94-13A  26DNA  2,6.DINITROANILINE 
TDP-94-13A  26DNA  2,6-DINrrROANILINE 
TDP.94-13A  26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 
TDP-94-13A  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
TDP-94.13A  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
TDP-94-13A  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
TDP-94-13A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
TDP-94-13A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
TDP-94-13A  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 
TDP-94.13A  2C»IAP  aCHLORONAPHTHALENE 
TDP-94-13A  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
TDP-94-13A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYl- 
TDP-94-13A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
TDP-94.13A  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 
TDP-94-13A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
TDP-94-13A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
TDP-94-13A  2FP  2-FLUOROPHENOL 
TDP-94-13A  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
TDP-94-13A  2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 
TDP-94-13A  2MP  2-METHYLPHENOL 
TDP-94-13A  2MP  2-METHYLPHENOL 
TDP-94-13A  2NANIL  2-NITROANILINE 
TDP.94-13A  2NANIL  2-NrrROANIUNE 
TDP-94-13A  2NP  2-NITROPHENOL 
TDP-94-13A  2NP  2-NITROPHENOL 
TDP-94-13A  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 
TDP-94-13A  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 
TOP-94-13A  35DNA  3,5-DDnTROANILINE 
TDP-94-13A  35DNA  3,5-DINrrROANIIiNE 
TDP-94-13A  3NANIL  3-NITROANILINE 
TOP-94-13A  3NANIL  3-NlTROANILINE 
TDP-94-13A  3NT  3-NrrROTOLUENE 


ND  0.63000  0.00000  R 

ND  0.63000  0.00000  ^g/Tg 

6.00000  6.20000  ^g/g 

6.00000  6.20000  pg/g  ^ 

LT  0.62000  0.00000  j,g^g 

LT  0.62000  0.00000  pg/g  D 

LT  0.49000  0.00000  pg/g 

LT  0.49000  0.00000  pg/g  D 

16.00000  5.00000  pg^g 

16.00000  5.00000  pg^g 

18.00000  5.00000  pg/^  D 

LT  0.06100  0.00000  pg/g 

LT  0.06100  0.00000  pg/g  d 

LT  0.06500  0.00000  pg^g 

LT  0.06500  0.00000  pg/g  d 

LT  3.00000  0.00000  pg/g 

LT  3.00000  0.00000  pg/g  d 

LT  4.70000  0.00000  pg/g 

LT  4.70000  0.00000  pg/g  d 

7.50000  6.20000  pg/g  x 

8.60000  6.20000  D 

LT  0.57000  0.00000  pg^g 

LT  0.57000  0.00000  pg^g  d 

LT  0J2000  0.00000  pg/g 

LT  032000  0.00000  pg/g  d 

5.90000  6.20000  pg^g 

6.10000  630000  pg/g  d 

3.70000  5.00000  pg/g 

3.70000  5.00000  pg/g  d 

3.60000  5.00000  pg/g 

LT  034000  0.00000  pg/g 

LT  034000  0.00000  pg/g  d 

6.60000  5.00000  pg/g 

7.10000  5.00000  pg/g  D 

6.60000  5.00000  pg/g 

3.60000  5.00000  pg/g 

3.60000  5.00000  pg/g  d 

3.50000  5.00000  pg/g 

LT  0.03200  0.00000  pg/g 

LT  0.03200  0.00000  pg/g  d 

LT  0.09800  0.00000  pg/g 

LT  0.09800  0.00000  pg/g  d 

ND  3.10000  0.00000  pg/g  r 

ND  3.10000  0.00000  pg/g  dr 

LT  1.10000  0.00000  pg/g 

LT  1.10000  0.00000  pg/g  p 

LT  1.60000  0.00000  pg/g 

LT  1.60000  0.00000  pg/g  p 

LT  1.60000  0.00000  pg/g 

LT  1.60000  0.00000  pg/g  p 

LT  3.00000  0.00000  pg/g 

LT  3.00000  0.00000  pg/g  p 

LT  0.34000  0.00000  pg/g 
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Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-13A 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000 

0.00000 

Hg/g 

D 

TDP-94-13A 

46DN2C 

4,6.DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

llg/g 

TDP-94-13A 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2^RESOL 

LT 

0.80000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP-94.13A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

Itg/g 

TDP.94-13A 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

0.00000 

Mg/g 

D 

TDP.94-13A 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

R 

TDP-94-13A 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

0.00000 

DR 

TDP^94-13A 

4CL3C 

4CHLORO-3-CRESOL 

11.00000 

12.00000 

flg/g 

TDP-94-13A 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

13.00000 

12.00000 

pg/g 

D 

TDP-94.13A 

4CLPPE 

4<;HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

Mg/g 

TDP-94.13A 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-94-13A 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

fig/g 

TDP-94-13A 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg/g 

D 

TDP-94-13A 

4NANIL 

4-NITROANlLINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

(Ig^g 

R 

TDP-94-13A 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000 

0.00000 

(tg/g 

DR 

TDP-94-13A 

4NP 

4-NITROPHENOL 

13.00000 

12.00000 

ng'g 

TDP-94.13A 

4NP 

4-NITROPHENOL 

15.00000 

12.00000 

Itg/g 

DX 

TOP.94.13A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TOP-94-13A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP-94.13A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP-94-13A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

7.50000 

6.20000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.40000 

6.20000 

Itg/g 

D 

TDP-94.13A 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP-94.13A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

Itg/g 

R 

TDP-94-13A 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

ytg/g 

DR 

TOP-94-13A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

Mg/'g 

TDP.94-13A 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

0.00000 

Mg^g 

D 

TDP-94-13A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

K/g 

TDP-94-13A 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

0.00000 

vdg 

D 

TDP-94-13A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0,19000 

0.00000 

vg/g 

TDP-94-13A 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROErHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.00000 

vg/g 

D 

TDP-94-13A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP-94-13A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

036000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP-94.13A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP-94.13A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP.94-13A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0,00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-13A 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94.13A 

BBFAN 

BENZO  p]  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

0.00000 

Itg/g 

D 

TDP-94-13A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000 

0.00000 

Itg/g 

TDP-94-13A 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-13A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94.13A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

0.00000 

pg/g 

D 
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Meas 

Site  ID _ Test  Name  _  BwA  Value  Soiki 


Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 


TDP-94-13A 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0,13000 

0.00000 

TDP-94-13A 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000 

0.00000 

TDP-94-13A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

TDP-94.13A 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

TDP-94-13A 

BGHIPY  BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

TDP-94-13A 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

0.00000 

TDP-94-13A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

TDP-94.13A 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

0.00000 

TDP-94-13A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

TDP-94-13A 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

0.00000 

TDP-94-13A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

TDP-94-13A 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

TDP-94.13A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

TDP-94.13A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0,00000 

TDP-94-13A 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

0.00000 

TDP-94-13A 

CPMSO 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

0.00000 

TDP.94-13A 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

0.00000 

TDP-94-13A 

CPMS02  4.CHIX)ROPHENYLMETHYLSULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

TDP-94.13A 

CPMS02  4.CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

LT 

0.06600 

0.00000 

TDP-94-13A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000 

0.00000 

TDP-94-13A 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000 

0.00000 

TDP-94.13A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

TDP-94-13A 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

0.00000 

TDP.94.13A 

DBHC 

DELTA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

TDP-94-13A 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

0.00000 

TDP.94-13A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000 

0.00000 

TDP-94-13A 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000 

0.00000 

TDP.94.13A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

TDP-94-13A 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

0.00000 

TDP.94.13A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

TDP-94.13A 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

0.00000 

TDP.94.13A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

TDP.94.13A 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

0.00000 

TDP-94.13A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

7.50000 

5.00000 

TDP.94.13A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

930000 

5.00000 

TDP-94.13A 

DEPIM 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000 

5.00000 

TDP.94.13A 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

TDP-94.13A 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500 

0.00000 

TDP.94.13A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

TDP-94.13A 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

0.00000 

TDP-94.13A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

TDP.94.13A 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

0.00000 

TDP-94.13A 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

TDP.94.13A 

DNBP 

DI.N.BUTyL  PHTHALATE 

LT 

130000 

0.00000 

TDP.94-13A 

DNOP 

DI.N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

0,00000 

TDP.94.13A 

DNOP 

DI.N4XrrYL  PHTHALATE 

LT 

033000 

0.00000 

Unft 

Meas 


>>g^g 

vs/s. 

Mg'g 

MS'g 

Mg'g 

Mg^g 

Mg/g 

Hg'g 

(ig^g 

Mg'g 

Mg^g 

Hg'g 

Mg'g 

vds. 

Iig'g 

Pg^g 

Pg^g 

Pg'g 

Pg/g 

pg/g 

Pg^g 

Pg'g 

pg/g 

pg/g 

Pg^g 

Pg'g 

pg/g 

Pg'g 

Pg'g 

Pg^g 

Pg'g 

Pgfe 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg/g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 

pg'g 


FUg 

Code 


R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


Data 

Qoal 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Unh 

Meas 

Flac 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-13A 

DNOPD 

DI-N4XrrYL  PHTHALATE.D4 

11.00000 

5.00000 

ltg/g 

TDP.94-13A 

DNOPD 

DI.N^XHTL  PHTHALATE-D4 

9.80000 

5.00000 

(tg/g 

TDP-94-13A 

DNOPD 

DI-N^X^TYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-13A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.00000 

v^z 

TDP-94-13A 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000 

0.00000 

vriz 

D 

TDP-94-13A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

hb/z 

TDP-94.13A 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.00000 

(Ig/g 

D 

TDP-94-13A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

llg/g 

R 

TDP-94-13A 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

0.00000 

p&'g 

DR 

TDP.94-13A 

ESFS04 

ENDOSUUAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

ltg/g 

TDP-94-13A 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-.94.13A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.00000 

pg/g 

R 

TDP-94.13A 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000 

0.00000 

pg/g 

DR 

TDP-94.13A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0,00000 

pg/g 

TDP-94.13A 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

pg'g 

D 

TDP-94.13A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94.13A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

»zlz 

TDP-94.13A 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

0.00000 

^elz 

D 

TDP-94-13A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

vziz 

TDP-94-13A 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg'g 

D 

TDP-94-13A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

vziz 

TDP.94-13A 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94.13A 

ICDPYR 

indeno[ia3-cj)]  pyrene 

LT 

2.40000 

0.00000 

pg/g 

TDP.94.13A 

ICDPYR 

indeno[ia3-cj)]  pyrene 

LT 

2.40000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-13A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94.13A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

0.00000 

pg/g 

TDP.94.13A 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-13A 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

0.00000 

pg/g 

R 

TDP.94.13A 

KEP 

kepone 

ND 

130000 

0.00000 

pg/g 

DR 

TDP.94-13A 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg/g 

TDP.94.13A 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-13A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94-13A 

MIREX 

1,1AA233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

MIREX 

1,1A^A33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94-13A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

pg/g 

TDP.94-13A 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94.13A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

pg/g 

TDP.94-13A 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-13A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

TDP.94-13A 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP-94-13A 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.50000 

5.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

3.40000 

5.00000 

pg/g 

TDP.94-13A 

NBD5 

NnROBENZENE-D5 

3.50000 

5.00000 

pg/g 

D 

TDP.94-13A 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94-13A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

6.50000 

6.20000 

pg/g 

TDP-94.13A 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

7.10000 

6.20000 

pg/g 

D 

TDP-94.13A 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94-13A 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

0.00000 

pg/g 

D 

TDP.94-13A 

OXAT 

1,4.0XATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

pg/g 
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Site  ID 
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Test  Name 


Meas 

Bod  Vahie  Spike 


Unit  Flac 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-13A 

OXAT 

1.40XATHIANE 

LT 

0.07500 

0.00000 

TDP-94-13A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

032000 

0.00000 

TDP-94-13A 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

0.00000 

TDP-94.13A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

TDP-94-13A 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

0.00000 

TDP.94-13A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

TDP-94-13A 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

0.00000 

TDP.94.13A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BffHENYL  1242 

ND 

0.32000 

0.00000 

TDP.94-13A 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

0.00000 

TDP.94.13A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124g 

ND 

0.32000 

0.00000 

TDP.94.13A 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124g 

ND 

0.32000 

0.00000 

TDP-94-13A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

TDP.94.13A 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

0.00000 

TDP.94-13A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

TDP.94.13A 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

0.00000 

TDP.94-13A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

TDP.94.13A 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

0.00000 

TDP.94.13A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

6.50000 

6.20000 

TDP.94-13A 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

7.60000 

6.20000 

TDP-94.13A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

TDP-94-13A 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

0.00000 

TDP-94.13A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

4.80000 

5.00000 

TDP.94-13A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

5.10000 

5.00000 

TDP.94-13A 

PHEND6 

PHENOL.D6 

4.80000 

5.00000 

TDP.94-13A 

PHENO 

PHENOL 

8.90000 

1.20000 

TDP.94-13A 

PHENO 

PHENOL 

9.40000 

12.00000 

TDP-94-13A 

PPDDD 

2^-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

0.00000 

TDP-94-13A 

PPDDD 

2^-bis(para<:hlorophenyl>i.i.dichlo 

LT 

0.06400 

0.00000 

TDP.94-13A 

PPDDE 

24i-BIS{PARA-CHLOROPHENYL).l,l-DlCHLO 

LT 

0.06800 

0.00000 

TDP.94.13A 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL).1.1-D1CHL0 

LT 

0.06800 

0.00000 

TDP.94.13A 

PPDDT 

2;1-BIS{PARA.CHL0R0PHENYL).1.1.1-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

1DP-94-13A 

PPDDT 

2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICH 

LT 

0.10000 

0.00000 

TDP.94-13A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

TDP-94.13A 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

0.00000 

TDP.94-13A 

PYR 

PYRENE 

6.10000 

6.20000 

TDP-94-13A 

PYR 

PYRENE 

7.10000 

6.20000 

TDP.94-13A 

SUPON 

2CHL0R0.1<2.4.DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

TDP.94.13A 

SUPON 

2.CHLORO-l<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

0.00000 

TDP.94-13A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.50000 

5.00000 

TDP.94.13A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.70000 

5.00000 

TDP-94-13A 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

330000 

5.00000 

TDP.94.13A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

TDP-94.13A 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

TDP.94-13B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE.D4 

40.00000 

5.00000 

TDP-94-13B 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

90.00000 

5.00000 

TDP.94-13B 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOL.D4 

30.00000 

5.00000 

TDP-94-13B 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

50.00000 

5.00000 

TDP.94-13B 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

30.00000 

5.00000 

TDP-94-13B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

50.00000 

5.00000 

TDP.94-13B 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 

70.00000 

5.00000 

TDP.94.13B 

NBD5 

NnROBENZENE.D5 

30.00000 

5.00000 

TDP-94-13B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

40.00000 

5.00000 

iig/g 

Mg/g 

|»g/g 

vs/z 

vz/z 

Hg/g 

vz/z 

vziz 

vz/z 

vziz 

Mg'g 

vz/z 

vziz 

vziz 

vztz 

vziz 

ltg/g 

vzJz 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

v^z 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vz/z 

vziz 

vz/z 

vziz 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vz/z 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 

vziz 


D 

D 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 
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ate  ID _ Test  Name 


Meas  Unit  Flae  Data 

Bool  Value  Spike  Meas  Code  Qaal 


Chemical  Class:  SEMTV OLATTLES 


TDP.94-13B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

20.00000 

5.00000 

ltg/g 

TDP-94-14A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

6.20000 

5.00000 

l»B^g 

TDP-94-14A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000 

5.00000 

M&'g 

TDP-94-14A 

2CLPD4 

2<:hlorophenol.d4 

4.20000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94.14A 

2FBP 

2-FlUOROBIPHENYL 

830000 

5.00000 

ftg'g 

TDP-94.14A 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

3.90000 

5.00000 

Mg'g 

TDP.94.14A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

9.30000 

5.00000 

(Ig^g 

TDP-94-14A 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE.D4 

13.00000 

5.00000 

TDP-94-14A 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

4.20000 

5.00000 

llg'g 

TDP.94.14A 

PHEND6 

PHENOL-D6 

5.50000 

5.00000 

Hg/g 

TDP.94-14A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.70000 

5.00000 

ltg/g 

TDP.94.14B 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENB.D4 

9.00000 

5.00000 

fig/g 

TDP.94.14B 

246TBP 

2,4,6.TRIBR0M0PHEN0L 

20.00000 

5.00000 

pg'g 

TDP-94.14B 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOL.D4 

6.40000 

5.00000 

ltg/g 

TDP-94.14B 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

11.00000 

5.00000 

ng^g 

TDP-94-14B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.50000 

5.00000 

k/s 

TDP-94.14B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

11.00000 

5.00000 

\tg/g 

TOP.94-14B 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

flg/g 

TDP.94.14B 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

5.70000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94-14B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

8.10000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94-14B 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

3.90000 

5,00000 

flg/g 

TDP-94.15A 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

6.10000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94.15A 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94-15A 

2CLPD4 

24:HL0R0PHEN0L.D4 

430000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94.15A 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

7.60000 

5.00000 

flg/g 

TDP.94.15A 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.10000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94.15A 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.90000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94-15A 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

flg/g 

TDP.94.15A 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

4.00000 

5.00000 

flg/g 

TOP.94.15A 

PHEND5 

PHEN0L-D6 

5.60000 

5.00000 

flg/g 

TDP.94-15A 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.50000 

5.00000 

flg/g 

TOP-94-15B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

8.60000 

5.00000 

flg/g 

TOP.94-15B 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

19.00000 

5.00000 

fig/g 

TOP-94-15B 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

6.10000 

5.00000 

flg/g 

TOP-94.15B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

10.00000 

5.00000 

flg/g 

TOP.94.15B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

6.20000 

5.00000 

flg/g 

TOP.94.15B 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-IM 

10.00000 

5,00000 

flg/g 

TOP-94.15B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000 

5.00000 

flg/g 

TOP-94.15B 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.40000 

5.00000 

flg/g 

TOP-94-15B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

7.80000 

5.00000 

flg/g 

TOP.94.15B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.80000 

5.00000 

flg/g 

ww.i 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT  5.80000 

0.00000 

flg/1 

ww.i 

123TCB 

1A3.TRICHLOROBENZENE 

LT  5.80000 

0.00000 

flg/1 

WW-l 

124TCB 

U.4.TRICHLOROBENZENE 

160.00000 

100.00000 

flg/1 

WW.I 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

160.00000 

100.00000 

flg/1 

WW-l 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT  1.20000 

0.00000 

flg/1 

WW.I 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT  1.20000 

0.00000 

flg/1 

WW.I 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT  13.00000 

0.00000 

flg/1 

WW.I 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT  13.00000 

0.00000 

flg/1 

WW-l 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

150.00000 

100.00000 

flg/1 

WW-l 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

150.00000 

100.00000 

flg/1 
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SHelD 

Test  Name 

Meas 

Vahie 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WW-l 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

150.00000 

WW-1 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

150.00000 

WW-1 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

WW-1 

13DCU3  i;3-dichlorobenzene 

LT 

3.40000 

WW-l 

13DNB  l^-DINTIROBENZENE 

ND 

10.00000 

WW-1 

13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

ND 

10.00000 

WW-1 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

120.00000 

WW-1 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

120.00000 

WW-l 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

WW-1 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

WW-l 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

WW-1 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

WW-1 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

130.00000 

WW-1 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

130.00000 

WW-1 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

150.00000 

WW-1 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

150.00000 

WW-1 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

WW-1 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

WW-1 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

WW-1 

24DCLP  i4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

WW-1 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

WW-1 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

WW-1 

24DNP  2,4-DINnROPHENOL 

LT 

180.00000 

WW-1 

24DNP  2,4-DINnROPHENOL 

LT 

m.ooooo 

WW-1 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

92.00000 

WW-1 

24DNT  2,4-DlNITROTOLUENE 

94.00000 

WW-1 

26DNA  2,6-DINITROANlLINE 

LT 

8.80000 

WW-1 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

8.80000 

WW-1 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

WW-1 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

WW-1 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

85.00000 

WW-1 

2CLP  2<;hlorophenol 

85.00000 

WW-1 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

110.00000 

WW-1 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

110.00000 

WW-1 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

110.00000 

WW-1 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

110.00000 

WW-1 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

WW-1 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

WW-1 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

160.00000 

WW-l 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

160.00000 

WW-1 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

170.00000 

WW-1 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

170.00000 

WW-l 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

32.00000 

WW-1 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

33.00000 

WW-1 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

-33.00000 

WW-1 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

34.00000 

WW-1 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

WW-1 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

IJOOOO 

WW-1 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

WW-1 

2MP  2-METHYTJ'HENOL 

LT 

3.60000 

WW-1 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

WW-l 

2NANIL  2-NITROANlLINE 

ND 

31.00000 

WW-1 

2NP  2-NnROPHENOL 

LT 

8.20000 

Spike 


Unit  Flag 
Meas  Code 


Data 

Qoal 


100.00000 

100.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

0.00000 

0.00000 

0,00000 

0.00000 

100,00000 

100.00000 

100,00000 

100.00000 

0.00000 

0,00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 


flg/1 

Mgfl 

Jlg/l 

(igl 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg^l 

IXg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mgl 

Mg/1 

Mg^ 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 


D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

R 

DR 
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SttelD  TestName 


Meas  Unit  Fhs  Data 

Bool _ Valne _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMTV OLA'l'lLES 


WW-1 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8,20000 

0.00000 

WW-1 

33DCBD 

1  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

0.00000 

WW-1 

33DCBD 

I  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

0.00000 

WW-1 

35DNA 

3,5.DINrrROANILINE 

LT 

21.00000 

0.00000 

WW-1 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

21.00000 

0.00000 

WW-1 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

15.00000 

0.00000 

WW-1 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

15,00000 

0.00000 

WW-1 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2,90000 

0.00000 

WW-1 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

0.00000 

WW-1 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000 

0.00000 

WW-1 

46DN2C 

4,6-DINITR0.2-CRES0L 

ND 

50.00000 

0.00000 

WW-1 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

0.00000 

WW-1 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

0.00000 

WW-1 

4CANIL 

4CHLOROANILINE 

ND 

1.00000 

0.00000 

WW-1 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

1.00000 

0.00000 

WW-1 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

130.00000 

200.00000 

WW-1 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

130.00000 

200.00000 

WW-1 

4CLPPE 

4<:HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

0.00000 

WW-1 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

0.00000 

WW-1 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

0.00000 

WW-1 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

0.00000 

WW-1 

4NANIL 

A-NTIROANIUNE 

ND 

31.00000 

0.00000 

WW-1 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

0.00000 

WW-1 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

200.00000 

WW-1 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

200.00000 

WW-1 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

0.00000 

WW-1 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

0.00000 

WW-1 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

0.00000 

WW-1 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

0.00000 

WW-1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

0.00000 

WW-1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

0.00000 

WW-1 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

160.00000 

100.00000 

WW-1 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

170.00000 

100.00000 

WW-1 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

0.00000 

WW-1 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

0.00000 

WW-1 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

0.00000 

WW-l 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

0.00000 

AVW-1 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

0.00000 

WW-1 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

0.00000 

WW-1 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

0.00000 

WW-l 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

0.00000 

WW-l 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

0.00000 

WW-1 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXy)  METHANE 

LT 

6.80000 

0,00000 

WW-1 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

0.00000 

WW-1 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIX>ROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

0.00000 

WW-1 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

0.00000 

WW-1 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

0.00000 

WW-1 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

0.00000 

WW-1 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

0.00000 

WW-1 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

0.00000 

WW-1 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

0.00000 

WW-1 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

0.00000 

WW-1 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

0.00000 

pg/1 

pg/1 

ligfl 

iig/l 

pg/1 

pe/l 

ligl 

figl 

l*»l 

pg/1 

pg/l 

tig/l 

Mg^l 

pga 

ne/i 

pg/i 

(ig/i 

PS^ 

pg/i 

pgfl 

itgfi 

ye/i 

P8^ 

vt/i 

pg/i 

pg^ 

pg/i 

ps'i 

P6^ 

pg/i 

pgfl 

pgfl 

pg/i 

pg/i 

pg/i 

P8^ 

pg/1 

pgfl 

pg/1 

pg/1 

pg/I 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/I 

pg/1 

pg^ 

pg/1 

pg/1 

pgfl 

pg/1 

pg/1 

pg/1 


D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Meas 


Site  ID 

Test  Name 

BwA 

Value 

Spike 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

WW-l 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

0.00000 

WW-l 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

0.00000 

WW.l 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

0.00000 

WW-l 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

0.00000 

WW-l 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

LT 

28.00000 

0.00000 

WW-l 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

LT 

28.00000 

0.00000 

WW-l 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

0.00000 

WW-l 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

0.00000 

WW-l 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

2.00000 

0.00000 

WW-l 

BENZID  BENZmiNE 

ND 

2.00000 

0.00000 

WW-l 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

WW-l 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

0.00000 

WW-l 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]PERYLENE 

LT 

15.00000 

0.00000 

WW-l 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

0.00000 

WW-l 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

0.00000 

WW-l 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

0.00000 

WW-l 

BRMCIL  BROMACIL 

LT 

2.90000 

0.00000 

WW-l 

BRMCtL  BROMACIL 

LT 

2.90000 

0.00000 

WW-l 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

0.00000 

WW-l 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

0.00000 

WW-l 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

7.40000 

0.00000 

WW-l 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

7.40000 

0.00000 

WW-l 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

WW-l 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

WW-l 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

0.00000 

WW-l 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

0,00000 

WW-l 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

830000 

0,00000 

WW-l 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

830000 

0.00000 

WW-l 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

37.00000 

0.00000 

WW-l 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

37.00000 

0.00000 

WW-l 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULnDE 

LT 

10.00000 

0.00000 

WW-l 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

0.00000 

WW-l 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

0.00000 

WW-l 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

0.00000 

WW-l 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

530000 

0.00000 

WW-l 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

0.00000 

WW-l 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

WW-l 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

0.00000 

WW-l 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

0.00000 

WW-l 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

0.00000 

WW-l 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

0.00000 

WW-l 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

0.00000 

WW-l 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

0.00000 

WW-l 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

0.00000 

WW-l 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

0.00000 

WW-l 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

0.00000 

WW-l 

DDVP  VAPONA 

LT 

8.50000 

0.00000 

WW-l 

DDVP  VAPONA 

LT 

8.50000 

0.00000 

WW-l 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

0.00000 

WW-l 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

0.00000 

WW-l 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

WW-l 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

WW-l 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

Unit  Fins  Data 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value _ Spllie  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


WW-l 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

WW-1 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

0.00000 

WW-1 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

0.00000 

WW-l 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

0.00000 

WW-1 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

0.00000 

WW-l 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

0.00000 

WW-1 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

0.00000 

WW-l 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

0.00000 

WW-1 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

0.00000 

WW-1 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

0.00000 

WW-1 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

0.00000 

WW-1 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

0.00000 

WW-1 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

0.00000 

WW-1 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

0.00000 

WW-1 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

0.00000 

WW-1 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

WW-l 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

100.00000 

100.00000 

WW-1 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

130.00000 

100.00000 

WW-1 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

92.00000 

100.00000 

WW-1 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

0.00000 

WW-1 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

0.00000 

WW-l 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

0.00000 

WW-1 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

0.00000 

WW-1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

0.00000 

WW-1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

0.00000 

WW-l 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

0.00000 

WW-1 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

0.00000 

WW-l 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

0.00000 

WW-1 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

0.00000 

WW-1 

FANT 

FUJORANTHENE 

LT 

24.00000 

0.00000 

WW-1 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

0.00000 

WW-1 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

0.00000 

WW-1 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

0.00000 

WW-1 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

0.00000 

WW-1 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

0.00000 

WW-1 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

0.00000 

WW-1 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

0.00000 

WW-1 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

0.00000 

WW-1 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

0.00000 

WW-1 

ICDPYR 

INDEN0[U3-CJ>]  PYRENE 

LT 

21.00000 

0.00000 

WW-1 

ICDPYR 

INDENO[l^^-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

0.00000 

WW-1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

0.00000 

WW-1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

0.00000 

WW-1 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

0.00000 

WW-1 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

0.00000 

WW-1 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

0.00000 

WW-1 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

0.00000 

WW-1 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

0.00000 

WW-1 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

0.00000 

WW-1 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

0.00000 

WW-l 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

0.00000 

WW-l 

l^ilREX 

1,1AA233A,4,5,5^A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

0.00000 

WW-1 

MIREX 

1,1AA233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

0.00000 

v^e^ 

Bg/l 

(tg/l 

Hg/I 

BS'l 

Hg/l 

Mel 

Mel 

Mg/l 

Mg^ 

Mgl 

Mgl 

Mel 

Mgl 

MSl 

Mgl 

Mgl 

Mg/l 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mg/l 

Mgl 

Mgl 

Mg/l 

Mgl 

Mel 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 

Mgl 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

R 

DR 

D 

D 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


^ID 


Test  Name 


Mcm  Untt  YUt  Data 

Boot _ Vahie _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

MLTHN  MALATHION  LT 

MLTHN  MALATfflON  LT 

NAP  NAPHTHALENE  LT 

NAP  NAPHTHALENE  LT 

NB  NITROBENZENE  LT 

NB  NITROBENZENE  LT 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

NNDME  N-NITROSODIMETHYUU^flNE  LT 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE  LT 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE  LT 

OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

PCB016  PCB 1016  ND 

PCB016  PCB  1016  ND 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL1242  ND 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

PCB260  PCB  1260  ND 

PCB260  PCB  1260  ND 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PHANT  PHENANTHRENE  LT 

PHANT  PHENANTHRENE  LT 

PHEND6  PHENODD6  LT 

PHEND6  PHENOL-D6  LT 

PHEND6  PHENOL-D6  LT 

PHEND6  PHENOD-D6  LT 

PHENO  PHENOL 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2;j-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO  LT 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,LDICHLO  LT 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO  LT 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO  LT 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.l-TRICH  LT 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH  LT 

PRTHN  PARATHION  LT 

PRTHN  PARATHION  LT 

PYR  PYRENE 
PYR  PYRENE 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 


21.00000 

21.00000 

0.50000 

0.50000 

3.70000 

3.70000 
80.00000 
82.00000 
84.00000 
85.00000 

9.70000 

9.70000 
78.00000 
81.00000 

3.70000 
3.70000 

27.00000 

27.00000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

13.00000 

13.00000 

47.00000 

47.00000 

9.90000 

9.90000 

34.00000 

34.00000 

34.00000 

34.00000 

120.00000 

120.00000 

18.00000 

18.00000 

14.00000 

14.00000 

18.00000 

18.00000 

37.00000 

37.00000 

99.00000 

95.00000 

19.00000 


0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

100.00000 

200.00000 

200.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

100.00000 

100.00000 

0.00000 


Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

D 

Mg/1 

R 

Mg/1 

DR 

Mg/1 

R 

Mg/1 

DR 

Mg/1 

R 

Mg/1 

DR 

Mg/1 

R 

Mg/1 

DR 

Mg/1 

R 

Mg/1 

DR 

Mg/1 

R 

Mg/1 

DR 

Mg/1 

R 

Mg/1 

Mg/1 

DR 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 

Mg/1 

Mg/1 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

Untt 

Flag 

SHelD 

Test  Name 

l&wA 

Vahie 

Spike 

Meas 

Code 

Chemical  Class:  SEIVUVOLATTLES 

WW-1 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19,00000 

0.00000 

Hg/l 

D 

WW-l 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

130.00000 

100.00000 

Hg/1 

WW-l 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

110.00000 

100.00000 

Hg/1 

D 

WW-1 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

130.00000 

100.00000 

fig/1 

D 

WW-1 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

160.00000 

100.00000 

HS'l 

WW-1 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

0.00000 

MS'! 

R 

WW-1 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

0.00000 

DR 

Chemical  Class:  VOLATILES 

3ER-30 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE-D4 

50.00000 

50.00000 

fig/1 

3ER-30 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

56.00000 

50.00000 

3ER-30 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

49.00000 

50.00000 

Itg/l 

3ER-30 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

48.00000 

50.00000 

pg/1 

3ER-34 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE.D4 

50.00000 

50.00000 

fig/l 

3ER-34 

CD2CL2 

METHYLENE  CHIjORIDE-D2 

55.00000 

50.00000 

Hg/1 

3ER-34 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

57.00000 

50.00000 

Hg/1 

3ER-34 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

54.00000 

50.00000 

3ER-35 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE-D4 

50.00000 

50.00000 

Mg/1 

3ER-35 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

61.00000 

50.00000 

MB/1 

3ER-35 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

55.00000 

50.00000 

MB/1 

3ER-35 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

51.00000 

50.00000 

Mg/1 

3ER-36 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

50.00000 

50.00000 

mb/1 

3ER-36 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDB-D2 

54.00000 

50.00000 

Mg/1 

3ER-36 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

55.00000 

50.00000 

Mg/1 

3ER-36 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

50.00000 

50.00000 

Mg/1 

3ER-37 

12DCD4 

i;5-DICHLOROETHANE-D4 

49.00000 

50.00000 

Mg/1 

3ER-37 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

49.00000 

50.00000 

Mg/1 

3ER-37 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

48.00000 

50.00000 

lig/l 

3ER-37 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

46.00000 

50.00000 

Mg/1 

3FB^ 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE-D4 

50.00000 

50.00000 

Mg/l 

3FB^ 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLOR1DE-D2 

54.00000 

50.00000 

Mg/1 

3FB4)4 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

48.00000 

50.00000 

Mg/l 

3FB-04 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

47.00000 

50.00000 

lig/l 

3FB4)8 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANB-D4 

48.00000 

50.00000 

Mg/l 

3FB^8 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

48.00000 

50.00000 

Mg/l 

3FB-08 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

50.00000 

50.00000 

Mg/l 

3FB-08 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

48.00000 

50.00000 

Mg/l 

3FB^9 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

54.00000 

50.00000 

Mg/l 

3FB^9 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

54,00000 

50.00000 

Mg/l 

3FB^9 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

56.00000 

50,00000 

Mg/l 

3FB-09 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

53.00000 

50.00000 

Mg/l 

3TM1 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

52.00000 

50.00000 

Mg/l 

3TB-01 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

54,00000 

50.00000 

Mg/l 

3moi 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

55.00000 

50.00000 

Mg/l 

3TB-01 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

53.00000 

50.00000 

Mg/l 

3TB-02 

12DCD4 

14-DICHLOROETHANE-D4 

48.00000 

50.00000 

Mg/l 

3TB-02 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

47.00000 

50.00000 

Mg/l 

3TB«02 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

51.00000 

50.00000 

Mg/l 

3TM2 

MEC6D 

TOL13ENE-D8 

47.00000 

50.00000 

Mg/l 

3TB-03 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

50.00000 

50.00000 

Mg/l 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Vahie 


Unit  Flaj  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  VOLATILES 


3TB-03 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORJDE-D2 

3TB-03 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

3TB-03 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

3TB-04 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

3TB^ 

CD2CL2 

METHYLENE  CHL0RIDE-D2 

3TB-04 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

3TB^4 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

3TB-05 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

3TB-05 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3TB4)5 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

3TB4)5 

MEC6D 

TOLUENED8 

3TB^7 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANED4 

3TB-07 

CD2CL2 

METHYLENE  CHL0RIDED2 

3TB-07 

ETBDIO 

ETHYLBENZENEDIO 

3TB-07 

MEC6D 

TOLUENED8 

3TB-08 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANED4 

3TB-08 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDED2 

3TB-08 

ETBDIO 

ETHYLBENZENEDIO 

3TB-08 

MEC6D 

TOLUENED8 

3TB-09 

12DCD4 

1>DICHLOROETHANED4 

3TB4)9 

CD2CL2 

METHYLENE  CHL0RIDED2 

3TB^ 

ETBDIO 

ETHYLBENZENEDIO 

3TB-09 

MEC6D 

TOLUENED8 

3TB-10 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANED4 

3TB-10 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDED2 

3TB-10 

ETBDIO 

ETHYLBENZENEDIO 

3TB-10 

MEC6D 

TOLLIENED8 

3TB-n 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANED4 

3TB-11 

CD2CL2 

METHYLENE  CHL0RIDED2 

3TB-11 

ETBDIO 

ETHYLBENZENEDIO 

3TB-11 

MEC6D 

TOLUENED8 

3TB-12 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANED4 

3TO-12 

CD2CL2 

METHYLENE  CHL0RIDED2 

3TB-12 

ETBDIO 

ETHYLBENZENEDIO 

3TB-12 

MEC6D 

TOLUENED8 

3TB-13 

12DCD4 

i;2-DICHLOROETHANED4 

3TB-13 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDED2 

3TB-13 

ETBDIO 

ETHYLBENZENEDIO 

3TB-13 

MEC6D 

TOLUENED8 

PPB-94-01A 

lllTCE 

1,1.1-TRICHLOROETHANE 

PPB-94^1A 

lllTCE 

1.1,1.TRICHLOROETHANE 

PPB-94-01A 

112TCE 

1,1.2-TRICHLOROETHANE 

PPB-94-01A 

112TCE 

1,1^-TRICHLOROETHANE 

PPB-94^1A 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

PPB-94-01A 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

PPB-94-01A 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

PPB-94-01A 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

PPB-94-01A 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANED4 

PPB-94-01A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANED4 

PPB-94-01A 

12DCD4 

l,2.DICHLOROETHANED4 

55.00000  50.00000  j»g^ 

49.00000  50.00000  gg/j 

48.00000  50.00000  gg/i 

50.00000  50.00000  fxg/i 

52.00000  50.00000  ^ 

45.00000  50.00000 

44.00000  50.00000  ^g/i 

50.00000  50.00000  ,,g/i 

56.00000  50.00000  ^ 

50.00000  50.00000  j,g/i 

49.00000  50.00000 

51.00000  50.00000 

55.00000  50.00000  fig/i 

56.00000  50.00000  ^g/i 

54.00000  50.00000  ^g/i 

51.00000  50.00000  pg/j 

60.00000  50.00000  figfl 

55.00000  50.00000  ^ 

52.00000  50.00000  ^ 

51.00000  50.00000  ^g/i 

59.00000  50.00000  ^ 

57.00000  50.00000 

51.00000  50.00000  ^g/i 

49.00000  50.00000  ^g/j 

60.00000  50.00000 

56.00000  50.00000 

52.00000  50.00000  yg/i 

50.00000  50.00000 

52.00000  50.00000  y;gj\ 

50.00000  50.00000  pg/i 

49.00000  50.00000  yg/\ 

50.00000  50.00000  yg/x 

52.00000  50.00000  yg/x 

52.00000  50.00000  yg/x 

49.00000  50.00000  ygfx 

50.00000  50.00000  yg/x 

52.00000  50.00000  ygfx 

51.00000  50.00000  yg/x 

49.00000  50.00000  ygfx 

LT  0.20000  0.00000  ^g^g 

LT  0.20000  0.00000  yg/g  p 

LT  0.33000  0.00000  ygfg 

LT  0.33000  0.00000  ^g^g  d 

4.50000  0.50000  yg/g 

4.30000  5.00000  yg/g  d 

LT  0.49000  0.00000  yg/g 

LT  0.49000  0.00000  yg/g  p 

5.00000  5.00000  yg/g 

5.00000  5.00000  yg/g 

4.90000  5.00000  D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bori _ Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


PPB-94-01A 

12DCE 

l^DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000 

0.00000 

P£/g 

PPB-94^1A 

12DCE 

l^DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0J2000 

0.00000 

Kfs 

D 

PPB-94^1A 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000 

0.00000 

(Ig/'g 

PPB-94-01A 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB.94^1A 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0,20000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000 

0.00000 

PPB-94-01A 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000 

0.00000 

pg^g 

D 

PPB-94-01A 

ACET 

ACETONE 

LT 

330000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg^g 

D 

PPB.94-OIA 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94^1A 

C13DCP 

CIS.I3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

pg/g 

R 

PPB-944)1A 

C13DCP 

cis-u-dichloropropylene 

ND 

0.60000 

0.00000 

pg/g 

DR 

PPB-94-01A 

C2AVE 

ACETIC  acid  vinyl  ESTER 

ND 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

PPB-94^1A 

C2AVE 

ACETIC  acid  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

DR 

PPB-94-01A 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94^)1A 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94^1A 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000 

0.00000 

pg/g 

PPB.94-OIA 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000 

0.00000 

pg^g 

D 

PPB-94-01A 

C6H6 

BENZENE 

4.00000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

C6H6 

BENZENE 

4.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

CC13F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

OCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000 

0.00000 

pg/g 

PPB.94-OIA 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE.D2 

2.70000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

C02CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.70000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.70000 

5.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94^1A 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-9«1A 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-944)1A 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94-01A 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

034000 

0.00000 

pg/g 

D 

PPB-94^1A 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

5.10000 

5.00000 

pg/g 

PPB-94-01A 

C1jC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

D 

PPB-94^1A 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000 

0.00000 

pg/g 

R 

PPB-94-01A 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000 

0.00000 

pg/g 

DR 

PPB-94^1A 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

pg/g 

PPB-94^1A 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


site  ID _ Test  Name _ 

Chemical  Class:  VOLATILES _ 

PPB-94-01A  DCLB  DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

PPB-94-01A  DCLB  DICHLOROBENZENE -NONSPECmC 

PPB-94-01A  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

PPB-94^1A  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

PPB-94-01A  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

PPB-94-01A  ETC6H5  ETHYLBENZENE 

PPB-94-01A  ETC6H5  ETHYLBENZENE 

PPB-94-01A  MEC6D  TOLUENE-D8 

PPB-94-01A  MEC6D  TOLUENE-D8 

PPB-94-01A  MEC6D  TOLUENB-D8 

PPB-94-01A  MEC6H  TOLUENE 

PPB-94-01A  MEC6H  TOLUENE 

PPB-94-01A  MEK  METHYLETHYL  KETONE 

PPB-94-01A  MEK  METHYLETHYL  KETONE 


PPB-94-01A  MEK  METHYLETHYL  KETONE 
PPB-94-01A  MEK  METHYLETHYL  KETONE 
PPB-94-01A  MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 
PPB-94-01A  MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 
PPB-94-01A  MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 
PPB-94-01A  MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 
PPB-94-01A  STYR  STYRENE 
PPB-94-01A  STYR  STYRENE 
PPB-94-01A  T13DCP  TRANS-U-DICHLOROPROPENE 
PPB-94-01A  T13DCP  TRANS-l^-DICHLOROPROPENE 
PPB-94-01A  TCLEA  l,IA2-TETRACHLOROETHANE 
PPB-94-01A  TCLEA  1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 
PPB-94-01A  TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 
PPB-94-01A  TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 
PPB-94-01A  TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 
PPB-94-01A  TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 
PPB-94-01A  XYLEN  XYLENE 
PPB-94-0IA  XYLEN  XYLENE 

PPB-94-01B  12DCD4  U-D1CHLOROETHANE-D4 
PPB-94-0IB  CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
PPB-94-0IB  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
PPB-94-0IB  MEC6D  TOLUENE-D8 
PPB.94-0IC  12DCD4  I^-DICHLOROETHANE-D4 
PPB-94-0IC  CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
PPB-94-0IC  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
PPB-94-01C  MEC6D  TOLUENE-D8 

PPB-944)3A  12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
PPB-94-03A  CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
PPB-94.03A  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
PPB-94-03A  MEC6D  TOLUENE-D8 

PPB-94-03B  I2DCD4  l>DICHLOROETHANE-D4 
PPB-94-03B  CD2CL2  METHYLENE  CHLOKIDE-D2 
PPB-94-03B  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
PPB-94-03B  MEC6D  TOLUENE-D8 

PPB-94.03C  12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
PPB-94-03C  CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
PPB-94-03C  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
PPB-94-03C  MEC6D  TOLUENE-D8 

PPB-94-08A  12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 


PPB-94-0IB 

PPB.94-0IC 

PPB-94-0IC 


PPB-94-03B 

PPB-94-03B 

PPB-94-03B 

PPB-94-03B 

PPB-94-03C 

PPB-94-03C 

PPB-94-03C 


0.20000 

0.20000 

5.20000 
5.10000 

5.20000 
0.19000 
0.19000 
5.00000 
4.90000 
5.00000 
5.00000 
4.90000 
4.30000 
4.30000 
0.63000 
0.63000 
1.00000 
1.00000 
0.60000 
0.60000 
0.60000 
0.60000 
0.20000 
0.20000 
0.16000 
0.16000 

4.60000 
4.50000 
0.78000 
0.78000 

4.80000 

Z60000 

5.00000 

4.80000 

4.70000 

Z50000 

4.90000 

4.80000 

4.80000 

2.60000 
5.10000 
4.80000 

4.80000 

2.60000 

5.00000 

4.70000 

4.70000 

2.50000 

4.90000 

4.70000 

4.90000 


Spike 

Unit 

Meas 

Flaf 

Code 

0.00000 

itgfg 

0.00000 

fig/g 

D 

5.00000 

fig/g 

5.00000 

iig/g 

D 

5.00000 

ne/g 

0.00000 

Mg's 

0.00000 

ttg/g 

D 

5.00000 

tig/g 

5.00000 

iig/g 

D 

5.00000 

ftg/g 

5.00000 

Mg/g 

5.00000 

llg/g 

D 

0.00000 

Mg'g 

0.00000 

fig/g 

D 

0.00000 

Mg's 

0.00000 

lig/g 

D 

0.00000 

Mg's 

R 

0.00000 

Mg'g 

DR 

0.00000 

Hg/g 

R 

0.00000 

l*g/g 

DR 

0.00000 

Hg/g 

R 

0.00000 

Itglg 

DR 

0.00000 

tig/g 

0.00000 

Mg'g 

D 

0.00000 

|tg/g 

0.00000 

Pg^g 

D 

5.00000 

Pg/g 

5.00000 

pgi'g 

D 

0.00000 

Pg'g 

0.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

Pg^g 

5.00000 

Pg^g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

Pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

Pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5,00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5,00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

5.00000 

5.00000 

5.00000 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB.94-O8B 

PPB-94-08B 

PPB-94-08B 

PPB-94-08B 

PPB-94-08C 

PPB-94-08C 

PPB-94-08C 

PPB-94-08C 

PPS-94-05 

PPS-94-05 

PPS-94-05 

PPS-94-05 

TBS-94-03 

TBS-94-03 

TBS-94-03 

TBS-94-03 

TBS-94-06 

TBS-94-06 

TBS-94-06 

TBS-94-06 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-944)9 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94.09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 


CD2CL2  METHYLENE  CHL0RIDE-D2 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
MEC6D  TOLUENE-D8 

12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
MEC6D  TOLUENE-D8 

12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
CD2CU  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
MEC6D  TOLUENE-D8 

12DCD4  U-DICHLOROETHANE-m 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
MEC6D  TOLUENE-D8 

12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
MEC6D  TOLUENE-D8 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
MEC6D  TOLUENE-D8 

lllTCE  LLl-TRICHLOROETHANE 

lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

H2TCE  l.U-TRICHLOROETHANE 

112TCE  LU-TRICHLOROETHANE 

IIDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

IIDCLE  Ll-DICHLOROETHANE 

12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 

12DCD4  U-DICHIJOROETHANE-D4 

12DCD4  l^-DICHLOROETHANE-D4 

12DCD4  l^-DICHLOROETHANE-D4 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

12DCLP  l^DICHLOROPROPANE 

12DCLP  l^DICHLOROPROPANE 

13DCLB  l^DICHLOROBENZENE 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

13DCP  13-DICHLOROPROPANE 

13DCP  13-DICHLOROPROPANE 

13DMB  13-DIMETHYLBENZENE 

13DMB  13-DIMETHYLBENZENE 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

ACET  ACETONE 

ACET  ACETONE 


Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Untt 

Meas 

PI 

c 

2.60000 

5.00000 

MS^g 

5.10000 

5.00000 

Mg^g 

4.80000 

5.00000 

(>g/g 

4.80000 

5.00000 

fig^g 

2.60000 

5.00000 

itg^g 

5,00000 

5.00000 

M&'g 

4.80000 

5.00000 

tig/g 

4.70000 

5.00000 

Mg^g 

2,50000 

5.00000 

ws/z 

4.80000 

5.00000 

4.60000 

5.00000 

(Ig/g 

4.70000 

5.00000 

ILg^g 

2.50000 

5.00000 

4.90000 

5.00000 

Pg/g 

4.60000 

5.00000 

MS'g 

5.00000 

5.00000 

Pg/g 

3,30000 

5.00000 

Pg^g 

5.50000 

5.00000 

Pg^g 

5.20000 

5.00000 

ve/t 

5.00000 

5.00000 

Pg^g 

3.30000 

5.00000 

|ig^g 

5.20000 

5.00000 

(ig'g 

5,00000 

5.00000 

Mg/'g 

LT 

0.20000 

0.00000 

|ig/g 

LT 

0.20000 

0.00000 

D 

LT 

0.33000 

0.00000 

|ig/g 

LT 

0.33000 

0.00000 

Vf/Z 

D 

5.20000 

5.00000 

|ig/'g 

4.80000 

5.00000 

(ig/g 

D 

LT 

0.49000 

0.00000 

Mg^g 

LT 

0,49000 

0.00000 

|tg/g 

D 

4.80000 

5.00000 

l>g^g 

4,90000 

5.00000 

vz/% 

D 

4.90000 

5.00000 

vefz 

D 

5.10000 

5.00000 

pg^g 

LT 

0J2000 

0.00000 

Mg/'g 

LT 

OJ2000 

0.00000 

vz/z 

D 

LT 

0.32000 

0.00000 

vziz 

LT 

0.32000 

0.00000 

vdz 

D 

LT 

0.53000 

0.00000 

vz/z 

LT 

0.53000 

0.00000 

vzfz 

D 

LT 

0.14000 

0.00000 

vztz 

LT 

0.14000 

0.00000 

Mg^g 

D 

LT 

0.20000 

0.00000 

ltg/g 

LT 

0.20000 

0.00000 

vz/z 

D 

LT 

0.23000 

0.00000 

vztz 

LT 

0.23000 

0.00000 

vziz 

D 

LT 

0.50000 

0.00000 

vz/z 

LT 

0.50000 

0.00000 

vzlz 

D 

LT 

3.30000 

0.00000 

vztz 

LT 

3.30000 

0.00000 

vz/z 

D 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Meas 

Bool _ Vahie _ 


Unit  Flac 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-944)9 

TBS-94-09 

TBS-944)9 

TBS-944>9 

TBS-944)9 

TBS-94-09 

TBS-944)9 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94.09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-944)9 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-944)9 

TBS-9409 

TBS.94.09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-9409 

TBS-94-09 

TBS-9409 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-9409 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-9409 

TBS-9409 

TBS.94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 


ACRYL  ACRYLONITRILE 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

C13DCP  CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

C13DCP  CIS-l^-DICHLOROPROPYLENE 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

C6H6  BENZENE 

C6H6  BENZENE 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

CD2CU  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

CH3BR  BROMOMETHANE 

CH3BR  BROMOMETHANE 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

CHBR3  BROMOFORM 

CHBR3  BROMOFORM 

CHCL3  CHLOROFORM 

CHCL3  CHLOROFORM 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

DCLB  DICHLOROBENZENE  •  NONSPECDTC 

DCLB  DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

MEC6D  TOLUENE-DS 

MEC6D  TOLUENE-D8 

MEC6D  TOLUENE-DS 

MEC6D  TOLUENE-DS 

MEC6H  TOLUENE 

MEC6H  TOLUENE 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 


LT 

2.00000 

LT 

2.00000 

LT 

0.20000 

LT 

0.20000 

ND 

0.60000 

ND 

0.60000 

ND 

1.00000 

ND 

1.00000 

LT 

1.80000 

LT 

1.80000 

LT 

0.64000 

LT 

0.64000 

4.30000 

4.20000 

LT 

0.23000 

LT 

0.23000 

LT 

0.31000 

LT 

0.31000 

2.90000 

3.10000 

3.10000 

3.10000 

LT 

4.40000 

LT 

4.40000 

LT 

0.26000 

LT 

0.26000 

LT 

0.96000 

LT 

0.96000 

LT 

0.20000 

LT 

0.20000 

LT 

0.24000 

LT 

0.24000 

5.40000 

5.30000 

ND 

0.60000 

ND 

0.60000 

LT 

0.25000 

LT 

0.25000 

LT 

0.20000 

LT 

0.20000 

5.20000 

5.50000 

5.30000 

530000 

LT 

0.19000 

LT 

0.19000 

5.00000 

5.10000 

5.10000 

5.20000 

5.40000 

5.20000 

LT 

430000 

0.00000 

flg/g 

0.00000 

ne/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg^g 

R 

0.00000 

l^g 

DR 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg'g 

DR 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg^g 

5.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

vs/g 

0.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

DR 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

D 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

5.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Untt 

Meas 

Flac 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TBS-94-09 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000 

0.00000 

ms's 

D 

TBS-94-09 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000 

0.00000 

ms's 

TBS-94-09 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000 

0.00000 

flg/g 

D 

TBS-94^ 

MN6K 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

0.00000 

MS^g 

R 

TBS-94-09 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

0.00000 

|tg/g 

DR 

TBS-94-09 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

ms's 

R 

TBS-94^ 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

ms's 

DR 

TBS-944)9 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

Itg^g 

R 

TBS-94-09 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

ms's 

DR 

TBS-94-09 

TCLEA 

1.1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

ms's 

TBS-94-09 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHIjOROETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

MS/g 

D 

TBS-94-09 

TCLEE 

TETEIACHIjOROETHYLENE 

LT 

0.16000 

0,00000 

Mg's 

TBS-94-09 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000 

0.00000 

Mg/g 

D 

TBS-94-09 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4,70000 

5.00000 

ms's 

TBS-944)9 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4.50000 

5.00000 

|ig/g 

D 

TBS-94-09 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000 

0.00000 

MS^g 

TBS-94-09 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000 

0.00000 

Mg^g 

D 

TBS-94-12 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.00000 

5.00000 

ms's 

TBS-94-12 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5,00000 

Mg^g 

TBS-94-12 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.50000 

5,00000 

ms's 

TBS-94-12 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.30000 

5.00000 

Mg/g 

TBS-94-15 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

4.00000 

5.00000 

Mg/g 

TBS-94-15 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.60000 

5.00000 

ftg/g 

TBS-94.15 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

430000 

5.00000 

|ig/g 

TBS-94-15 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

4.20000 

5.00000 

(tg/g 

TBS-94-18 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

4.90000 

5.00000 

ms's 

TBS-94.18 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.10000 

5.00000 

ms's 

TBS-94-18 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

PSiZ 

TBS-94-18 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.10000 

5.00000 

PZ/% 

TBS-94-21 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE^D4 

5.00000 

5.00000 

ms's 

TBS-94-21 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5.00000 

|ig/g 

TBS-94-21 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

PZ/Z 

TBS-94-21 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

PZ/Z 

TDP-94-01A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.30000 

5.00000 

pziz 

TDP-94-01A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5,00000 

PZiz 

TDP-94-01A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.10000 

5.00000 

PZ/Z 

TDP-94-01A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

4.90000 

5.00000 

PZ/Z 

TDP-944)1B 

12DCD4 

U-DICHLOROETHAJJE-D4 

5.50000 

5.00000 

PZiZ 

TDP-94-01B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHIX)RIDE-D2 

330000 

5.00000 

pz/z 

TDP-94-01B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.10000 

5.00000 

PZ/Z 

TDP-94-01B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.10000 

5.00000 

PZJz 

TDP-94-02A 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANB-D4 

5.20000 

5.00000 

pz/Z 

TDP-94-02A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.00000 

5.00000 

pz/z 

TDP-94-02A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000 

5.00000 

PZiZ 

TDP-94-02A 

MEC6D 

TOLUENE-DS 

5.00000 

5.00000 

pziz 

TDP-94-02B 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.60000 

5.00000 

pz/z 

TDP-94-02B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.50000 

5.00000 

pz/z 

TDP-94-02B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

6.20000 

5.00000 

pzIz 

TDP-94-02B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.90000 

5.00000 

pz/z 

TDP-94-03A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.70000 

5.00000 

PZ/Z 
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Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


■IT)P-94-03A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.40000 

5.00000 

TDP-94-03A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000 

5.00000 

TDP-94-03A 

MEC6D 

TOLUENE-DS 

5.40000 

5.00000 

TDP-94^3B 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE-D4 

5.70000 

5.00000 

TDP-944)3B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.40000 

5,00000 

TDP-94-03B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

TDP-94-03B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.30000 

5.00000 

TDP.94-04A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.50000 

5.00000 

TDP-94-04A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.40000 

5.00000 

TDP-94-04A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.50000 

5.00000 

TDP-94-04A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.30000 

.  5.00000 

TDP-944)4B 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.90000 

5.00000 

TDP-94-04B 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.70000 

5.00000 

TDP-94-04B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.60000 

5.00000 

TDP-94-04B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.50000 

5.00000 

TDP-944)5A 

12DCD4 

U-DICHLOROE'nHANE-D4 

5.60000 

5.00000 

TDP-94-05A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHIjOR1DE-D2 

3.40000 

5.00000 

TDP-94-03A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

TDP-94-05A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

TDP-94-05B 

lUTCE 

L14-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-05B 

lllTCE 

1.1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94^5B 

112TCE 

1,1>TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000 

0.00000 

TDP-94^5B 

112TCE 

1.1^-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000 

0.00000 

TDP-94-05B 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

4.50000 

5.00000 

TDP-94-05B 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

4.40000 

5.00000 

TDP-94-05B 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000 

0.00000 

TDP-94^5B 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000 

0.00000 

TDP-944)5B 

12DCD4 

1^-DICHL0R0ETHANE-D4 

5.50000 

5.00000 

TDP-94-05B 

12DCD4 

1^-DICHLOROETHANE-D4 

5,50000 

5.00000 

TDP-94-05B 

12DCD4 

1.2-DICHLOROETHANE-D4 

5.20000 

5.00000 

TDP-94-05B 

12DCE 

1^-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

032000 

0.00000 

TDP.94-05B 

12DCE 

l;2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000 

0.00000 

TDP-94-05B 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000 

0.00000 

TDP.94-05B 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

032000 

0.00000 

TDP-94-05B 

12DCLP 

1.2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000 

0.00000 

TDP-94-05B 

12DCLP 

1^-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000 

0.00000 

TDP-94-05B 

13DCLB 

l^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000 

0.00000 

TDP-94-05B 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000 

0.00000 

TDP-94-03B 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-05B 

13DCP 

l^DICHLOROPROPANE 

LT 

0,20000 

0,00000 

TDP-944)5B 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000 

0.00000 

TDP-94-05B 

13DMB 

l^DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000 

0.00000 

TDP-944)5B 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000 

0.00000 

TDP-94-05B 

2CLEVE 

2-chloroethylvinyl  ether 

LT 

0.50000 

0.00000 

TDP-94-05B 

ACET 

ACETONE 

LT 

330000 

0.00000 

TDP-94-05B 

ACET 

ACETONE 

LT 

330000 

0.00000 

TDP.94-05B 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000 

0.00000 

TDP-94-05B 

ACRYL 

acrylonitrile 

LT 

2.00000 

0.00000 

TDP-9+05B 

BRDCL 

bromodichloromethane 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-05B 

BRDCL 

bromodichloromethane 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-05B 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

Unit  Flag  Data 

Spite  Meas  Code  Qnal 


fig/g 

Mg/g 

|tg/g 

itg'g 

Hg/g 

Hg'g 

Mg/g 

Mg/g 

ftg/g 

M&'g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Hg^g 

Hg'g 

Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Mg/g  D 
Hg/g 

fig'g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 

Mg/g 

Hg/g 

Hg/g  D 
Hg/g 

Hg'g  D 
Hg/g 

Mg/g  D 
Hg/g 

Hg/g  D 
Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g 

Mg/g  D 
Mg/g  R 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Fla^ 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-05B 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

)tg/g 

DR 

TDP-94-05B 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

0.00000 

llg/g 

R 

TDP-94-05B 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

0.00000 

ltg/g 

DR 

TDP-94-05B 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

l.SOOOO 

0.00000 

tig/g 

TDP-9405B 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

D 

TDP-94-05B 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94^5B 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

C6H6 

BENZENE 

5.40000 

5.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

C6H6 

BENZENE 

5.50000 

5.00000 

vs/s 

D 

TDP-944)5B 

CXJUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000 

0.00000 

TDP-94-05B 

CCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000 

0.00000 

D 

TDP-94-05B 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

CCIA 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP.94-05B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.40000 

5.00000 

v^z/z 

TDP-94^5B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.40000 

5.00000 

vzlz 

TDP-94-05B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.40000 

5.00000 

v^zfz 

D 

TDP.94-05B 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000 

0.00000 

v^z/z 

TDP-94^5B 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000 

0.00000 

\^zfz 

D 

TDP-94-05B 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94^3B 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

4.70000 

5.00000 

vs/s 

TDP-94^5B 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

5.00000 

5.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000 

0.00000 

vs/s 

R 

TDP-94-05B 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000 

0.00000 

vs/s 

DR 

TDP-94-05B 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIHC 

LT 

0.20000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94^5B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.70000 

5.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000 

5.00000 

vs/s 

TDP-94^5B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

vs/s 

D 

TDP-94^5B 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.50000 

5.00000 

vs/s 

TDP-944)5B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.00000 

5.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

vs/s 

D 

TDP-944)5B 

MEC6H 

TOLUENE 

4.70000 

5.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

MEC6H 

TOLUENE 

5.00000 

5.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000 

0.00000 

vs/s 

TDP-94-05B 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000 

0.00000 

vs/s 

D 

TDP-94-05B 

MNBK 

METHYUN-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

0.00000 

vs/s 

R 

TDP-9«5B 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

0.00000 

vs/s 

DR 

TDP-94^5B 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

vs/s 

R 

TDP-94-05B 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

vs/s 

DR 

TDP.94-05B 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

vs/s 

R 
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Mcas  ~ 

Site  IP _ Test  Name  Bool  Value  Spiki 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-05B 

T13DCP 

trans-u-dichloropropene 

ND 

0.60000 

0.00000 

TDP-94-05B 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-05B 

TCLEA 

1.1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-05B 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000 

0.00000 

TDP-94-05B 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000 

0.00000 

TDP-944)5B 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4.50000 

5.00000 

TDP-94-05B 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4.60000 

5.00000 

TDP-94-05B 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000 

0.00000 

TDP-94-05B 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000 

0.00000 

TDP-94-06A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.50000 

5.00000 

TDP-944)6A 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.40000 

5.00000 

TDP-94-06A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.60000 

5.00000 

TDP-94-06A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.30000 

5.00000 

TDP-944)6B 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE-D4 

5.30000 

5.00000 

TDP-9<M)6B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5.00000 

TDP-944)6B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000 

5.00000 

TDP-94-06B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.00000 

5.00000 

TDP.94-07A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.40000 

5.00000 

TDP-94-07A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5.00000 

TDP-94-07A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.10000 

5.00000 

TDP-94-07A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.00000 

5.00000 

TDP-944)7B 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.50000 

5.00000 

TDP-94-07B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.40000 

5.00000 

TDP-94.07B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000 

5.00000 

TDP-94-07B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.10000 

5.00000 

TDP-94-08A 

lllTCE 

1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

0,00000 

TDP-94^)8A 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-944)8A 

112TCE 

1,1^-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000 

0.00000 

TDP-94-08A 

112TCE 

LW-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000 

0.00000 

TDP-94-08A 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

4.90000 

5.00000 

TDP-94^A 

IIDCE 

h-dichloroethylene 

5.10000 

5.00000 

TDP-94-08A 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000 

0.00000 

TDP-94-08A 

IlDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000 

0.00000 

TDP-944)8A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

4.90000 

5.00000 

TDP-94^8A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

4.90000 

5.00000 

TDP-94-08A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.00000 

5.00000 

TDP-94^)8A 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000 

0.00000 

TDP-9«8A 

12DCE 

I^-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000 

0.00000 

TDP-94-08A 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0,32000 

0.00000 

TDP-94-08A 

12DCLE 

U-dichloroethane 

LT 

0.32000 

0.00000 

TDP-94-08A 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000 

0.00000 

TDP-94-08A 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000 

0.00000 

TDP-94-08A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000 

0.00000 

TDP-94^8A 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000 

0.00000 

TDP-94^8A 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-08A 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-08A 

i3DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000 

0.00000 

TDP.94^8A 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000 

0.00000 

TDP-94^8A 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ether 

LT 

0.50000 

0.00000 

TDP-94-08A 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ether 

LT 

0.50000 

0.00000 

TDP-94-08A 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000 

0.00000 

Unit  Fla; 
Meas  Code 


Data 

Qnal 


iig/g 

fig/g 

Mg/g 

Hg/g 

ftg/g 

fig/e 

fig/g 

Mg^g 

Mg'g 

ng/g 

Mg'g 

tig/g 

Hg/g 

ngfg 

vrJg 

Mg/g 

ng/g 

Mg/g 

Mg'g 

flg^g 

(‘g'g 

ng'g 

ftg/g 

Mg^g 

Hg/g 

Mg'g 

(‘g'g 

Hg'g 

Hg/g 

Hg'g 

(ig'g 

Mg'g 

Mg/g 

tig'g 

Mg/g 

^»'g 

Mg'g 

Hg/g 

Mg^g 

Hg/g 

fig'g 

fig'g 

vdg 

tigfg 

Mg^g 

Mg/g 

f^g 

ggl% 

Vgig 

gg/g 

gg/g 


DR 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 


D 
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Site  ID _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value _ Spflte  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-OgA 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000 

0.00000 

Mg/g 

D 

TDP-94-08A 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Hg/g 

TDP-94-08A 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Hg/g 

D 

TDP.94-O8A 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

ltg/g 

TDP-94^8A 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

ltg/g 

D 

TDP-94-08A 

C13DCP 

CIS-1,3«DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

R 

TDP-94-08A 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

ftg/g 

DR 

TDP-94-08A 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

0.00000 

(tg/g 

R 

TDP.94^8A 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

TDP-94-08A 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000 

0.00000 

llg/g 

D 

TDP-94-08A 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000 

0.00000 

vt/% 

TDP-94-08A 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000 

0.00000 

vt/s 

D 

TDP-94-08A 

C6H6 

BENZENE 

4.50000 

5.00000 

vt/i 

TDP-94-08A 

C6H6 

BENZENE 

4.70000 

5.00000 

Hg/g 

D 

TDP-94-08A 

CCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

TDP-94^8A 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000 

0.00000 

Mg^g 

D 

TDP-94-08A 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000 

0.00000 

vt/% 

TDP-94^8A 

CCIA 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDB-D2 

3.20000 

5.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

5.60000 

5.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

5.60000 

5.00000 

ve/% 

D 

TDP.94-O8A 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000 

0.00000 

ve/% 

R 

TDP.94-O8A 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000 

0.00000 

Mg/g 

DR 

TDP-94-08A 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECmC 

LT 

0.20000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECMC 

LT 

0.20000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000 

5.00000 

ve/% 

TDP.94-O8A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000 

5.00000 

vel% 

D 

TDP-94-08A 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.30000 

5.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

MEC6H 

TOLUENE 

5.40000 

5.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

MEC6H 

TOLUENE 

5.60000 

5.00000 

vel% 

D 

TDP.94-O8A 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000 

0.00000 

ve/% 

TDP-94-08A 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

430000 

0.00000 

ve/% 

D 

TDP-94-08A 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000 

0.00000 

ve/% 
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She  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Chemical  Class:  VOLATXLES 

TDP-94-08A  MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000 

0.00000 

TDP-94-08A 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

0.00000 

TDP-94-08A 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

TDP-9«8A 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

TDP-94-08A 

T13DCP 

TRANs-13-DicHLORopROPENE 

ND 

0.60000 

0.00000 

TDP-94-08A 

T13DCP 

trans-u-dichloropropene 

ND 

0.60000 

0.00000 

TDP.94-08A 

TCLEA 

l.U>TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-08A 

TCLEA 

1.1A2-TETRACH1jOROETHANE 

LT 

0.20000 

0.00000 

TDP-94-08A 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000 

0.00000 

TDP-94-08A 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000 

0.00000 

TDP-94-08A 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4.80000 

5.00000 

TDP-94^)8A 

TOCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

5.10000 

5.00000 

TDP-9<M)8A 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000 

0.00000 

TDP-9«8A 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000 

0.00000 

TDP-94-08B 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.00000 

5.00000 

TDP.94-O8B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.10000 

5.00000 

TDP-94-08B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

TDP-94-08B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.10000 

5.00000 

TDP-94-09A 

12DCD4 

l>DICHLOROErHANE-D4 

5.20000 

5.00000 

TDP-94-09A 

11DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

5.10000 

5.00000 

TDP-944)9A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-IW 

3.20000 

5.00000 

TDP-94-09A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.80000 

5.00000 

TDP-94-09A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.70000 

5.00000 

TDP-9-MI9A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000 

5.00000 

TDP-94-09A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.60000 

5.00000 

TDP-944)9A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

4.90000 

5.00000 

TDP-94-09B 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-09B 

12DCD4 

U-DICHIjOROETHANB-D4 

5.10000 

5.00000 

TDP-94^B 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5.00000 

TDP-94^B 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.80000 

5.00000 

TDP-94-09B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.60000 

5.00000 

TDP-944y9B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000 

5.00000 

TDP.94-09B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.40000 

5.00000 

TDP-94^B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.10000 

5.00000 

TDP-94-10A 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANB-D4 

4.90000 

5.00000 

TDP-94-10A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.10000 

5.00000 

TDP-94.10A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

TDP-94-10A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

TDP-94-10B 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.00000 

5.00000 

TDP-94-10B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

330000 

5.00000 

TDP-94-10B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.60000 

5.00000 

TDP-94-10B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5,40000 

5.00000 

TDP-94-11A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.10000 

5.00000 

TDP-94-11A 

CD2CU 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000 

5.00000 

TDP-94-11A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000 

5.00000 

TDP-94-11A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

TDP.94-nB 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.10000 

5.00000 

TDP-94-11B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDED2 

3.10000 

5.00000 

TDP-94-11B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENEDIO 

5.50000 

5.00000 

TDP-94-11B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

Unit  Flae  Data 


V^%  D 
^&'g  R 
(ig/g  DR 
Hg/g  R 
Jig/g  DR 
Mg/g  R 
(ig/g  DR 

fig/g 

Hg/g  D 

Hg/g 

itg'g  D 

wiz 

fig/g  D 

Hg/g 

i*g/g  D 

fig/g 

Mg/g 

Mg/g 

i^g 

Hg/g 

Mg/g  D 
ftg/g 

(ig'g  D 

itg'g 

|ig/g  D 
ftg'g 

Hg'g  D 
Mg'g 

Mg/g  D 

|ig/g 

H»'g  D 

Hg/g 

(•g/g  D 

Hg/g 

Mg'g  D 

i'g'g 

Mg^g 

Hg/g 

Jig/g 

ftg/g 

Hg'g 

fig/g 

Mg/g 

ftg/g 

Mg/g 

Hg/g 

ftg'g 

l*g^g 

t*g^g 

Hg^g 

vziz 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Meas  Untt  Flag  Data 

Bod  Value  Spike  IVfeas  Cede  Qual 


Chemical  Class:  VOLAllLES _ 

TDP-94-12A  121)004  U-DICHL0R0ETHANE-D4 

TDP-94.12A  CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

TDP-94-12A  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

TDP-94-12A  MEC6D  TOLUENE-D8 

TDP-94.12B  12DCD4  l^-DICHLOROETHANE-D4 

TDP-94.12B  CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

TDP-94-12B  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

TDP-94-12B  MEC6D  TOLUENE-D8 

TDP-94-13A  lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

TDP-94-13A  lllTCE  L1,1-TRICHL0R0ETHANE 

TDP-94-13A  112TCE  l.U-TRICHLOROETHANE 

TDP.94-13A  112TCE  l,U-TRICHLOROETHANE 

TDP-94-13A  HDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

TDP-94-13A  11IX:E  1,1-DICHLOROETHYLENE 

TDP-94-13A  IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

TDP-94.13A  UDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

TDP-94-13A  12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 

TDP.94-13A  12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 

TDP-94-13A  12DCD4  U-DICHL0R0ETHANE-D4 

TDP-94.13  A  12DCE  l>DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

TDP-94-13A  12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

TDP-94-13A  12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

’roP.94-13A  UDCLE  U-DICHLOROETHANE 

TDP-94-13A  12DCLP  U-DICHLOROPROPANE 

TDP.94-13A  12DCLP  U-DICHLOROPROPANE 

TDP.94-13A  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

TDP-94-13A  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

TDP-94-13A  13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

TDP-94-13A  13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

TDP-94-13A  13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

TDP-94-13A  13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

TDP.94.13A  2CLEVE  2<:HIX)R0ETHYLVINYL  ETHER 

TDP-94-13A  2CLEVE  2<:HL0R0ETHYLVINYL  ETHER 

TDP-94-13A  ACET  ACETONE 

TDP-94-13A  ACET  ACETONE 

TDP-94-13A  ACRYL  ACRYLONITRILE 

TDP-94-13A  ACRYL  ACRYLONITRILE 

TDP.94-13A  BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

TDP.94-13A  BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

TDP-94-13A  C13DCP  CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

TDP-94.13A  C13DCP  CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

TDP.94-13A  C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

TDP-94-13A  C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

TDP-94-13A  C2H3CL  CHLOROETHENE 

TDP-94-13A  C2H3CL  CHLOROETHENE 

TDP-94-13A  C2H5CL  CHLOROETHANE 

TDP-94-13A  C2H5CL  CHLOROETHANE 

TDP-94-13A  C6H6  BENZENE 

TDP.94-13A  C6H6  BENZENE 

TDP.94-13A  CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

TDP-94-13A  CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

TDP.94-13A  CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 


5.00000 

5.00000 

3.20000 

5,00000 

MS^g 

5.20000 

5.00000 

Hg^g 

5.10000 

5.00000 

Mg^g 

5.20000 

5.00000 

Mg^g 

3,10000 

5.00000 

5.30000 

5.00000 

5.10000 

5.00000 

pg^g 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.33000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.33000 

0.00000 

pg^g 

D 

4.70000 

5.00000 

pg/g 

4.80000 

5.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.49000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.49000 

0.00000 

pg^g 

D 

4.90000 

5.00000 

pg^g 

5.10000 

5.00000 

pg^g 

5.10000 

5.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.32000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.53000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.53000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.14000 

0.00000 

pg^g 

LT 

0.14000 

0.00000 

pg^g 

D 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.50000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.50000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

3.30000 

0.00000 

pg/g 

LT 

3.30000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

2,00000 

0.00000 

pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.20000 

0.00000 

pg/g 

D 

ND 

0.60000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

0.60000 

0.00000 

pg/g 

DR 

ND 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

R 

ND 

1.00000 

0.00000 

pg/g 

DR 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

LT 

1.80000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.64000 

0,00000 

pg/g 

LT 

0.64000 

0.00000 

pg/g 

D 

4.30000 

5.00000 

pg/g 

4.30000 

5.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

LT 

0.23000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

031000 

0.00000 

pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  VOLATILES _ _ 

TOP.94-13A  CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 
TDP-94.13A  CD2CL2  METHYLENE  CHIX)RIDE-D2 
TOP-94-13A  CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE.D2 
TDP.94-13A  CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
^-94-13  A  CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 
TOP-94-13A  CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 


TDP-94-13A 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TDP.94.13A 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TDP-94.13A 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TDP.94.13A 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TDP-94.13A 

CHBR3 

BROMOFORM 

TDP-94.13A 

CHBR3 

BROMOFORM 

TDP.94.13A 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TDP-94.13A 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TDP-94.13A 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

TDP-94-13A 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

TDP-94.13A 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TDP-94-13A 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TDP.94.13A 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

TDP-94.13A 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

TDP-94.13A 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  .  NONSPECIFIC 

TDP.94.13A 

DCLB 

DICHLOROBENZENE .  NONSPECIFIC 

TDP-94-13A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE.D10 

TDP.94.13A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE.D10 

TDP-94.13A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE.D10 

TDP.94.13A 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

TDP.94-13A 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

TDP.94-13A 

MEC6D 

TOLUENE.D8 

TDP-94-13A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

TDP-94-13A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

TDP.94.13A 

MEC6H 

TOLUENE 

TDP-94.13A 

MEC6H 

TOLUENE 

TDP.94.13A 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

TDP-94-13A 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

TDP.94.13A 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

TDP-94-13A 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

TDP.94.13A 

MNBK 

METHYL.N.BUTYL  KETONE 

TDP.94-13A 

MNBK 

METHyL.N-BUTVL  KETONE 

TDP-94.13A 

STYR 

STYRENE 

TDP.94.13A 

STYR 

STYRENE 

TDP.94-13A 

T13DCP 

TRANS.l>DICHLOROPROPENE 

TDP.94.13A 

T13DCP 

TRANS.I3.DICHLOROPROPENE 

TDP-94-13A 

TCLEA 

1.1A2.TETRACHLOROETHANE 

TDP.94.13A 

TCLEA 

l,U^.TETRACHLOROETHANE 

TDP.94-13A 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TDP.94.13A 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TDP-94.13A 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TDP-94.13A 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TDP.94-13A 

XYLEN 

XYLENE 

TDP-94-13A 

XYLEN 

XYLENE 

TDP-94.13B 

12DCD4 

U.DICHLOROETHANE.D4 

TDP-94.13B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE.D2 

LT 

0.31000 

2.70000 

2.70000 

2.70000 

LT 

4.40000 

LT 

4.40000 

LT 

0.26000 

LT 

0.26000 

LT 

0.96000 

LT 

0.96000 

LT 

0.20000 

LT 

0.20000 

LT 

0.24000 

LT 

0.24000 

5.40000 

5.50000 

ND 

0.60000 

ND 

0.60000 

LT 

0.25000 

LT 

0.25000 

LT 

0.20000 

LT 

0.20000 

5.20000 

5.40000 

530000 

LT 

0.19000 

LT 

0.19000 

4.80000 

5.00000 

5.20000 

5.20000 

5.50000 

LT 

4.30000 

LT 

4.30000 

LT 

0.63000 

LT 

0.63000 

ND 

1.00000 

ND 

1.00000 

ND 

0.60000 

ND 

0.60000 

ND 

0.60000 

ND 

0.60000 

LT 

0.20000 

LT 

0.20000 

LT 

0.16000 

LT 

0.16000 

5.10000 

5.10000 

LT 

0.78000 

LT 

0.78000 

5.00000 

2.80000 

0.00000  D 

S. 00000  pg/g 

5.00000  pg^g  D 

5.00000  pg/g 

0.00000  Jig^g 

0.00000  pg/g  D 

0.00000  ng/g 

0.00000  pg/g  D 

0.00000  pg/g 

0.00000  p^g  D 

0.00000  ng/g 

0.00000  p^g  D 
0.00000  pg/g 

0.00000  I) 

5.00000  pg/g 
5.00000  p^/g  D 
0.00000  pg/g  R 

0.00000  Jig/g  DR 

0.00000  pg/g 

0.00000  p^g  D 

0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g  D 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g  D 
5.00000  jig^g 

0.00000  pg/g 

0.00000  p^/g  D 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^g 
5.00000  p^g  D 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g  D 

0.00000  pg/g 

0.00000  Jtg^g  D 

0.00000  pg/g 

0.00000  Jtg/g  D 

0.00000  ^g^g  R 

0.00000  DR 

0.00000  p^g  R 

0.00000  pg/g  dr 

0.00000  pg/g  R 

0.00000  Jig/g  dr 

0.00000  p^g 

0.00000  p^g  D 

0.00000  pg/g 

0.00000  p^g  D 

5.00000  p^g 

5.00000  pg/g  D 

0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g  D 

5.00000  pg/g 

5.00000  pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Test  Name  _ Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLAiXLES 


TDP-94-13B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000 

5.00000 

Hg/g 

TDP-94-13B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

4.90000 

5.00000 

vds 

TDP-94-14A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

4.70000 

5.00000 

(Ig/g 

TDP-94-14A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.80000 

5.00000 

vt/s 

TDP-94-14A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000 

5.00000 

flg/g 

TDP-94-14A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

4.90000 

5.00000 

ng/g 

TDP-94-14B 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE-D4 

5.00000 

5.00000 

)lg/g 

TDP-94.14B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.80000 

5.00000 

Mg's 

TDP-94.14B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000 

5.00000 

Hg/g 

TDP-94-14B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

4.90000 

5.00000 

TDP-94-15A 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.20000 

5.00000 

ng/g 

TDP-94.15A 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.70000 

5.00000 

Mg/g 

TDP-94.15A 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

Mg's 

TDP-94-15A 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.10000 

5.00000 

(Ig/'g 

TDP-94.15B 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

5.30000 

5.00000 

miz 

TDP-94-15B 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.90000 

5.00000 

vel% 

TDP-94-15B 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.50000 

5.00000 

Hg'g 

TDP-94-15B 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.20000 

5.00000 

llg/g 

WW-1 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

(‘g'l 

WW-1 

lllTCE 

1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Hg/1 

D 

WW-1 

112TCE 

l,U-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

ixgfl 

WW-1 

112TCE 

LU-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Hg/1 

D 

WW-1 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

58.00000 

50.00000 

WW-1 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

56.00000 

50.00000 

gg/l 

D 

WW-1 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

llg/l 

WW-1 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

D 

WW-l 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

50.00000 

50.00000 

llg/l 

WW-1 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

50.00000 

50.00000 

Mg/1 

WW-1 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

49.00000 

50.00000 

Mg/I 

D 

WW-1 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE-D4 

49.00000 

50.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

12DCE 

i;2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

0.00000 

Mg/I 

D 

WW-1 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-l 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

l.OOOOO 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

2CLEVE 

2-chloroethylvinyl  ether 

LT 

3.50000 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

ACET 

ACETONE 

LT 

8.00000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

ACET 

ACETONE 

LT 

8.00000 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

0.00000 

Mg/1 

WW-1 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

WW-l 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

0.00000 

Mg/1 

D 

WW-1 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

R 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


STYR  STYRENE 
STYR  STYRENE 

T13DCP  TRANS-13-DICHLOROPROPENE 
T13DCP  TRANS-U-DICHLOROPROPENE 
TCLEA  1,U.2-TETRACHLOROETHANE 
TCLEA  1,1.2^-TETRACHLOROETHANE 
TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 
TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 
trcle  trichloroethylene 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 
XYLEN  XYLENE 
XYLEN  XYLENE 


Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flas 

Code 

Data 

Qnal 

5.00000 

0.00000 

ng/l 

R 

5.00000 

0.00000 

Jlg/l 

DR 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

R 

5.00000 

0.00000 

Mg/l 

DR 

1.50000 

0.00000 

Mg/I 

1.50000 

0.00000 

Mg/l 

D 

1.00000 

0.00000 

Mg/l 

1.00000 

0.00000 

Mg'! 

D 

41.00000 

50.00000 

Mg/l 

40.00000 

50.00000 

Mg/l 

D 

2.00000 

0.00000 

Mg/l 

2.00000 

0.00000 

Mg/l 

D 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

Meas  Unit  FU{  Data 

Lot _ Test  Name _ _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  CYANIDE 


AMLO 

CYN 

CYANIDE 

149.00000 

150.00000  jig/i 

AMLO 

CYN 

CYANIDE 

149.00000 

150.00000  ng/j 

AMLO 

CYN 

CYANIDE 

7.52000 

10.00000  ^g/1 

AMYE 

CYN 

CYANIDE 

146.00000 

150.00000  ||g/] 

AMYE 

CYN 

CYANIDE 

141.00000 

150.00000  ^g/i 

AMYE 

CYN 

CYANIDE 

7.58000 

10.00000 

ANJQ 

CYN 

CYANIDE 

8.99000 

10.00000  |ig/l 

ANJQ 

CYN 

CYANIDE 

158.00000 

150.00000  pg/j 

ANJQ 

CYN 

CYANIDE 

159.00000 

150.00000  ||g/} 

ANLB 

CYN 

CYANIDE 

4.90000 

5.00000  jig/g 

ANLB 

CYN 

CYANIDE 

4.90000 

5.00000 

ANLB 

CYN 

CYANIDE 

0.42600 

0.50000 

ANLG 

CYN 

CYANIDE 

0-47400 

0.50000  ng/g 

ANLG 

CYN 

CYANIDE 

5.06000 

5.00000  pg/g 

ANLG 

CYN 

CYANIDE 

5.15000 

5.00000  ^^g 

ANSH 

CYN 

CYANIDE 

8.26000 

10.00000  jig/1 

ANSH 

CYN 

CYANIDE 

149.00000 

150.00000  ^ga 

ANSH 

CYN 

CYANIDE 

146.00000 

150.00000  pg/f 

ANUA 

CYN 

CYANIDE 

150.00000 

150.00000  jig/1 

ANUA 

CYN 

CYANIDE 

145.00000 

150.00000  jig/1 

ANUA 

CYN 

CYANIDE 

7.77000 

10.00000  Jig/l 

ANVR 

CYN 

CYANIDE 

038900 

0.50000  |ig/g 

A>rVR 

CYN 

CYANIDE 

4.93000 

5.00000  ng/g 

ANVR 

CYN 

CYANIDE 

4.78000 

5.00000  pg/g 

ANWZ 

CYN 

CYANIDE 

4.97000 

5.00000  ng/g 

ANWZ 

CYN 

CYANIDE 

4.99000 

5.00000  pg/g 

ANWZ 

CYN 

CYANIDE 

0.45300 

0.50000  ng/g 

ANXO 

CYN 

CYANIDE 

7.80000 

10.00000  |ig/T 

ANXO 

CYN 

CYANIDE 

156.00000 

150.00000  ||g/i 

ANXO 

CYN 

CYANIDE 

148.00000 

150.00000  ng/j 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMEK 

135TNB 

U.5-TRINrrROBENZENE 

0.57800 

0.40000  ||g/i 

AMEK 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

14.20000 

16.00000  |ig/| 

AMEK 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

15.00000 

16.00000  ng/| 

AMEK 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.45800 

0.00000  |ig/l 

AMEK 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/1 

AMEK 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  ^ 

AMEK 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

28.30000 

32.00000  ^g/i 

AMEK 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.77200 

0.80000  ng/| 

AMEK 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

30.40000 

32.00000  ^ 

AMEK 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

13.20000 

16.00000  |ig/l 

AMEK 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

14.70000 

16.00000  |ig/i 

AMEK 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

0.76800 

0.80000  |ig/| 

AMEK 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  pg/1 

AMEK 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  pg/1 

AMEK 

26DNT 

^6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

AMEK 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000 

AMEK 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  }ig/i 

AMEK 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  pg/l 

AMEK 

NB 

NITROBENZENE 

138000 

1.40000 

AMEK 

NB 

NITROBENZENE 

32.00000 

32.00000  ng/| 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Spike  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

AMEK 

NB 

NrniOBENZENE 

29.00000 

32.00000 

AMEK 

RDX 

CYCLOTWMETHYLENETRINnRAMlNE 

15.00000 

32.00000  |^g/| 

L 

JN 

AMEK 

RDX 

CYCIDTRIMETHYl^NETRINrrRAMINE 

17.30000 

32.00000  pg/1 

L 

JN 

AMEK 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYUmTRINnRAMINE 

0.41200 

0.80000  pg/1 

IL 

JN 

AMEK 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETOANITROANEJNE 

LT 

0.63100 

0.00000  pg/1 

AMEK 

TETRYL  N-MEraYL-N2,4.6-TETRANriROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  fig/l 

AMEK 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

AMET 

135TNB 

13.5-TRINnROBENZENE 

14.10000 

16.00000  pg/1 

AMET 

135TNB 

W-TRINTTROBENZENE 

14.10000 

16.00000  pg/1 

AMET 

135TNB 

l^^TRINTTROBENZENE 

0.34900 

0.40000 

AMET 

13DN6 

13-DINITROBEN2ENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/1 

AMET 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/i 

AMET 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/1 

AMET 

246TNT 

2.4.6-TRINnROTOLUENE 

27.80000 

32.00000  pg/I 

AMET 

246TNT 

2,4,6.TRINrrROTOLUENE 

28.00000 

32.00000  |xg/l 

AMET 

246TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

0.57800 

0.80000  pg/1 

AMET 

24DNT 

2.4-DINnROTOLUENE 

14.10000 

16.00000  pg/1 

AMET 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

12.70000 

1 6.00000 

AMET 

24DNT 

2,4.DINnROTOLUENE 

0.47500 

0.80000  pg/1 

AMET 

26DNT 

2.6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  pg/} 

AMET 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  jig/1 

AMET 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

AMET 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYIENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  pg/1 

AMET 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMr 

LT 

0.53300 

0.00000  pg/1 

AMET 

HMX 

CYCIDTETRAMETHYI^NETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  pg/1 

AMET 

NB 

NITROBENZENE 

30.20000 

32.00000  pg/1 

AMET 

NB 

NITROBENZENE 

137000 

1.40000  pg/i 

AMET 

NB 

NITROBENZENE 

30.00000 

32.00000  pg/1 

AMET 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

31.00000 

32.00000  pg/i 

AMET 

RDX 

CYCIXJTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

30.70000 

32.00000  fig/1 

AMET 

RDX 

CYCLOTRlMETirYIENETRINnRAMINE 

0.71900 

0.80000  pg/I 

AMET 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROANIIJNE 

LT 

0.63100 

0.00000  pg/1 

AMET 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRA>aTROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  pg/i 

AMET 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.«-TETRANnROANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000 

AMEU 

135TNB 

13>TR]NnROBENZENE 

22.70000 

25.00000 

7 

J 

AMEU 

135TNB 

l^^TRINITROBENZENE 

1.70000 

2.50000  pg/g 

7 

J 

AMEU 

135TNB 

I3.5.TRINITROBENZENE 

22.70000 

25.00000  pg/g 

7 

J 

AMEU 

13DNB 

l^-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMEU 

13DNB 

i^-dintirobenzene 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMEU 

13DNB 

l^-DINTIROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMEU 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

48.70000 

50.00000  pg/g 

AMEU 

24€TNT 

2,4.6-TRINnROTOLUENE 

48.90000 

50.00000  pg/g 

AMEU 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

4.64000 

5.00000  pg/g 

AMEU 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.20000 

25.00000  pg/g 

AMEU 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

2330000 

25.00000  p^g 

AMEU 

24DNT 

2,4-DrNITROTOLUENE 

5.13000 

5.00000  pg/g 

AMEU 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMEU 

26DNT 

2,6-DlNnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMEU 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMEU 

HMX 

CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMEU 

HMX 

CYCIDTETRAMETHYIENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

AMEU 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMEU 

NB 

NITROBENZENE 

4.60000 

5.00000  pg/g 
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Stcmdard Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas  Urit  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool _ ^^ne _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AK4EU 

NB  NITROBENZENE 

46.60000 

50.00000 

AMEU 

NB  NITROBENZENE 

46.S0000 

50.00000  ^g/g 

AMEU 

RDX  CYCLOTRIMETHYIJNETRINrr^ 

5.82000 

5.00000 

AMEU 

RDX  CYCIX)TRIMETHYIENETRINrrRAMINE 

51.20000 

50.00000  jig^g 

AMEU 

RDX  CYCLOTRIMETmriENETRINrrRAMINE 

50.50000 

50.00000  ^g/g 

AMEU 

TETRYL  N-METHYL.N2A6-TETIW1OTROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  ng/g 

AMEU 

TETRYL  N-METHYI^N2A6-TETRANrmOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

AMEU 

TETRYL  N-METHYI^N2A6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

2.11000 

0,00000  jig/g 

AMGM 

135TNB  U.5-TRINITROBENZENE 

0.43700 

0.40000  ^g/l 

AMGM 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

15.50000 

16.00000  ^g/1 

AMGM 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

16.00000 

16.00000  ^g/1 

AMGM 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  ng/l 

AMGM 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  Jig/l 

AMGM 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  jig/1 

AMGM 

246TNT  2A6-TRINrrROTOLUENE 

29.50000 

32.00000  jig/1 

AMGM 

246TNT  ^4,6-TRINITROTOLUENE 

29.70000 

32.00000 

AMGM 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

0.68600 

0,80000 

AMGM 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

12.90000 

16.00000  fig/1 

AMGM 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

11.60000 

16.00000  fig/] 

AMGM 

24DNT  2,4-DINITROTOUJENE 

0.65700 

0.80000  fig/l 

AMGM 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  ng/i 

AMGM 

26DNT  ^6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  fi^l 

AMGM 

26DNT  ^6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  fig/l 

AMGM 

HMX  CYCLOTETRAMETHYIENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  ||g/l 

AMGM 

HMX  CYCLOTETRAMETHYIENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  (ig/l 

AMGM 

HMX  CYCLOTETRAMETHYIENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  fig/1 

AMGM 

NB  NITROBENZENE 

1.02000 

1.40000  fig/l 

AMGM 

NB  NITROBENZENE 

26.90000 

32.00000  ng/| 

AMGM 

NB  NITROBENZENE 

24.40000 

32.00000  fig/I 

AMGM 

RDX  CYCLOTRIMETHYIENETRINrrRAMINE 

29.40000 

32.00000  fig/1 

AMGM 

RDX  CYCIX)TRIMETHYIENETRlNTrRAMINE 

30.50000 

32.00000  fig/l 

AMGM 

RDX  CYCLOTRIMETHYIENETRINITRAMINE 

0.68300 

0.80000  fig/] 

AMGM 

TETRYL  N-METHYL.N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  fig/] 

AMGM 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANITR0ANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000  fig/I 

AMGM 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TErRANITROANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000  fi^ 

AMGX 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

22.90000 

25.00000  fig/g 

AMGX 

135TNB  U.5.TRINITROBENZENE 

22.00000 

25.00000  fig/g 

AMGX 

135TNB  UaS-TRINTTROBENZENE 

1.80000 

2.50000  fig/g 

AMGX 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  fig/g 

AMGX 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  fig/g 

AMGX 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  fig/g 

AMGX 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

4.76000 

5.00000  fig/g 

AMGX 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

50.00000 

50.00000  fig/g 

AMGX 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

47.50000 

50.00000  fig/g 

AMGX 

24DNT  2,4-DINTIROTOLUENE 

4.50000 

5.00000  fig/g 

AMGX 

24DNT  2,4-DINrTROTOLUENE 

23.90000 

25.00000  fig/g 

AMGX 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

22.60000 

25.00000  fig/g 

AMGX 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  fig/g 

AMGX 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  fig/g 

AMGX 

26DNT  ^6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  fig/g 

AMGX 

HMX  CYCLOTETRAMETHYIENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  fig/g 

AMGX 

HMX  CYCLOTETRAMETHYIENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  fig/g 

AMGX 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  fig/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas  XJnit  Fla{  Data 

Bo<d  Value  Spilt*  Code _ Qnoi 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMGX 

NB  NITROBENZENE 

4.88000 

5.00000  fig^g 

AMGX 

NB  NITROBENZENE 

48.80000 

50.00000  ^g^g 

AMGX 

NB  NITROBENZENE 

45.90000 

50.00000  pg/g 

AMGX 

RDX  CYCIX)TRIMETHVLENETRINITRAMINE 

4.93000 

5.00000  pg/g 

AMGX 

RDX  CYCU)TRIMETim,ENETRINITRAMINE 

49.80000 

50.00000  ^g^g 

AMGX 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

52.10000 

50.00000  pg/g 

AMGX 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANIIJNE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMGX 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  p^g 

AMGX 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMHP 

135TNB  U^TRINTTROBENZENE 

20.00000 

25.00000  pg/g 

AMHP 

135TNB  lAS-TRINTTROBENZENE 

22.60000 

25.00000  pg^g 

AMHP 

135TNB  U.5-TRINITROBENZENE 

1.77000 

2.50000  pg/g 

AMHP 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMHP 

13DNB  13-DlNrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMHP 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0,50400 

0.00000  pg/g 

AMHP 

246TNT  2.4,6-TRIN1TR0T0LUENE 

4.62000 

5.00000  pg/g 

AMHP 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

44.50000 

50.00000  pg/g 

AMHP 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.10000 

50.00000  pg/g 

AMHP 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

4.54000 

5.00000  pg/g 

AMHP 

24DNT  2,4-DlNITROTOLUENE 

20.80000 

25.00000  pg/g 

AMHP 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

23.80000 

25.00000  pg/g 

AMHP 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMHP 

26DNT  2,6-DINrrROTOILJENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMHP 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMHP 

HMX  CYCLOTETRAMETHYIXNETETRANTrRAM^ 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMHP 

HMX  CYCLOTETRA^ffiTHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMHP 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMHP 

NB  NITROBENZENE 

42.20000 

50.00000  pg/g 

AMHP 

NB  NITROBENZENE 

47.80000 

50.00000  p^g 

AMHP 

NB  NITROBENZENE 

4.82000 

5.00000  pg/g 

AMHP 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

47.30000 

50.00000  pg/g 

AMHP 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

52.80000 

50.00000  pg/g 

AMHP 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.65000 

5.00000  pg/g 

AMHP 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  p^g 

AMHP 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANlLINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMHP 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TRO ANn  INF. 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMID 

135TNB  13.MR1NITROBENZENE 

14.60000 

16.00000  pg/1 

AMID 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

14,40000 

16.00000  pg/l 

AMID 

135TNB  13,5-TRlNlTROBENZENE 

0.61900 

0.40000  pg/1 

AMID 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  p^ 

AMID 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  p^l 

AMID 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/1 

AMID 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.77500 

0.80000  pg/1 

AMID 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

28.40000 

32.00000  pg/1 

AMID 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

26.30000 

32.00000  pg/1 

AMID 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

12.70000 

16.00000  pg/l 

AMID 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

11.20000 

16.00000  pg/1 

AMID 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.72200 

0.80000  p^l 

AMID 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  pg/1 

AMID 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  pg/1 

AMID 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  pg/1 

AMID 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  pg/1 

AMID 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

0.54300 

0.00000  pg/1 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bold 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

AMID 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000 

Mg'! 

AMID 

NB 

NITROBENZENE 

L60000 

1.40000 

Mg/I 

7 

I 

AMID 

NB 

NITROBENZENE 

28.60000 

32.00000 

Mg/1 

7 

I 

AMID 

NB 

NITROBENZENE 

27.10000 

32.00000 

Mg/1 

7 

I 

AMID 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

30.40000 

32.00000 

Mg/1 

AMID 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

30.10000 

32.00000 

Mg/1 

AMID 

RDX 

CYCIDTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.68800 

0.80000 

Mg/1 

AMID 

TETRYL 

N.METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

Mg/1 

AMID 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

Mg/I 

AMID 

TETRYL 

N.METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

Mg/1 

AMIE 

135TNB 

13>TRlNITROBENZENE 

23.10000 

25.00000 

Mg/g 

7 

J 

AM1£ 

135TNB 

l^^raNTTROBENZENE 

23.40000 

25.00000 

Mg/g 

7 

J 

AMIE 

135TNB 

13.5.TRINrrROBENZENE 

1.44000 

2.50000 

Mg/g 

7 

J 

AMIE 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

246TNT 

2A6-TRINrrROTOLUENE 

49.20000 

50.00000 

Mg/g 

AMIE 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

48.90000 

50.00000 

Mg/g 

AMIE 

24CTNT 

2.4.6-TRINTrROTOLUENE 

4.84000 

5.00000 

Mg/g 

AMIE 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

24.60000 

25.00000 

Mg/g 

AMIE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

24.70000 

25.00000 

Mg/g 

AMIE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

4.52000 

5.00000 

Mg/g 

AMIE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

26DNT 

^6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

26DNT 

2.6-DINITROTOLaENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

HMX 

CYCLOTETRAXIETHYLENETETRANITR^ 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

ZOOOOO 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

NB 

NITROBENZENE 

45.70000 

50.00000 

Mg/g 

AMIE 

NB 

NITROBENZENE 

46.60000 

50.00000 

Mg/g 

AMIE 

NB 

NITROBENZENE 

4.48000 

5.00000 

Mg/g 

AMIE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

51.40000 

50.00000 

Mg/g 

AMIE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

51.70000 

50.00000 

Mg/g 

AMIE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

4.94000 

5.00000 

Mg/g 

AMIE 

TETRYL 

N-METHYl^N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

TETRYL 

N-METHYLrN2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

Mg/g 

AMIE 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

Mg/g 

AMJY 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

2.85000 

25.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMjy 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

22.70000 

25.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

0.00001 

2.50000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

13DNB 

u-dinitrobenzene 

LT 

0.50400 

0.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

7.42000 

50,00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

24$TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

5130000 

50.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

1.80000 

5.00000 

Mg/g 

LI 

JNR 

AMJY 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

3.37000 

25.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.20000 

25.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

1.72000 

5.00000 

Mg/g 

LI 

JNR 

AMJY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0,00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

HMX 

cyclotetramethylenetetranttrami 

LT 

2.00000 

0.00000 

Mg/g 

L 

JNR 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Spike  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

AMJY 

HMX  CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANrrRAMI 

LT 

2.00000 

0,00000  pg/g 

L 

JNR 

AMJY 

HMX  CYCLOTETRAMETHYUI^ETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

L 

JNR 

AMJY 

NB  NITROBENZENE 

1.87000 

5.00000  pg/g 

L 

JNR 

AMJY 

NB  NITROBENZENE 

6.97000 

50.00000  p^g 

L 

JNR 

AMJY 

NB  NITROBENZENE 

48.30000 

50.00000  pg/g 

L 

JNR 

AMJY 

RDX  CYCUITRIMETHYLENETRlNrrRAMINE 

7.70000 

50.00000 

L 

JNR 

AMJY 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

52.40000 

50.00000  pg/g 

L 

JNR 

AMJY 

RDX  CYCIXITRIMETHYLENEnUNITRAMINE 

2.60000 

5.00000  pg/g 

L 

JNR 

AMJY 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

L 

JNR 

AMJY 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

L 

JNR 

AMJY 

TETRYL  N-METHYL-NZ4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

L 

JNR 

AMKM 

135TNB  1A5-TRINITROBENZENE 

0.82600 

0.40000  pg^ 

7 

I 

AMKM 

135TNB  13.5-TRINITROBENZENE 

14.90000 

16.00000  fig/i 

7 

I 

AMKM 

135TNB  13.5-TRINITROBENZENE 

14.70000 

16.00000  pg/l 

7 

I 

AMKM 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  |tg/l 

AMKM 

13DNB  13-DINlTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/l 

AMKM 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/l 

AMKM 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

29.10000 

32.00000  pg/l 

AMKM 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

28.20000 

32.00000  pg/l 

AMKM 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.78800 

0.80000  pg/l 

AMKM 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

13.90000 

16.00000  pg/l 

AMKM 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 

11.90000 

16.00000 

AMKM 

24DNT  2,4-DINmiOTOLUENE 

0.73000 

0.80000  pg/I 

AMKM 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  Jig/I 

AMKM 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  pg/l 

AMKM 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  ^g/1 

AMKM 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000 

AMKM 

HMX  CYCLOTCTRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  p^l 

AMKM 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  pg/l 

AMKM 

NB  NITROBENZENE 

28.70000 

32.00000  pg/l 

7 

I 

AMKM 

NB  NITROBENZENE 

30.40000 

32.00000  pg/l 

7 

I 

AMKM 

NB  NITROBENZENE 

1.79000 

1.40000  pg/l 

7 

I 

AMKM 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

3130000 

32.00000  pg/l 

AMKM 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETTUNITRAMINE 

0.80200 

0,80000  p^l 

AMKM 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

31.10000 

32.00000  pg/l 

AMKM 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  ^g/i 

AMKM 

TETRYL  N-METHYL-N2i4,6.TETRANrraOANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  Jig/i 

AMKM 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANlLINE 

LT 

0.63100 

0,00000  jtg/1 

AMKO 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

23.20000 

25.00000  pg/g 

AMKO 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

2330000 

25.00000  pg/g 

AMKO 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

1.92000 

2.50000  p^g 

AMKO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMKO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMKO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMKO 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

49.30000 

50.00000  pg/g 

AMKO 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

49.80000 

50.00000  jAg/g 

AMKO 

246TNT  2,4.6-TRINrrRarOLUENE 

4.86000 

5.00000  pg/g 

AMKO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

23.10000 

25.00000  p^g 

AMKO 

24DNT  2.4-DINrrROTOIJUENE 

23.40000 

25.00000  pg/g 

AMKO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

4.55000 

5.00000  pg/g 

AMKO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMKO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMKO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 
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Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ Vahic _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMKO 

HMX 

CVCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

itg/g 

AMKO 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANnTL\K^ 

LT 

2.00000 

0.00000 

i^e/s 

AMKO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

{tg/'g 

AMKO 

NB 

NITROBENZENE 

4.46000 

5.00000 

(ig^g 

AMKO 

NB 

NITROBENZENE 

4730000 

50.00000 

)tg^g 

AMKO 

NB 

NITROBENZENE 

47.40000 

50.00000 

(tg/'g 

AMKO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

4.76000 

5,00000 

(tg/g 

AMKO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

50.10000 

50.00000 

tig/g 

AMKO 

RDX 

CYCIOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

50.70000 

50.00000 

(ig'g 

AMKO 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

iig/g 

AMKO 

TETRYL  N-METim^N2A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

(tg'g 

AMKO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

(tg^g 

AMMI 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

22.60000 

25.00000 

(tg/g 

AMMI 

135TNB 

IA5-TRINITROBENZENE 

23.40000 

25.00000 

fig/g 

AMMI 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

1.61000 

2.50000 

v-gjg 

AMMI 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

(ig'g 

AMMI 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

(tg/g 

AMMI 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

(ig/g 

AMMI 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.00000 

50.00000 

(tg/g 

AMMI 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

49.80000 

50.00000 

(>g/g 

AMMI 

246TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

4,71000 

5.00000 

(tg/g 

AMMI 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

23.10000 

25.00000 

(tg/g 

AMMI 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

23.40000 

25.00000 

(tg/g 

AMMI 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

439000 

5.00000 

(tg/g 

AMMI 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

(tg/g 

AMMI 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0,00000 

(tg/g 

AMMI 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

(tg/g 

AMMI 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

(tg/g 

AMMI 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

(tg/g 

AMMI 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETEITIANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

(tg/g 

AMMI 

NB 

NITROBENZENE 

48.00000 

50.00000 

(tg/g 

AMMI 

NB 

NITROBENZENE 

48.20000 

50.00000 

Mg/g 

AMMI 

NB 

NITROBENZENE 

4.59000 

5.00000 

(tg/g 

AMMI 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

51.20000 

50.00000 

(tg/g 

AMMI 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMD^ 

51.80000 

50.00000 

(tg/g 

AMMI 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

4.93000 

5,00000 

(tg/g 

AMMI 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

(tg/g 

AMMI 

TETRYL 

N-METH^^N2,4,6-TE^rRANITROANIIJ^^ 

LT 

2.11000 

0.00000 

(tg/g 

AMMI 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

(tg/g 

AMOA 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

23.90000 

25.00000 

(tg/g 

AMOA 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

24.40000 

25.00000 

(tg/g 

AMOA 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

1.75000 

2.50000 

(tg/g 

AMOA 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

(tg/g 

AMOA 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0,00000 

(tg/g 

AMOA 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

(tg/g 

AMOA 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

50.80000 

50.00000 

(tg/g 

AMOA 

24CTNT 

2.4.6-TRINnROTOLUENE 

52.50000 

50.00000 

^g/g 

AMOA 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

4.61000 

5.00000 

(tg/g 

AMOA 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

24.10000 

25.00000 

(tg/g 

AMOA 

24DNT 

2.4-DINnROTOLUENE 

4.43000 

5.00000 

(tg/g 

AMOA 

24DNT 

2.4-DINnROTOLUENE 

24.40000 

25.00000 

Vig/g 

AMOA 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

llgtg 

AMOA 

26DNT 

^6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

(tg/g 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

AMOA 

26DNT  2,6-DINmiOTOLUENE 

LT 

2.00000 

AMOA 

HMX  CYCUiTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

AMOA 

HMX  CYCU)TETRAMETHmNETETRANITRAl^ 

LT 

2.00000 

AMOA 

HMX  CYCUn^mAMETHYIXNETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

AMOA 

MB  NITROBENZENE 

50.00000 

AMOA 

NB  NITOOBENZENE 

4.77000 

AMOA 

NB  NITROBENZENE 

48.00000 

AMOA 

RDX  CYCLOTTOMETHYLENETRINITRAMINE 

51.70000 

AMOA 

RDX  CYCUITRIMETHYI^NETRINITRAMINE 

53.30000 

AMOA 

RDX  CYCIDTRIMETHYIXNETRINITRAMINE 

5.19000 

AMOA 

TETRYL  N-METHyLN2,4,6-TETRANriROANIUNE 

LT 

2.11000 

AMOA 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

AMOA 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.11000 

AMPT 

135TNB  lAJ-TRINTTROBENZENE 

0.43300 

AMPT 

135TNB  W.5-TRINITROBENZENE 

6.41000 

AMPT 

135TNB  13.5-TRINrrROBENZENE 

13.60000 

AMPT 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

AMPT 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

AMPT 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

AMPT 

246TNT  2,4,6-TRINlTROTOLUENE 

0.68500 

AMPT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

11.90000 

AMPT 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

26.50000 

AMPT 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.63400 

AMPT 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

6.15000 

AMPT 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

11.40000 

AMPT 

26DNT  2,6.DINlTROTOLUENE 

LT 

0.60000 

AMPT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

AMPT 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

AMPT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

AMPT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANIIRAMI 

LT 

0.53300 

AMPT 

HMX  CYCIXJTETRAMETHYLENETETRANTrRAMI 

LT 

0.53300 

AMPT 

NB  NITROBENZENE 

11.00000 

AMPT 

NB  NITROBENZENE 

26.10000 

AMPT 

NB  NITROBENZENE 

1.31000 

AMPT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.75400 

AMPT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

2230000 

AMPT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

27.20000 

AMPT 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

AMPT 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TRO ANn  ink 

LT 

0.63100 

AMPT 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

AMRT 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

15.50000 

AMRT 

135TNB  U,5-TRINITR0BENZENE 

14.00000 

AMRT 

135TNB  U^-TRINTTROBENZENE 

0.36000 

AMRT 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.45800 

AMRT 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

AMRT 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

AMRT 

246TNT  2,4,6-TRINnROTOLUENE 

0.56200 

AMRT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

30.20000 

AMRT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

26.90000 

AMRT 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

0.49600 

AMRT 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

14.30000 

AMRT 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

11.10000 

AMRT 

26DNT  16-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qoal 


0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000  pg/g 

50.00000  Jig/g 
5.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 
50.00000  p^g 
50.00000  ^g/g 
5.00000  ||g/g 

0.00000  pg/g 

0.00000  fig/g 
0.00000  J4g/g 

0.40000  |ig/j 

16.00000  pg/1 

16.00000  |ig/i 

0.00000  p^l 

0.00000  |ig/i 

0.00000  p^l 
0.80000  p^l 
32.00000  p^l 
32.00000  pg/1 

0.80000  pg/1 
16.00000  pg/1 
16.00000  pg/1 
0.00000  ng/i 

0.00000  |^|g/| 

0.00000  pg/l 

0.00000  ^g/1 

0.00000  p^l 
0.00000  pg/1 

32.00000  pg/| 
32.00000  pg/1 
1.40000  pg^ 

0.80000  pg/i 

32.00000  pg/1 
32.00000  pg/i 

0.00000  pg/1 

0.00000  pg/1 

0.00000  pg/1 

16.00000  pg/1 

16.00000  pg/| 

0.40000  pg/1 

0.00000  pg/1 
0.00000  pg/1 
0.00000  pg/1 
0.80000  pg/1 

32.00000  pg/1 
32.00000  pg/1 

0.80000  pg/1 

16.00000  pg^ 

16.00000  pg/1 
0.00000  pg/1 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Mcas  Unit  Fhe  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool  Value _ Spike  Meas  Code  QiuJ 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMRT 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  Jig/1 

AMRT 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  ji^l 

AMRT 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  ng/i 

AMRT 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  jig/1 

AMRT 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  ji^i 

AMRT 

NB 

NITROBENZENE 

30.80000 

32.00000  ^g/1 

AMRT 

NB 

NITROBENZENE 

26.70000 

32,00000  ^g/1 

AMRT 

NB 

NITROBENZENE 

1.16000 

1.40000  ji^l 

AMRT 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

0.69800 

0.80000  jig/1 

AMRT 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

31.30000 

32.00000  ji^l 

AMRT 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

29.80000 

32.00000  |ig/i 

AMRT 

TETRYL  N.METHYD‘N2,4,6.TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  Jig/1 

AMRT 

TETRYL  N.METHYl^N2A^TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  Jig/I 

AMRT 

TETRYL 

1 

1 

o 

LT 

0.63100 

0.00000  |ig/l 

AMSL 

135TNB 

1,3.5-TRINITROBENZENE 

23.90000 

25.00000  j4g/g 

AMSL 

135TNB 

1,3.5-TRINITROBENZENE 

23.60000 

25.00000  jig/g 

AMSL 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

1.65000 

2.50000  jig/g 

AMSL 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  jig/g 

AMSL 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  ji^g 

AMSL 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  jig/g 

AMSL 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

52.40000 

50.00000  Jig/g 

AMSL 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

4.96000 

5.00000  Jig/g 

AMSL 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51,10000 

50.00000  j^g/g 

AMSL 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

23.90000 

25.00000  Jig/g 

AMSL 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

24.60000 

25.00000  Jig/g 

AMSL 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

4.74000 

5.00000  ji^g 

AMSL 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  Jig/g 

AMSL 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  ji^g 

AMSL 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  ji^g 

AMSL 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  Jig/g 

AMSL 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTIU^MI 

LT 

2.00000 

0.00000  jig/g 

AMSL 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTnL\m 

LT 

2.00000 

0.00000  ji^g 

AMSL 

NB 

NITROBENZENE 

48.40000 

50.00000  Jig/g 

AMSL 

NB 

NITROBENZENE 

4,82000 

5.00000  ji^g 

AMSL 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000  Jig/g 

AMSL 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

52.50000 

50.00000  Jig/g 

AMSL 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

52.70000 

50.00000  Jig/g 

AMSL 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.78000 

5.00000  Jig/g 

AMSL 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrntOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  Jig/g 

AMSL 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  Jig/g 

AMSL 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  ji^g 

AMSN 

135TNB 

13,5-TRINrmOBENZENE 

25.30000 

25.00000  Jig/g 

AMSN 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

24.80000 

25.00000  Jig/g 

AMSN 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

1.91000 

2.50000  |ig/g 

AMSN 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  Jig/g 

AMSN 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  Jig/g 

AMSN 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  Jig/g 

AMSN 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

52,70000 

50.00000  j^g/g 

AMSN 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

52.70000 

50.00000  Jig/g 

AMSN 

246TNT 

^4,6-TRINrrROTOLUENE 

531000 

5.00000  ji^g 

AMSN 

24DNT 

^4-DINITROTOLUENE 

24.60000 

25.00000  jig/g 

AMSN 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.70000 

25.00000  jig/g 

AMSN 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

4.56000 

5.00000  Jig/g 
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Stcmdard Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Unit  flag 
Spike  Meas  Code 


AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMSN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTN 

AMTS 

AMUA 

AMUA 

AMUA 

AMUA 

AMUA 

AMUA 

AMUA 

AMUA 

AMUA 

AMUA 

AMUA 


26DNT  2,6-DINrrROTOUJENE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

HMX  CYCljOTETIUMETHYlXNETETRANrnum 

HMX  CYCIOTETRAMETHYIXNETETIU^NITRAMI 

HMX  CYCIXmerniAMETHYLENETETRANITRAM 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYIENETRINITRAMINE 

RDX  CYCIOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYIENETRINITRAMINE 

TETRYL  N-METHYLN2A6-TETRANITROANILINE 

TETRYL  N-METHYLN2A6-TETRANITROANIUNE 

TETRYL  N-METHYLpN2,4,6-TETRANrmOANILINE 

135TNB  1^,5-TRINITROBENZENE 

135TNB  U,5-TRINITR0BENZENE 

135TNB  U,5-TRINrrR0BENZENE 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

24DNT  ^4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DDUTROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

NB  NTTROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

RDX  CYCIOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

RDX  CYCIOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

TETRYL  N-METHYI^N2,4,6-TETRANITROANIUNE 

TETRYL  N-METHYL^N2,4,6-TETRANITROANIUNE 

135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

135TNB  133-TRINrrROBENZENE 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

13DNB  13-DINTrROBENZENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

24DNT  ^4-DINITROTOLUENE 


24DNT 

24DNT 

24DNT 

26DNT 

26DNT 

26DNT 

HMX 

HMX 

HMX 

NB 

NB 

NB 

RDX 

RDX 

RDX 


13DNB 

13DNB 

13DNB 


24DNT 

24DNT 


LT 

2.00000 

0.00000 

LT 

2,00000 

0.00000  ||g^g 

LT 

2.00000 

0.00000  ng/g 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000  pg^g 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

50.90000 

50.00000  pg/g 

49.90000 

50.00000  p^g 

4.89000 

5.00000  pg/g 

5.59000 

5.00000  pg/g 

54.80000 

50.00000  pg/g 

54,00000 

50.00000  pg/g 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.11000 

0.00000  p^g 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

25.70000 

25.00000  pg/g 

27.00000 

25.00000  pg/g 

1.97000 

2.50000  pg/g 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

53.50000 

50.00000  pg/g 

57.90000 

50.00000  pg/g 

4.52000 

5.00000  pg/g 

25.50000 

25.00000  pg/g 

27.40000 

25.00000  pg/g 

4.45000 

5.00000  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

50.20000 

50.00000  pg/g 

53.60000 

50.00000  pg/g 

4.63000 

5.00000  pg/g 

5.58000 

5.00000  pg/g 

55.50000 

50.00000  p^g 

58.00000 

50.00000  pg/g 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

LT 

2.11000 

0.00000  p^g 

23.10000 

25.00000  pg/g 

2330000 

25.00000  p^g 

235000 

2.50000  pg/g 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

48.80000 

50.00000  pg/g 

49.80000 

50.00000  pg/g 

4.77000 

5.00000  pg/g 

23.40000 

25.00000  pg/g 

23.60000 

25.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMVC 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

AMVC 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

AMVC 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

AMVC 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

AMVC 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

AMVC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

AMVC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

AMVC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYIJSNETETRANrnLA^ 

LT 

AMVC 

NB 

NITROBENZENE 

AMVC 

NB 

NITROBENZENE 

AMVC 

NB 

NITROBENZENE 

AMVC 

RDX 

CYC1jOTRIMETHYIJENETRINITRAMI>^ 

AMVC 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

AMVC 

RDX 

CYCIX)TRD4ETHYLENETRINriRAMI^ 

AMVC 

TETRYL 

N-METHY1^N2A6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

AMVC 

TETRYL 

N-METHY1^N2A6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

AMVC 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANrniOANILINE 

LT 

AMVD 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

AMVD 

135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

AMVD 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

AMVD 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

AMVD 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

AMVD 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

AMVD 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

AMVD 

24CTNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

AMVD 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

AMVD 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

AMVD 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

AMVD 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

AMVD 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

AMVD 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

AMVD 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

AMVD 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

AMVD 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

AMVD 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

AMVD 

NB 

NITROBENZENE 

AMVD 

NB 

NITROBENZENE 

AMVD 

NB 

NITROBENZENE 

AMVD 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYIENETRINITRAMINE 

AMVD 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

AMVD 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

AMVD 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

AMVD 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

AMVD 

TETRYL 

N-METHYL.N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

AMVE 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

AMVE 

135TNB 

U^TRINTTROBENZENE 

AMVE 

135TNB 

1A5-TR1NITROBENZENE 

AM^ 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

AMVE 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

AMVE 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

AMVE 

246TNT 

X4.6.TRINrniOTOLUENE 

AMVE 

24CTNT 

X4.6-TRINITROTOLUENE 

AMVE 

246TNT 

2,4,6.TRINrrROTOLl)ENE 

24.10000  25.00000 

4.37000  5.00000  ng/g 

2.00000  0.00000  ^g/g 

2.00000  0.00000 

2.00000  0.00000 

2.00000  0.00000  fig^g 

2.00000  0.00000  ^g^g 

2.00000  0.00000  {ig/g 

47.40000  50.00000  jig/g 

48.20000  50.00000  ,ig/g 

4.43000  5.00000  ,ig^g 

51.50000  50.00000  jjg/g 

53.50000  50.00000  ^grg 

5.51000  5.00000  gg/g 

2.11000  0.00000  ^g/g 

2.11000  0.00000  jig/g 

2.11000  0.00000  ^g/g 

23.20000  25.00000  ^g^g  7 

23.70000  25.00000  (,g/g  7 

1.71000  2.50000  ^g/g  7 

0.50400  0.00000  fig/g 

0.50400  0.00000  ^g/g 

0.50400  0.00000  ^g/g 

50.70000  50.00000  ^g/g 

5^10000  50.00000  ^g^g 

4.73000  5.00000  ^g/g 

24.00000  25.00000  7 

24.20000  25.00000  ^g/g  7 

4.27000  5.00000  ^g/g  7 

2.00000  0.00000  gg^g 

XOOOOO  0.00000 

2.00000  0.00000  ^g^g 

ZOOOOO  0.00000  fig/g 

2.00000  0.00000  Jig/g 

2.00000  0.00000  ^g^g 

49.40000  50.00000  ^gfg 

49.60000  50.00000  gg/g 

4.47000  5.00000  ^g/g 

52.50000  50.00000  f,g/g 

5330000  50.00000  ^g/g 

5.40000  5.00000  ^g^g 

2.11000  0.00000  ^g/g 

ZllOOO  0.00000  figTg 

2.11000  0.00000  |ig/g 

24.80000  25.00000  (,g^g  7 

23.90000  25.00000  ^g/g  7 

1.51000  2.50000  ^g^g  7 

0.50400  0.00000  fig/g 

0.50400  0.00000  ^g/g 

0.50400  0.00000  fig/g 

51.70000  50.00000  ^g^g 

5330000  50.00000  ^g/g 

4.59000  5.00000  ^g/g 


J 

J 

J 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Spike  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMVE 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

5.33000 

5.00000 

AMVE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.70000 

25.00000  p^g 

AMVE 

24DNT  2.4.DINITROTOLUENE 

2530000 

25.00000  pg/g 

AMVE 

26DNT  2,6.DIN]TROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMVE 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMVE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMVE 

HMX  CVCIXiTETRAMETHYLENETETRANmL\^ 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

AMVE 

HMX  CYClX)TETRAMETHYLENETETRANmiAM 

LT 

2,00000 

0.00000  pg/g 

AMVE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMVE 

NB  NITROBENZENE 

50.90000 

50.00000  pg/g 

AMVE 

NB  NITROBENZENE 

49.10000 

50.00000  pg/g 

AMVE 

NB  NITROBENZENE 

4.63000 

5.00000  pg/g 

AMVE 

RDX  CYCIXiTRIMETHYLENETiaNITRAMINE 

55.70000 

50.00000  pg/g 

AMVE 

RDX  CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.18000 

5.00000  pg/g 

AMVE 

RDX  CYCLOTRIXIETHYLENETiaNITRAl^^ 

53.90000 

50.00000  p^g 

AMVE 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMVE 

TETRYL  N-METHYI^N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMVE 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  p^g 

AMVL 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

23.60000 

25.00000  p^g 

7 

AMVL 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

24.10000 

25.00000  p^g 

7 

AMVL 

135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 

1.60000 

2.50000  pg/g 

7 

AMVL 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMVL 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMVL 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMVL 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

53.00000 

50.00000  pg/g 

Axm. 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

53.90000 

50.00000  pg/g 

AMVL 

246TNT  2,4,6-TRINnROTOLUENE 

5.30000 

5.00000  p^g 

AMVL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

4.72000 

5.00000  jig/g 

AMVL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.60000 

25.00000  pg/g 

AMVL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.70000 

25,00000  p^g 

AMVL 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMVL 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMVL 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMVL 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

AMVL 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETErnUNITRAM 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

AMVL 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETnLWITR^ 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

AMVL 

NB  NITROBENZENE 

4.78000 

5.00000  pg/g 

AMVL 

NB  NITROBENZENE 

49.80000 

50.00000  p^g 

AMVL 

NB  NITROBENZENE 

50.00000 

50.00000  pg/g 

AMVL 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.74000 

5.00000  pg/g 

AMVL 

RDX  CYClXlTRIMETHYLENETRINrnUM^ 

54.40000 

50.00000  pg/g 

AMVL 

RDX  CYCIX)TRIMETHYIJ£NETRINriRAMIl^ 

54.50000 

50.00000  pg/g 

AMVL 

TETRYL  N.METHYL-N2,4,6-TETRANriROANILINE 

LT 

2,11000 

0.00000  pg/g 

AMVL 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANriROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMVL 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMWG 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

1.70000 

2.50000  pg/g 

7 

AMWG 

135TNB  133-TRINrrROBENZENE 

2330000 

25.00000  pg/g 

7 

AMWG 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

24.80000 

25.00000  pg/g 

7 

AMWG 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  p^g 

AMWG 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  p^g 

AMWG 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

AMWG 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

4.76000 

5.00000  pg/g 

AMWG 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.50000 

50.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMWG 

AMYF 

AMYF 

AMYF 

AMYF 

AMYF 

AMYF 

AMYF 

AMYF 

AMYF 

AMYF 

AMYF 


246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINrrROTOUJENE 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6.DINrrROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

HMX  CYCLOTEIRAMETHYLENETETTUUm^ 

HMX  CYCIX^TETRAMETHYIENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrnUVMINE 

TETRYL  N.METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

TETRYL  N-METHYLN2,4,6-TETRANITROANILINE 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANIUNE 

135TNB  lA5-TRINrrROBENZENE 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

246TNT  2,4.6.TRINITR0T0LUENE 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITRCITOLUENE 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 


13DNB 

13DNB 

13DNB 


24DNT 

24DNT 


53.40000 
24.20000 

4.94000 

25.40000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 

45.10000 
4.96000 

50.10000 

54.50000 
5.23000 

52.90000 

2.11000 

2.11000 

2.11000 

22.50000 
22.60000 

1.55000 

0.50400 

0.50400 

0.50400 

50.60000 

51.60000 
5.00000 

23.80000 

24.50000 


Unit  Flat 
Spike  Meas  Code 


50.00000 
25.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
25.00000 

0.00000  p^g 
0.00000  pg/g 

0.00000  pg^g 
0.00000  pg/jg 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

50.00000  p^g 
5.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

25.00000  pg/g 
25.00000  pg/g 
2.50000  p^g 

0.00000  p^g 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

50.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
25.00000  pg/g 
25.00000  pg/g 


AMYF 

26DNT 

2,6-DINlTROTOIJUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMYF 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

AMYF 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMYF 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYIENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMYF 

HMX 

CYCUDTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMYF 

HMX 

CYCIXITETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

AMYF 

NB 

NITROBENZENE 

48.60000 

50.00000  pg/g 

AMYF 

NB 

NITROBENZENE 

49.40000 

50.00000  pg/g 

AMYF 

NB 

NITROBENZENE 

5.34000 

5.00000  pg/g 

AMYF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.10000 

50.00000  pg/g 

AMYF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRAMINE 

58,40000 

50.00000  pg/g 

AMYF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.30000 

5.00000  pg/g 

AMYF 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6.TETRANriROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMYF 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMYF 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANnROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

AMZF 

135TNB 

U^trinitrobenzene 

14.50000 

16.00000  pg/i 

AMZF 

135TNB 

IA5-TRINITROBENZENE 

14.60000 

16.00000  pg/1 

AMZF 

135TNB 

I,3>.TRINnROBENZENE 

0.50600 

0.40000  pg/i 

AMZF 

13DNB 

I^DINTIROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/1 

AMZF 

13DNB 

I^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/1 

AMZF 

13DNB 

U-dinitrobenzene 

LT 

0.45800 

0.00000  pg/i 

AMZF 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

27.10000 

32.00000  pg/1 

Lot 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool _ Vahie _ Spike  Meas 


Fbit 

Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMZF 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

27.50000 

32.00000  jig/i 

AMZF 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

0.66000 

0.80000  jig/1 

AMZF 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

12.30000 

16.00000  jig/l 

AMZF 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

12.20000 

16.00000  pg/I 

AMZF 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

0.63100 

0.80000  |ig/l 

AMZF 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  jig/l 

AMZF 

26DNT 

2,6.DINlTROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  jig/1 

AMZF 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  pg/l 

AMZF 

HMX 

CYCLOTETRAMETTmENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000 

AMZF 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000  jig/1 

AMZF 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000 

AMZF 

NB 

NITROBENZENE 

23.90000 

32.00000  pg/i 

AMZF 

NB 

NITROBENZENE 

22.50000 

32.00000  pg/1 

AMZF 

NB 

NITROBENZENE 

1.18000 

1.40000  pg/i 

AMZF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAM^ 

29.40000 

32.00000  p.g/1 

AMZF 

RDX 

CYCIOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

26.50000 

32.00000  pg/| 

AMZF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMIN^ 

0.65100 

0.80000  |ig/l 

AMZF 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  pg/i 

AMZF 

TETRYL 

N.METHYL-N2A^TETRANITR0ANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000  pg/1 

AMZF 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000  |ig/i 

ANCF 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

24.90000 

25.00000  |ig/g 

ANCF 

135TNB 

13,5-TRlNITROBENZENE 

23.40000 

25.00000  ng/g 

ANCF 

135TNB 

U>tonitrobenzene 

1.27000 

2.50000  pg/g 

ANCF 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/jg 

ANCF 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

ANCF 

13DNB 

13-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

ANCF 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

56.30000 

50.00000  pg/g 

ANCF 

246TNT 

2A6-TRINITROTOLUENE 

52.50000 

50.00000  pg/g 

ANCF 

246TNT 

2.4,6.TRINITROTOLUENE 

5.85000 

5.00000  pg/g 

ANCF 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

5.00000 

5.00000  pg/g 

ANCF 

24DNT 

^4-DINITROTOLUENE 

26.50000 

25.00000  pg/g 

ANCF 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.10000 

25.00000  p^g 

ANCF 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANCF 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANCF 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANCF 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANCF 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANCF 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANCF 

NB 

NITROBENZENE 

5.36000 

5.00000  pg/g 

ANCF 

NB 

NITROBENZENE 

54.40000 

50.00000  pg/g 

ANCF 

NB 

NITROBENZENE 

50.00000 

50.00000  pg/g 

ANCF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

63.90000 

50.00000  p^g 

ANCF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5930000 

50.00000  pg/g 

ANCF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYI^NETRINrrRAMINE 

6.22000 

5.00000  pg/g 

ANCF 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANCF 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANCF 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANCN 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

22.60000 

25.00000  pg/g 

ANCN 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

24.50000 

25.00000  pg/g 

ANCN 

issrm 

13,5-TRINITROBENZENE 

1.53000 

2.50000  pg/g 

ANCN 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

ANCN 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

ANCN 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Test  Name 


Unit  Has  Data 

Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ANCN 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

ANCN 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLtlENE 

ANCN 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ANCN 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

ANCN 

24DNT 

i4.DINrniOTOLUENE 

ANCN 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

ANCN 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ANCN 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

ANCN 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ANCN 

HMX 

CYCU)TETRAMETHYI£NETETRANrrRAMI 

ANCN 

HMX 

CYCWTETIUMETHYLENETETIWNITR^ 

ANCN 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ANCN 

NB 

NITROBENZENE 

ANCN 

NB 

NITROBENZENE 

ANCN 

NB 

NITROBENZENE 

ANCN 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

ANCN 

RDX 

CYCIXITRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ANCN 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ANCN 

TETRYL 

N-METirn^N2,4,6-TETRANrrROAN]lJNE 

ANCN 

TETRYL 

N-METHYI^N2.4,6-TETRANITROANILINE 

ANCN 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANIUNE 

ANDK 

135TNB 

U,5-TRlNITROBENZENE 

ANDK 

135TNB 

13.5-TRINnROBENZENE 

ANDK 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

ANDK 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ANDK 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ANDK 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ANDK 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

ANDK 

246TNT 

2.4.6-TIUNITROTOUIENE 

ANDK 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

ANDK 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

ANDK 

24DNT 

2.4-DINrrRaroLUENE 

ANDK 

24DNT 

2.4-DINrrROTOUJENE 

ANDK 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ANDK 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ANDK 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ANDK 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

ANDK 

HMX 

CYC1X)TETTU\METHYLENETETRANITRAMI 

ANDK 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

ANDK 

NB 

NITROBENZENE 

ANDK 

NB 

NITROBENZENE 

ANDK 

NB 

NITROBENZENE 

ANDK 

RDX 

CYCIXniUMETHYLENETRINITRAMINE 

ANDK 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ANDK 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ANDK 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANlLINE 

ANDK 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

ANDK 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ANDQ 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

ANDQ 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

ANDQ 

135TNB 

U^-TRINITROBENZENE 

ANDQ 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ANDQ 

13DNB 

u-dinitrobenzene 

50.00000 

52.40000 

4.63000 

23.30000 

24.20000 

4.35000 

LT  2.00000 

LT  2.00000 

LT  2.00000 

LT  2.00000 

LT  2.00000 

LT  2.00000 

4.34000 

49.50000 

47.90000 

5.63000 

59.10000 

56.70000 
LT  2.11000 

LT  2.11000 

LT  2.11000 

14.40000 

15.00000 

14.80000 
LT  0.45800 

LT  0.45800 

1.01000 

25.60000 

27.20000 

27.90000 

11.80000 

12.50000 

12.10000 
LT  0.60000 

LT  0.60000 

LT  0.60000 

LT  0.53300 

LT  0.53300 

LT  0.53300 

20.00000 

18.20000 

17.70000 

29.50000 

30.90000 

27.40000 
LT  0.63100 

LT  0.63100 

LT  0.63100 

1.63000 

23.80000 

23.40000 
LT  0.50400 

LT  0.50400 


50.00000  ng/g 
50.00000  jig^g 
5.00000  pg/g 
25.00000  pg/g 
25.00000  pg^g 
5.00000  pg/g 

0.00000  pg^g 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

5.00000  jig/g 
50.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 
50.00000  pg/g 

0.00000  p^/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

16.00000  pg/1  H 

16.00000  pg/i  H 

0.40000  pg/i  H 

0.00000  pg/i  H 

0.00000  pg/i  H 

0.00000  pg/i  H 

32.00000  pg/i  H 

32.00000  pg/i  H 

0.80000  pg/1  H 

16.00000  pg/i  H 

16.00000  pg/1  jj 

0.80000  pg/i  jj 

0.00000  pg/1  H 

0.00000  pg/i  H 

0.00000  pg/1  H 

0.00000  pg/1  H 

0,00000  pg/1  H 

0.00000  pg/1  H 

32.00000  pg/1  H 

1.40000  pg/1  H 

32.00000  pg/1  H 

0.80000  pg/1  H 

32.00000  pg/1  H 

32.00000  pg/1  H 

0.00000  pg/1  H 

0.00000  pg/1  H 

0.00000  pg/1  JJ 

2.50000  pg/g  7 

25.00000  p^g  7 

25.00000  pg/g  7 

0.00000  p^g 

0.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  ~  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BJ  data 

Meas  Unit  Flag  Data 

Lot _ Teat  Name _ Bod _ Yttat _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ANDQ 

13DNB  l>DINITROBENZENE 

LT 

030400 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOUJENE 

4.89000 

5.00000  pg^g 

ANDQ 

246TNT  2A6-TRINITR0T0LX;ENE 

52.70000 

50.00000  pg/g 

ANDQ 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

49.80000 

50.00000  pg/g 

ANDQ 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

4.43000 

5.00000  pg/g 

ANDQ 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24.60000 

25.00000  pg/g 

ANDQ 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

23.10000 

25.00000  pg/g 

ANDQ 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

HMX  CVCIXTOTRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

NB  NITROBENZENE 

49.90000 

50.00000  pg/g 

ANDQ 

NB  NITROBENZENE 

47.40000 

50.00000  |ig/g 

ANDQ 

NB  NITROBENZENE 

4.43000 

5.00000  pg/g 

ANDQ 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

5.34000 

5.00000  pg/g 

ANDQ 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

60.00000 

50.00000  pg/g 

ANDQ 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

57.00000 

50.00000  pg/g 

ANDQ 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

TETRYL  N.METHYL.N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANDQ 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANDS 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

22.60000 

25.00000  pg/g 

ANDS 

135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 

22.70000 

25.00000  pg/g 

ANDS 

I35TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

1.60000 

2.50000  pg/g 

ANDS 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  p^g 

ANDS 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

ANDS 

I3DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  |ig/g 

ANDS 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

5030000 

50.00000  pg/g 

ANDS 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

5.26000 

5.00000  pg/g 

ANDS 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

48.70000 

50.00000  pg/g 

ANDS 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 

23.20000 

25.00000  pg/g 

ANDS 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

23.80000 

25.00000  pg/g 

ANDS 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

4.43000 

5.00000  pg/g 

ANDS 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

ANDS 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDS 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDS 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDS 

HMX  CYCIX)TETRAMETHYlENETETRANrrRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDS 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANDS 

NB  NITROBENZENE 

47.10000 

50.00000  pg/g 

ANDS 

NB  NITROBENZENE 

47.60000 

50.00000  pg/g 

ANDS 

NB  NITROBENZENE 

4.76000 

5.00000  pg/g 

ANDS 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

5.40000 

5.00000  pg/g 

ANDS 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

56.30000 

50.00000  pg/g 

ANDS 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

57.20000 

50.00000  pg/g 

ANDS 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANDS 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANDS 

TETRYL  N.METHYL-N2,4.6-IETRANrrROANIUNE 

LT 

2,11000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 

24.30000 

25.00000  pg/g 

ANFB 

135TNB  133-TRINrrROBENZENE 

24.90000 

25.00000  pg/g 

ANFB 

135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 

2.05000 

2.50000  pg/g 

ANFB 

13DNB  U-DDOTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Vahie 

Unit 

Spike  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ANFB 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  |ig/gr 

ANFB 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

ANFB 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.50000 

50.00000  pg/g 

ANFB 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

51.50000 

50.00000  pg/g 

ANFB 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

5.26000 

5.00000  pg/g 

ANFB 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

24.30000 

25.00000  pg/g 

ANFB 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 

24.20000 

25.00000  pg/g 

ANFB 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

4.82000 

5.00000  pg/g 

ANFB 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

HMX  CYCLOTETRAMETHYIXNETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

HMX  CYCLOTETRAMETHYl^NETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

NB  NITROBENZENE 

49.00000 

50.00000  pg/g 

ANFB 

NB  NITROBENZENE 

48.70000 

50.00000  pg/g 

ANFB 

NB  NITROBENZENE 

4.62000 

5.00000  pg/g 

ANFB 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

59.10000 

50.00000  pg/g 

ANFB 

RDX  CnrCLOTRIMETHYLENETRINriRAMINE 

59.50000 

50.00000  pg/g 

ANFB 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

5.15000 

5.00000  pg/g 

ANFB 

TETRYL  N-METHYL-I«,4,6-TETRANnROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANriROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANFB 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANriROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

ANFD 

135TNB  l,3>TRINnROBENZENE 

25.60000 

25.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

135TNB  1,34-TRINnROBENZENE 

39.40000 

25.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

135TNB  U.5-TRINnROBENZENE 

2.37000 

2.50000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

13DNB  13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  p^g 

H 

ANFD 

13DNB  13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

H 

ANFD 

13DNB  13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000  pg/g 

H 

ANFD 

246TNT  2,4,6-TRINnROTOLUENE 

51.80000 

50.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

246TNT  2,4,6-TRINnROTOLUENE 

78.30000 

50.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

246TNT  2,4,6.TRINnROTOLUENE 

5.13000 

5.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

23.70000 

25.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

24DNT  2,4-DlNnROTOLUENE 

37.20000 

25.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

4.46000 

5.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

H 

ANFD 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  p^g 

H 

ANFD 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

H 

ANFD 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

H 

ANFD 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

H 

ANFD 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000  pg/g 

H 

ANFD 

NB  NITROBENZENE 

74.60000 

50.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

NB  NITROBENZENE 

5.12000 

5.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

NB  NITROBENZENE 

48.60000 

50.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

58.20000 

50.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

88.00000 

50.00000  pg/g 

H 

M 

ANFD 

RDX  CYCLOnUMETHYlJNETRlNnRAMINE 

537000 

5.00000  p^g 

H 

M 

ANFD 

TETRYL  N-METHYU-N2,4,6-TETRANnROANn-INE 

LT 

2.11000 

0.00000  p^g 

H 

ANFD 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROANILlNE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

H 

ANFD 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000  pg/g 

H 

ANFY 

135TNB  133-TRINnROBENZENE 

26.20000 

25.00000  pg/g 

ANFY 

135TNB  133-TRINnROBENZENE 

26.00000 

25.00000  p^g 

ANFY 

13STNB  133-TRlNnROBENZENE 

2.60000 

2.50000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool _ _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ANFY 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

(Ig/g 

ANFY 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

vefs, 

ANFY 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

ANFY 

24OT4T 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.20000 

50,00000 

fig's 

ANFY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.70000 

50.00000 

mb's 

ANFY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

530000 

5.00000 

fig's 

ANFY 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

4.62000 

5.00000 

fig's 

ANFY 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

24.60000 

25.00000 

fig's 

ANFY 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

23.70000 

25.00000 

fig's 

ANFY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFY 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFY 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFY 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2,00000 

0,00000 

fig's 

ANFY 

NB 

NITROBENZENE 

48.20000 

50.00000 

fig's 

ANFY 

NB 

NITROBENZENE 

48.60000 

50.00000 

fig's 

ANFY 

NB 

NITROBENZENE 

4.88000 

5.00000 

fig's 

ANFY 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRAMINE 

5.21000 

5.00000 

fig's 

ANFY 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINmUN^ 

58.80000 

50.00000 

fig's 

ANFY 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

58.80000 

50.00000 

fig's 

ANFY 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

ANFY 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANnROANILIN^ 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

ANFY 

TETRYL 

N-METHYLN2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

25.20000 

25.00000 

fig's 

ANFZ 

135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

25.10000 

25.00000 

fig's 

ANFZ 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

3.11000 

2.50000 

fig's 

ANFZ 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

13DNB 

13-DINTrROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

LT 

0.50400 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

49.90000 

50.00000 

fig's 

ANFZ 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

49.90000 

50.00000 

fig's 

ANFZ 

24€TNT 

2.4,6-TRINTrROTOLUENE 

5.71000 

5.00000 

fig's 

ANFZ 

24DNT 

2,4-DINTrROTOLUENE 

22.60000 

25.00000 

fig's 

ANFZ 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

5.49000 

5.00000 

fig's 

ANFZ 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

23.30000 

25.00000 

fig's 

ANFZ 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

100000 

0.00000 

Ms's 

ANFZ 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTnL'U^ 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

NB 

NITROBENZENE 

47.70000 

50.00000 

fig's 

ANFZ 

NB 

NITROBENZENE 

47.40000 

50.00000 

fig's 

ANFZ 

NB 

NITROBENZENE 

5.73000 

5.00000 

fig's 

ANFZ 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTnLiU^^ 

55.90000 

50.00000 

fig's 

ANFZ 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

55.40000 

50.00000 

fig's 

ANFZ 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRAMI^ 

6.04000 

5.00000 

fig's 

ANFZ 

TETRYL 

N-METHYLN2,4,6-TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrniOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

ANFZ 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

fig's 

ANGH 

135TNB 

U,5-trinitrobenzene 

15.10000 

16.00000 

ANGH 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

15.40000 

16.00000 

flg'I 

301 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control 

-  Phase  II RI  data 

Lot 

Test  Name 

Meas 

Bodf 

Value 

Spike 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ANGH 

135TNB 

U.5-TR1NITROBENZENE 

0.49600 

0.40000 

ANGH 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

ANGH 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

ANGH 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

ANGH 

246TNT 

2.4.6-TRINrrROTOLUENE 

2930000 

32.00000 

ANGH 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

29.60000 

32.00000 

ANGH 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

0.67100 

0.80000 

ANGH 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

13.40000 

16.00000 

ANGH 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

14.00000 

16.00000 

ANGH 

24DNT 

2.4-DINlTROTOlJUENE 

0.63200 

0.80000 

ANGH 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

ANGH 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

ANGH 

26DNT 

2.6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

ANGH 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000 

ANGH 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANrrRAM[ 

LT 

0.53300 

0.00000 

ANGH 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

0.00000 

ANGH 

NB 

NITROBENZENE 

30.00000 

32.00000 

ANGH 

NB 

NITROBENZENE 

30.50000 

32.00000 

ANGH 

NB 

NITROBENZENE 

1.41000 

1.40000 

ANGH 

RDX 

CTCLOTRIMETirYLENETRINITRAMINE 

33.40000 

32.00000 

ANGH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

33.40000 

32.00000 

ANGH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.95200 

0.80000 

ANGH 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000 

ANGH 

TETRYL  N.METHYL-N2,4.6-TCTRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

ANGH 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

ANRS 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

15.40000 

16.00000 

ANRS 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

14.50000 

16.00000 

ANRS 

135TNB 

133-TRINrrROBENZENE 

0.44900 

0.40000 

ANRS 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

ANRS 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

ANRS 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

ANRS 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

29.10000 

32.00000 

ANRS 

246TNT 

2.4.6-TRINnROTOLUENE 

30.40000 

32.00000 

ANRS 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

0.65000 

0.80000 

ANRS 

24DNT 

2.4-DINnROTOLUENE 

13.80000 

16.00000 

ANRS 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

14.80000 

16.00000 

ANRS 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

0.57500 

0.80000 

ANRS 

26DNT 

2.6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

ANRS 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  j 

ANRS 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000  J 

ANRS 

HMX 

cyclotetramethylenetetranitrami 

LT 

0.53300 

0.00000  1 

ANRS 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETR  ANTTB  AMI 

LT 

0.53300 

0.00000  , 

Unit  FUc 


Data 

Qnal 


ANRS 

ANRS 

ANRS 

ANRS 

ANRS 

ANRS 

ANRS 

ANRS 

ANRS 

ANRS 

ANSB 


_  re'* 

CYCIX>TETRAMETHYI^NETETRANITRA^  LX  0.53300  0.00000  j^g/i 

NITROBENZENE  2S.00000  32.00000 

NITROBENZENE  29.90000  32.00000  fig/i 

NITROBENZENE  1.31000  1.40000  ^g/i 

CYCLOTRIMETHYI^NETRINITRAMIJ^  27.00000  32.00000 

CYCIX)TRIMETHYl£NETRINmiAMI^  19.80000  32.00000  jig/i 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE  0.61000  0.80000  ^g/i 

TETRYL  N-METHYI^N2A^TETRANITR0ANIUNE  LT  0.63100  0.00000  jxg/i 

TETRYL  N-METHYI^N2,4,6.TETRANITR0ANIU^  LT  0.63100  0.00000  ^g/i 

TETRYL  N-METHYIrN2,4,6-TETRANITROANILINE  LT  0.63100  0.00000  jig/i 

135TNB  13.5-TRINITROBENZENE  2.63000  2.50000  j^g/g 


HMX 

NB 

NB 

NB 

RDX 

RDX 

RDX 


H 

H 

H 


7 

7 

7 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ANSB 

135TNB 

13.5-TRINrrROBENZENE 

24.70000 

25.00000 

Its^g 

ANSB 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

24.90000 

25.00000 

vs/t 

ANSB 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

O.S0400 

0.00000 

vs/i 

ANSB 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

(Igf'g 

ANSB 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

llg/g 

ANSB 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

5.27000 

5.00000 

llg/g 

ANSB 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.80000 

50.00000 

(Igl'g 

ANSB 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.20000 

50.00000 

(ig^g 

ANSB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.00000 

25.00000 

vels 

H 

I 

ANSB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.40000 

25.00000 

vdi 

H 

I 

ANSB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

18.00000 

5.00000 

(ig^g 

H 

I 

ANSB 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

itg^g 

ANSB 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

vs/z 

ANSB 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

itg/g 

ANSB 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

\kelz 

ANSB 

HMX 

CTCIXJTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

2.99000 

0.00000 

ANSB 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

0.00000 

fig^g 

ANSB 

NB 

NITROBENZENE 

47.90000 

50.00000 

fig^g 

ANSB 

NB 

NITROBENZENE 

48.40000 

50.00000 

rig^g 

ANSB 

NB 

NITROBENZENE 

4.90000 

5.00000 

^g/g 

ANSB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

55.30000 

50.00000 

v^% 

ANSB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.40000 

50.00000 

ANSB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrnUMI^ 

5.45000 

5.00000 

vdz 

ANSB 

TETRYL 

N-MEraYL.N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

v^z 

ANSB 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANriROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

vdz 

ANSB 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrniOANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

(ig'g 

Chemical  Class:  METALS 

AMSD 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

fig/i 

AMSD 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

Mg^l 

AMSD 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

AMSD 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

Hgl 

AMSD 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

l*8'l 

AMSD 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

figl 

AMSD 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

(ig/1 

AMSD 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

(igd 

AMSD 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

(tgil 

AMSD 

BA 

BARIUM 

355.00000 

360.00000 

Hg« 

AMSD 

BA 

BARIUM 

6.61000 

6.00000 

(igl 

AMSD 

BA 

BARIUM 

373.00000 

360.00000 

AMSD 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

|ig/l 

AMSD 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

|tg/l 

AMSD 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

Hg/I 

AMSD 

CA 

CALCIUM 

11500,00000 

10000.00000 

|»gl 

AMSD 

CA 

CALCIUM 

10900.00000 

10000.00000 

Hg^ 

AMSD 

CA 

CALCIUM 

1110.00000 

1000.00000 

Hg'l 

AMSD 

CD 

CADMIUM 

26.90000 

25.00000 

|»g/I 

AMSD 

CD 

CADMIUM 

208.00000 

200.00000 

Hg/1 

AMSD 

CD 

CADMIUM 

219.00000 

200.00000 

Hg/1 

AMSD 

CO 

COBALT 

48.80000 

50.00000 

|*g/I 

AMSD 

CO 

COBALT 

541.00000 

500.00000 

AMSD 

CO 

COBALT 

576.00000 

500.00000 

Mg/I 

AMSD 

CR 

CHROMIUM 

308.00000 

250.00000 

Mg/1 
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Stcmdard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Spike  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

AMSD 

CR 

CHROMIUM 

274.00000 

250.00000  ^g/l 

AMSD 

CR 

CHROMIUM 

49.90000 

50.00000 

AMSD 

cu 

COPPER 

432.00000 

400.00000  pg/1 

AMSD 

cu 

COPPER 

412.00000 

400.00000  pg/l 

AMSD 

cu 

COPPER 

42.80000 

40.00000  pg/1 

AMSD 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  |ig/I 

AMSD 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  fig/1 

AMSD 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  pg/I 

AMSD 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  jig/1 

AMSD 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

MG 

MAGNESIUM 

499.00000 

500.00000  |ig/l 

AMSD 

MG 

MAGNESIUM 

5240.00000 

5000.00000  pg/1 

AMSD 

MG 

MAGNESIUM 

5500.00000 

5000.00000 

AMSD 

MN 

MANGANESE 

232.00000 

200.00000  pg/1 

AMSD 

MN 

MANGANESE 

21.50000 

20.00000  pg/i 

AMSD 

MN 

MANGANESE 

218.00000 

200.00000  pg/1 

AMSD 

NA 

SODIUM 

25800.00000 

25000.00000  pg/i 

AMSD 

NA 

SODIUM 

24900.00000 

25000.00000  pg/i 

AMSD 

NA 

SODIUM 

1280.00000 

1200.00000  p^ 

AMSD 

NI 

NICKEL 

1180.00000 

1000.00000  pg/1 

AMSD 

NI 

NICKEL 

1100.00000 

1000.00000  pg/1 

AMSD 

NI 

NICKEL 

118.00000 

100.00000  pg/1 

AMSD 

PB 

LEAD 

99.50000 

100.00000  pg/1 

AMSD 

PB 

LEAD 

599.00000 

500.00000  pg/1 

AMSD 

PB 

LEAD 

594.00000 

500.00000  pg/1 

AMSD 

SB 

ANTIMONY 

LT 

^.OOOOO 

0.00000  pg/i 

AMSD 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  p^l 

AMSD 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  pg/1 

AMSD 

ZN 

ZINC 

62.70000 

50.00000  pg/1 

AMSD 

ZN 

ZINC 

286.00000 

250.00000  pg/1 

AMSD 

ZN 

ZINC 

299.00000 

250.00000  pg/| 

AMTD 

HG 

MERCURY 

1.11000 

1.00000  pg/1 

AMTD 

HG 

MERCURY 

0.43100 

0.40000  pg/1 

AMTD 

HG 

MERCURY 

1.08000 

1.00000  pg/1 

AMUR 

HG 

MERCURY 

0.58400 

0.50000  pg/g 

H 

I 

AMUR 

HG 

MERCURY 

0.57200 

0.50000  pg/g 

H 

I 

AMUR 

HG 

MERCURY 

0.12600 

0.10000  pg/g 

H 

I 

AMVT 

HG 

MERCURY 

0.59800 

0.50000  pg/g 

I 

AMVT 

HG 

MERCURY 

0.64700 

0.50000  pg/g 

I 

AMVT 

HG 

MERCURY 

0.13300 

0.10000  p^g 

I 

AMXF 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000  pg/i 

AMXF 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000  pg/I 

AMXF 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000  pg/1 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fine  Data 

Bool _ V«la« _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


AMXF 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000  fig/1 

AMXF 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000  ng/| 

AMXF 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000  ^g/i 

AMXF 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

AMXF 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000  ng/| 

AMXF 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000  Jtg/I 

AMXF 

BA 

BARIUM 

377.00000 

360.00000 

AMXF 

BA 

BARIUM 

362.00000 

360.00000 

AMXF 

BA 

BARIUM 

7.10000 

6.00000  ^g/1 

AMXF 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000  ng/l 

AMXF 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000  ^ 

AMXF 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000  ng/t 

AMXF 

CA 

CALCIUM 

11700.00000 

10000.00000  ng/| 

AMXF 

CA 

CALCIUM 

1150.00000 

1000.00000  Jtg/I 

AMXF 

CA 

CALCIUM 

11200.00000 

10000.00000  ^g/1 

AMXF 

CD 

CADMIUM 

219.00000 

200.00000  |ig/i 

AMXF 

CD 

CADMIUM 

217.00000 

200.00000  ||g/| 

AMXF 

CD 

CADMIUM 

27.30000 

25.00000 

AMXF 

CO 

COBALT 

580.00000 

500.00000  ng/| 

AMXF 

CO 

COBALT 

60.90000 

50.00000 

AMXF 

CO 

COBALT 

558.00000 

500.00000  jig/1 

AMXF 

CR 

CHROMIUM 

282.00000 

250.00000  fig/1 

AMXF 

CR 

CHROMIUM 

290.00000 

250.00000  |ig^ 

AMXF 

CR 

CHROMIUM 

52.00000 

50.00000  |ig/l 

AMXF 

cu 

COPPER 

39.40000 

40.00000  ^g/i 

AMXF 

cu 

COPPER 

428.00000 

400.00000  ^g/i 

AMXF 

cu 

COPPER 

413.00000 

400.00000 

AMXF 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  |ig/] 

AMXF 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

AMXF 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  \\^/\ 

AMXF 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

AMXF 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  fig/1 

AMXF 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  pg/i 

AMXF 

MG 

MAGNESIUM 

559.00000 

500.00000  |ig/l 

AMXF 

MG 

MAGNESIUM 

5310.00000 

5000.00000  fig/I 

AMXF 

MG 

MAGNESIUM 

5540.00000 

5000.00000  fig/1 

AMXF 

MN 

MANGANESE 

24.70000 

20.00000  fig/1 

AMXF 

MN 

MANGANESE 

237.00000 

200.00000  fig/1 

AMXF 

MN 

MANGANESE 

227.00000 

200.00000  fig/1 

AMXF 

NA 

SODIUM 

26400.00000 

25000.00000  fig/1 

AMXF 

NA 

SODIUM 

25400.00000 

25000.00000  fig/l 

AMXF 

NA 

SODIUM 

1180.00000 

1200.00000  fig/i 

AMXF 

NI 

NICKEL 

1150.00000 

1000.00000  fig/1 

AMXF 

NI 

NICKEL 

1120.00000 

1000.00000  fig/1 

AMXF 

NI 

NICKEL 

106.00000 

100.00000  fig/1 

AMXF 

PB 

LEAD 

110.00000 

100.00000  fig/1 

AMXF 

PB 

LEAD 

565.00000 

500.00000  fig/1 

AMXF 

PB 

LEAD 

534.00000 

500.00000  fig/i 

AMXF 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  fig/1 

AMXF 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  fig/I 

AMXF 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  fig/1 

AMXF 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  fig/1 

AMXF 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  fig/1 
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Stondard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Test  Name 


Unit  Flag  Data 

Spike  Meas  Code _ Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


AMXF 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

AMXF 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

AMXF 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

AMXF 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

AMXF 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

AMXF 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

AMXF 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

AMXF 

ZN 

ZINC 

305.00000 

AMXF 

ZN 

ZINC 

69.90000 

AMXF 

ZN 

ZINC 

303.00000 

AMYB 

HG 

MERCURY 

0.50900 

AMYB 

HG 

MERCURY 

0.11100 

AMYB 

HG 

MERCURY 

0.49600 

AMYY 

HG 

MERCURY 

0.12000 

AMYY 

HG 

MERCURY 

0.57500 

AMYY 

HG 

MERCURY 

0.54600 

AMZY 

HG 

MERCURY 

0,42700 

AMZY 

HG 

MERCURY 

1.07000 

AMZY 

HG 

MERCURY 

1.05000 

ANBI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

ANBI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

ANBI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

ANBI 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

ANBI 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

ANBI 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

ANBI 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

ANBI 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

ANBI 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

ANBI 

BE 

BERYLLIUM 

0.98500 

ANBI 

BE 

BERYLLIUM 

9.46000 

ANBI 

BE 

BERYLLIUM 

939000 

ANBI 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

ANBI 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

ANBI 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

ANBI 

CD 

CADMIUM 

94.50000 

ANBI 

CD 

CADMIUM 

93.30000 

ANBI 

CD 

CADMIUM 

2.54000 

ANBI 

CO 

COBALT 

97.60000 

ANBI 

CO 

COBALT 

95.30000 

ANBI 

CO 

COBALT 

4.28000 

ANBI 

CR 

CHROMIUM 

9.67000 

ANBI 

CR 

CHROMIUM 

96.30000 

ANBI 

CR 

CHROMIUM 

97.20000 

ANBI 

cu 

COPPER 

96.60000 

ANBI 

cu 

COPPER 

95.50000 

ANBI 

cu 

COPPER 

5.63000 

ANBI 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

ANBI 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

ANBI 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

ANBI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

ANBI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

ANBI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

ANBI 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 
0.00000  pg/1 
0.00000  pg/1 
0.00000  pg/1 
0.00000  pg/1 

0.00000  pg/1 

0.00000  pg/1 

250.00000  pg/1  BH 

50.00000  pg/i  bH 

250.00000  pg/i  bH 

0.50000  pg/g 

0.10000  pg/g 

0.50000  pg/g 

0.10000  pg/g  H 

0.50000  pg^g  H 

0.50000  p^g  H 

0.40000  pg/j 

1.00000  pg/j 
1.00000  pg/1 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 
0.00000  p^/g 
0.00000  p^g 
1.00000  pg/g 

10.00000  pg/g 

10.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 

0.00000  p^g 

0.00000  pg/g 
100.00000  pg/g 
100.00000  pg/g 

2.50000  pg/g 

100.00000  p^g 
100.00000  pg/g 

5.00000  pg/g 

10.00000  pg/g 

100.00000  pg/g 

100.00000  p^g 
100.00000  p^g 

100.00000  pg/g 

5.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 

0.00000  p^g 

0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 


I 

I 

I 


I 

I 

I 
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Meas  Unit  Flag  Data 

Lot _ Test  Name _ _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANBI 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  ^g/g 

ANSI 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  |tg/g 

ANBI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANBI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  ||g/g 

ANBI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANBI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  ng/g 

ANBI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANBI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANBI 

NI 

NICKEL 

93.40000 

100.00000  pg/g 

ANBI 

NI 

NICKEL 

5.53000 

5.00000  p^g 

ANBI 

NI 

NICKEL 

95.50000 

100.00000  pg/g 

ANBI 

PB 

LEAD 

147.00000 

150.00000  pg/g 

ANBI 

PB 

LEAD 

145.00000 

150.00000  pg/g 

ANBI 

PB 

LEAD 

14.00000 

15.00000  pg/g 

ANBI 

SB 

ANTIMONY 

358.00000 

500.00000  pg/g 

ANBI 

SB 

ANTIMONY 

327.00000 

500.00000  pg/g 

ANBI 

SB 

ANTIMONY 

41.70000 

100.00000  pg/g 

ANBI 

TL 

THALLIUM 

659.00000 

700.00000  pg/g 

ANBI 

TL 

THALLIUM 

665.00000 

700.00000  pg/g 

ANBI 

TL 

THALLIUM 

69.00000 

70.00000  pg/g 

ANBI 

V 

VANADIUM 

28.80000 

30.00000  pg/g 

ANBI 

V 

VANADIUM 

28.10000 

30.00000  pg/g 

ANBI 

V 

VANADIUM 

3,44000 

3.00000  p^g 

ANBI 

ZN 

ZINC 

13.80000 

15.00000  pg/g 

ANBI 

ZN 

ZINC 

95.50000 

100.00000  pg/g 

ANBI 

ZN 

ZINC 

112.00000 

100.00000  pg/g 

ANBJ 

AS 

ARSENIC 

9.84000 

10.00000  pg/g 

ANBJ 

AS 

ARSENIC 

23.60000 

25.00000  pg/g 

ANBJ 

AS 

ARSENIC 

22.00000 

25.00000  pg/g 

ANBK 

SE 

SELENIUM 

14.70000 

1.60000  pg/g 

ANBK 

SE 

SELENIUM 

13.20000 

1.60000  pg/g 

ANBK 

SE 

SELENIUM 

0.97800 

1.00000  p^g 

ANCV 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANCV 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANCV 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  ng/g 

ANCV 

AL 

ALUMINUM 

405.00000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

AL 

ALUMINUM 

319.00000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

AL 

ALUMINUM 

196.00000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

BE 

BERYLLIUM 

9.48000 

10.00000  pg/g 

ANCV 

BE 

BERYLLIUM 

9.51000 

10.00000  pg/g 

ANCV 

BE 

BERYLLIUM 

0.93700 

1.00000  pg/g 

ANCV 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

CA 

CALCIUM 

68.70000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

CA 

CALCIUM 

62.40000 

0.00000  p^g 

ANCV 

CD 

CADMIUM 

93.60000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

CD 

CADMIUM 

93.70000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

CD 

CADMIUM 

2.54000 

2.50000  pg/g 

ANCV 

CO 

COBALT 

98.00000 

100.00000  p^g 

ANCV 

CO 

COBALT 

5.15000 

5.00000  pg/g 

ANCV 

CO 

COBALT 

96.70000 

100.00000  pg/g 
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Meas 

Unit 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike  Meas 

Chemical  Class:  METALS 


ANCV 

CR 

CHROMIUM 

99.00000 

100.00000  fi^g 

ANCV 

CR 

CHROMIUM 

98.60000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

CR 

CHROMIUM 

11.20000 

10.00000  p^g 

ANCV 

CU 

COPPER 

95.60000 

100.00000  p^g 

ANCV 

cu 

COPPER 

96.30000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

CU 

COPPER 

5.76000 

5.00000  pg^g 

ANCV 

FE 

IRON 

116.00000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

FE 

IRON 

208.00000 

0.00000  pg(g 

ANCV 

FE 

IRON 

193.00000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  p^g 

ANCV 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg^g 

ANCV 

MG 

MAGNESIUM 

34.60000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

MG 

MAGNESIUM 

39.40000 

0.00000 

ANCV 

MG 

MAGNESIUM 

22.50000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  p^g 

ANCV 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANCV 

NA 

SODIUM 

45.00000 

0.00000  p^g 

ANCV 

NA 

SODIUM 

40.20000 

0.00000  p^g 

ANCV 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  p^g 

ANCV 

NI 

NICKEL 

98.00000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

NI 

NICKEL 

97.10000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

NI 

NICKEL 

4.93000 

5.00000  p^g 

ANCV 

PB 

LEAD 

142.00000 

150.00000  pg/g 

ANCV 

PB 

LEAD 

144.00000 

150.00000  pg/g 

ANCV 

PB 

LEAD 

14.80000 

15.00000  pg/g 

ANCV 

SB 

ANTIMONY 

265.00000 

500.00000  p^g 

ANCV 

SB 

ANTIMONY 

369.00000 

500.00000 

ANCV 

SB 

ANTIMONY 

51.40000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

TL 

THALLIUM 

668.00000 

700.00000  pg/g 

ANCV 

TL 

THALLIUM 

71.20000 

70.00000  pg/g 

ANCV 

TL 

THALLIUM 

620.00000 

700.00000  pg/g 

ANCV 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000  pg/g 

ANCV 

V 

VANADIUM 

29.40000 

30.00000  pg/g 

ANCV 

V 

VANADIUM 

3.42000 

3.00000  pg/g 

ANCV 

ZN 

ZINC 

96.40000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

2N 

ZINC 

97.00000 

100.00000  pg/g 

ANCV 

ZN 

ZINC 

15.20000 

15.00000  pg/g 

ANCW 

AS 

ARSENIC 

22.30000 

25.00000  pg/g 

ANCW 

AS 

ARSENIC 

16.10000 

25.00000  pg/g 

ANCW 

AS 

ARSENIC 

10.10000 

10.00000  p^g 

ANCX 

S£ 

SELENIUM 

15.00000 

16.00000  pg/g 

ANCX 

S£ 

SELENIUM 

11.00000 

16.00000  pg/g 

ANCX 

S£ 

SELENIUM 

1.16000 

1.00000  p^g 

ANCY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANCY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANCY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANCY 

AL 

ALUMINUM 

369.00000 

0.00000  p^g 

ANCY 

AL 

ALUMINUM 

272.00000 

0.00000  pg/g 

ANCY 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANCY 

BA 

BARIUM 

5.29000 

0.00000  p^g 

ANCY 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

Data 

Qnal 


JR 

JR 

JR 


I 

I 

I 
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Me«s  Unit  Haj  Data 

-  Bod  Value  Spike  Meas  Code _ Qua] 


Chemical  Class:  METALS 


ANCY 

BA 

BARIUM 

LX 

3.29000 

0.00000  ng/g 

ANCY 

BE 

BERYLLIUM 

10.10000 

10.00000 

ANCY 

BE 

BERYLLIUM 

9.75000 

10.00000  fig/g 

ANCY 

BE 

BERYLLIUM 

1.03000 

1.00000  jig/g 

ANCY 

CA 

CALCIUM 

62.60000 

0.00000  ^g/g 

ANCY 

CA 

CALCIUM 

557.00000 

0.00000  jig/g 

ANCY 

CA 

CALCIUM 

54.20000 

0.00000  |ig/g 

ANCY 

CD 

CADMIUM 

101.00000 

100.00000  j4g/g 

ANCY 

CD 

CADMIUM 

2.58000 

2.50000  jig/g 

ANCY 

CD 

CADMIUM 

94.90000 

100.00000  |i^g 

ANCY 

CO 

COBALX 

5.09000 

5.00000  yig/g 

ANCY 

CO 

COBALX 

97.90000 

ioo.ooooo  ng/g 

ANCY 

CO 

COBALX 

105.00000 

100.00000  fig/g 

ANCY 

CR 

CHROMIUM 

10.10000 

10.00000  ng/g 

ANCY 

CR 

CHROMIUM 

98.70000 

100.00000  ^g^g 

ANCY 

CR 

CHROMIUM 

105.00000 

100.00000  jig/g 

ANCY 

cu 

COPPER 

5.69000 

5.00000 

ANCY 

cu 

COPPER 

97.10000 

100.00000  jig/g 

ANCY 

cu 

COPPER 

102.00000 

100.00000  ji^g 

ANCY 

FE 

IRON 

546.00000 

0.00000  ng/g 

ANCY 

FE 

IRON 

308.00000 

0.00000  ^(g/g 

ANCY 

FE 

IRON 

296.00000 

0.00000  pg/g 

ANCY 

K 

POXASSIUM 

LX 

131.00000 

0.00000  ^^g 

ANCY 

K 

POXASSIUM 

LX 

131.00000 

0.00000  ng/g 

ANCY 

K 

POXASSIUM 

LX 

131.00000 

0.00000  ^g^g 

ANCY 

MG 

MAGNESIUM 

166.00000 

0.00000  jig/g 

ANCY 

MG 

MAGNESIUM 

37.70000 

0.00000  ng/g 

ANCY 

MG 

MAGNESIUM 

22.90000 

0.00000  ^^g 

ANCY 

MN 

MANGANESE 

15JOOOO 

0.00000  ^g/g 

ANCY 

MN 

MANGANESE 

LX 

9.87000 

0.00000  ^g/g 

ANCY 

MN 

MANGANESE 

LX 

9.87000 

0.00000  |ig/g 

ANCY 

NA 

SODIUM 

LX 

38.70000 

0.00000  ji^g 

ANCY 

NA 

SODIUM 

LX 

38.70000 

0.00000  ng/g 

ANCY 

NA 

SODIUM 

LX 

38.70000 

0.00000  ng/g 

ANCY 

NI 

NICKEL 

106.00000 

100.00000  ng/g 

ANCY 

NI 

NICKEL 

99.10000 

100.00000  pg/g 

ANCY 

NI 

NICKEL 

6.64000 

5.00000  ng/g 

ANCY 

PB 

LEAD 

155.00000 

1 50.00000  ng/g 

ANCY 

PB 

LEAD 

145.00000 

150.00000  |ig/g 

ANCY 

PB 

LEAD 

16.70000 

15.00000  |ig/g 

ANCY 

SB 

ANXIMONY 

442.00000 

500.00000  ng/g 

ANCY 

SB 

ANXIMONY 

84.90000 

500.00000  ng/g 

ANCY 

SB 

ANXIMONY 

59,30000 

100.00000  ng/g 

ANCY 

XL 

XHALLIUM 

694.00000 

700.00000  ng/g 

ANCY 

XL 

XHALUUM 

654.00000 

700.00000  j4g/g 

ANCY 

XL 

XHALLIUM 

63.90000 

70.00000  ji^g 

ANCY 

V 

VANADIUM 

31.40000 

30.00000  p^g/g 

ANCY 

V 

VANADIUM 

29.80000 

30.00000  jig/g 

ANCY 

V 

VANADIUM 

3.50000 

3.00000  jig/g 

ANCY 

ZN 

ZINC 

15.50000 

15.00000  ||g/g 

ANCY 

ZN 

ZINC 

103.00000 

100.00000  fig^g 

ANCY 

ZN 

ZINC 

98.70000 

100.00000  ng/g 

ANCZ 

AS 

ARSENIC 

24.40000 

25.00000  pg/g 

309 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


hot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Spike  Meas 

Chemical  Class: 

METALS 

ANCZ 

AS 

ARSENIC 

25.70000 

25.00000 

ANCZ 

AS 

ARSENIC 

10.90000 

10.00000  pg/g 

ANDA 

S£ 

SELENIUM 

12.50000 

16.00000  pg/g 

ANDA 

S£ 

SELENIUM 

14.10000 

16.00000  pg/g 

ANDA 

SE 

SELENIUM 

0.96300 

1 .00000 

ANEC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANEC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

ANEC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANEC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

BE 

BERYLLIUM 

0.97500 

1.00000  pg/g 

ANEC 

BE 

BERYLLIUM 

9.69000 

10.00000  pg/g 

ANEC 

BE 

BERYLLIUM 

9,51000 

10.00000  pg/g 

ANEC 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

CD 

CADMIUM 

2.49000 

2.50000  pg/g 

ANEC 

CD 

CADMIUM 

94.00000 

100.00000  p^g 

ANEC 

CD 

CADMIUM 

92.20000 

100.00000  pg/g 

ANEC 

CO 

COBALT 

98.20000 

100.00000  |ig/g 

ANEC 

CO 

COBALT 

100.00000 

100.00000  p^g 

ANEC 

CO 

COBALT 

4.40000 

5.00000  p^g 

ANEC 

CR 

CHROMIUM 

98.30000 

100.00000  pg/g 

ANEC 

CR 

CHROMIUM 

99.80000 

100.00000  pg/g 

ANEC 

CR 

CHROMIUM 

10.50000 

10.00000  pg/g 

ANEC 

CU 

COPPER 

96.50000 

100.00000  pg/g 

ANEC 

CU 

COPPER 

95.80000 

100.00000  p^g 

ANEC 

CU 

COPPER 

5.52000 

5.00000  pg/g 

ANEC 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  p^g 

ANEC 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANEC 

NI 

NICKEL 

5.44000 

5.00000  pg/g 

ANEC 

NI 

NICKEL 

96.50000 

100.00000  pg/g 

ANEC 

NI 

NICKEL 

97.50000 

100.00000  pg/g 

ANEC 

PB 

LEAD 

15.50000 

15.00000  pg/g 

ANEC 

PB 

LEAD 

146.00000 

150.00000  pg/g 

ANEC 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000  pg/g 

Data 

Qnal 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Spike  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

ANEC 

SB 

ANTEMONY 

385.00000 

500.00000  |ig/g 

7 

ANEC 

SB 

ANTIMONY 

58.00000 

100.00000  pg/g 

7 

ANEC 

SB 

ANTIMONY 

397.00000 

500.00000  jAg/g 

7 

ANEC 

TL 

THALLIUM 

72.60000 

70.00000  pg^g 

ANEC 

TL 

THALLIUM 

645.00000 

700.00000  ng/g 

ANEC 

TL 

THALLIUM 

672.00000 

700.00000  pg/g 

ANEC 

V 

VANADIUM 

2.24000 

3.00000  |ig/g 

ANEC 

V 

VANADIUM 

28.20000 

30.00000  pg/g 

ANEC 

V 

VANADIUM 

28.20000 

30.00000  pg^g 

ANEC 

2N 

ZINC 

95.50000 

100.00000  pg/g 

ANEC 

ZN 

ZINC 

14.30000 

1 5.00000  p^g 

ANEC 

ZN 

ZINC 

94.00000 

ioo.ooooo  pg/g 

ANED 

AS 

ARSENIC 

11.60000 

10.00000  pg/g 

H 

I 

ANED 

AS 

ARSENIC 

24.50000 

25.00000  pg(g 

H 

I 

ANED 

AS 

ARSENIC 

26.00000 

25.00000  pg/g 

H 

I 

ANEE 

S£ 

SELENIUM 

16.10000 

16.00000  pg/g 

H 

M 

ANEE 

SE 

SELENIUM 

15,70000 

16.00000  pg/g 

H 

M 

ANEE 

SE 

SELENIUM 

1.30000 

1.00000  pg^g 

H 

M 

ANEU 

HG 

MERCURY 

0.12700 

0.10000  pg/g 

I 

ANEU 

HG 

MERCURY 

0.51800 

0.50000  pg/g 

I 

ANEU 

HG 

MERCURY 

0.49900 

0.50000  pg/g 

I 

ANFH 

HG 

MERCURY 

0.11800 

0. 10000  pg/g 

ANFH 

HG 

MERCURY 

0.49200 

0.50000  pg/g 

ANFH 

HG 

MERCURY 

0.50400 

0.50000  pg/g 

ANn 

HG 

MERCURY 

0.48400 

0.50000  pg/g 

ANH 

HG 

MERCURY 

0.47000 

0*50000  pg/g 

ANH 

HG 

MERCURY 

0.10600 

0,10000  pg/g 

ANGB 

HG 

MERCURY 

0.46200 

0.40000  pg/l 

ANGB 

HG 

MERCURY 

1.04000 

1.00000  |ig/) 

ANGB 

HG 

MERCURY 

1.03000 

1.00000  pg/l 

ANGC 

HG 

MERCURY 

0.47500 

0.40000  pg/l 

ANGC 

HG 

MERCURY 

1.00000 

1.00000  pg/l 

ANGC 

HG 

MERCURY 

1.01000 

1.00000  pg/l 

ANGI 

HG 

MERCURY 

0.52900 

0.50000  pg/g 

H 

I 

ANGI 

HG 

MERCURY 

0.51300 

0.50000  pg/g 

H 

I 

ANGI 

HG 

MERCURY 

0.12700 

0.10000  pg/g 

H 

I 

ANGJ 

HG 

MERCURY 

0.51700 

0.50000  pg/g 

ANGJ 

HG 

MERCURY 

0.56100 

0.50000  pg/g 

ANGJ 

HG 

MERCURY 

0.10400 

0.10000  pg/g 

ANGK 

HG 

MERCURY 

0.56500 

0.50000  p^g 

ANGK 

HG 

MERCURY 

0.54700 

0.50000  pg/g 

ANGK 

HG 

MERCURY 

0.09100 

0.10000  pg/g 

ANHM 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANHM 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANHM 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANHM 

AL 

ALUMINUM 

288.00000 

0.00000  pg/g 

ANHM 

AL 

ALUMINUM 

104.00000 

0.00000  pg/g 

ANHM 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANHM 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANHM 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANHM 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANHM 

BE 

BERYLLIUM 

9.75000 

10.00000  pg/g 

ANHM 

BE 

BERYLLIUM 

9.81000 

10.00000  pg/g 
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Meas  Data 

Lot _ Tost  Name _ Borf _ _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANHM 

BE 

BERYLLIUM 

0.98900 

1.00000 

ANHM 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  ^p/gr 

ANHM 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

ANHM 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000 

ANHM 

CD 

CADMIUM 

98.00000 

100.00000  ng/g 

ANHM 

CD 

CADMIUM 

96.80000 

100.00000  fig/p 

ANHM 

CD 

CADMIUM 

2.33000 

2.50000  yig/p 

ANHM 

CO 

COBALT 

5.52000 

5.00000 

ANHM 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

ANHM 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000  ng/g 

ANHM 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000  pg/g 

ANHM 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000  pg^g 

ANHM 

CR 

CHROMIUM 

9.69000 

10.00000 

ANHM 

CU 

COPPER 

98.40000 

100.00000  ||g/g 

ANHM 

CU 

COPPER 

99.60000 

100.00000  ^g/g 

ANHM 

CU 

COPPER 

5.67000 

5.00000  ng/g 

ANHM 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANHM 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg^g 

ANHM 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANHM 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  |ig/g 

ANHM 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  ^g^g 

ANHM 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  ^g/g 

ANHM 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  ^g/g 

ANHM 

MG 

MAGNESIUM 

16.00000 

0.00000  |4g/g 

ANHM 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

ANHM 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  |4g^g 

ANHM 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  gg^g 

ANHM 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  jig/g 

ANHM 

NA 

SODIUM 

54.80000 

0.00000 

ANHM 

NA 

SODIUM 

48.70000 

0.00000  ^ig/g 

ANHM 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  fxg/g 

ANHM 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000  gg/g 

ANHM 

NI 

NICKEL 

100.00000 

100.00000  ^g/g 

ANHM 

NI 

NICKEL 

638000 

5.00000  ^g/g 

ANHM 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000  jig/g 

ANHM 

PB 

LEAD 

157.00000 

150.00000  |ig/g 

ANHM 

PB 

LEAD 

17.00000 

15.00000  |ig/g 

ANHM 

SB 

ANTIMONY 

343.00000 

500.00000  gg/g 

ANHM 

SB 

ANTIMONY 

436.00000 

500.00000  jig/'g 

ANHM 

SB 

ANTIMONY 

52.80000 

100.00000  ^g/g 

ANHM 

TL 

THALLIUM 

64.50000 

70.00000  ng/g 

ANHM 

XL 

THALLIUM 

665.00000 

700.00000  |ig/g 

ANHM 

TL 

THALLIUM 

664.00000 

700.00000  ng^g 

ANHM 

V 

VANADIUM 

2.96000 

3.00000  ^4g/g 

ANHM 

V 

VANADIUM 

29.70000 

30.00000  pg/g 

ANHM 

V 

VANADIUM 

29.90000 

30.00000  ^g^g 

ANHM 

ZN 

ZINC 

14.00000 

15.00000  |ig/g 

ANHM 

ZN 

ZINC 

100.00000 

100.00000  |ig/g 

ANHM 

ZN 

ZINC 

99.70000 

100.00000  ng/g 

ANHN 

AS 

ARSENIC 

23.50000 

25.00000  pg/g 

ANHN 

AS 

ARSENIC 

24.30000 

25.00000  pg/g 

ANHN 

AS 

ARSENIC 

1030000 

10.00000  p^g 

ANHY 

SE 

SELENIUM 

0.91200 

1.00000  p^g 
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Meas  Unit  Flag  Data 

Lot _ Test  Name _ _ Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANHY 

S£ 

SELENIUM 

11.50000 

16.00000  |ig/g 

ANHY 

SE 

SELENIUM 

12.70000 

16.00000 

ANJH 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANJH 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

ANJH 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pj^g 

ANJH 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

AL 

ALUMINUM 

127.00000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg^g 

ANJH 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

BE 

BERYLLIUM 

9.71000 

10.00000  pg/g 

ANJH 

BE 

BERYLLIUM 

9.81000 

10.00000  p^g 

ANJH 

BE 

BERYLLIUM 

0.97800 

1.00000  pg/g 

ANJH 

CA 

CALCIUM 

61.20000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

CA 

CALCIUM 

LT 

25,30000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

CD 

CADMIUM 

97.40000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

CD 

CADMIUM 

97,20000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

CD 

CADMIUM 

2.55000 

2.50000  pg/g 

ANJH 

CO 

CXDBALT 

101.00000 

100.00000  p^g 

ANJH 

CO 

COBALT 

5.73000 

5.00000  pg/g 

ANJH 

CO 

COBALT 

99.00000 

100.00000  p^g 

ANJH 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

CR 

CHROMIUM 

10.30000 

10.00000  |ig/g 

ANJH 

CU 

COPPER 

99.30000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

cu 

COPPER 

98.50000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

CU 

COPPER 

5.82000 

5.00000  pg/g 

ANJH 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

FE 

IRON 

288.00000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

MG 

MAGNESIUM 

20.50000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  p^g 

ANJH 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANJH 

NI 

NICKEL 

5.14000 

5.00000  pg/g 

ANJH 

NI 

NICKEL 

98.70000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

NI 

NICKEL 

100.00000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

PB 

LEAD 

15.60000 

15.00000  pg/g 

ANJH 

PB 

LEAD 

149.00000 

150.00000  pg/g 

ANJH 

PB 

LEAD 

148.00000 

150.00000  pg/g 

ANJH 

SB 

ANTIMONY 

411.00000 

500.00000  p^g 

ANJH 

SB 

ANTIMONY 

429.00000 

500.00000  pg/g 

ANJH 

SB 

ANTIMONY 

58.90000 

100.00000  pg/g 
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Meas 

Uidt 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Vahie 

Spike  Meas 

Chemical  Class:  METALS 


ANJH 

TL 

THALLRJM 

76.20000 

70.00000  pg/g 

ANJH 

TL 

THALLIUM 

6S3.00000 

700.00000  pg/g 

ANJH 

TL 

THALLIUM 

681.00000 

700.00000  pg/g 

ANJH 

V 

VANADIUM 

1.73000 

3.00000  p^g 

ANJH 

V 

VANADIUM 

2930000 

30.00000  pg/g 

ANJH 

V 

VANADIUM 

30.60000 

30.00000  pg/g 

ANJH 

ZN 

ZINC 

14.30000 

15.00000  pg/g 

ANJH 

ZN 

ZINC 

99.30000 

100.00000  pg/g 

ANJH 

ZN 

ZINC 

98.90000 

100.00000  pg/g 

ANJI 

AS 

ARSENIC 

24.70000 

25.00000  pg/g 

ANJI 

AS 

ARSENIC 

23.90000 

25.00000  pg/g 

ANJI 

AS 

ARSENIC 

9.94000 

10.00000  pg/g 

ANJK 

S£ 

SELENIUM 

15.10000 

16.00000  p^g 

ANJK 

S£ 

SELENIUM 

14.80000 

16.00000  pg/g 

ANJK 

S£ 

SELENIUM 

1.07000 

1.00000  pg/g 

ANJZ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  p^g 

ANJZ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

AL 

ALUMINUM 

24.80000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

B£ 

BERYLLIUM 

9.95000 

10.00000  pg/g 

ANJZ 

BE 

BERYLLIUM 

9.82000 

10.00000  pg/g 

ANJZ 

BE 

BERYLLIUM 

0.98100 

1.00000  p^g 

ANJZ 

CA 

CALCIUM 

54.20000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

CD 

CADMIUM 

2.49000 

2.50000  p^g 

ANJZ 

CD 

CADMIUM 

96.90000 

100.00000  p^g 

ANJZ 

CD 

CADMIUM 

94.80000 

100.00000  p^g 

ANJZ 

CO 

COBALT 

4.83000 

5.00000  p^g 

ANJZ 

CO 

COBALT 

100.00000 

100.00000  pg/g 

ANJZ 

CO 

COBALT 

98.50000 

100.00000  p^g 

ANJZ 

CR 

CHROMIUM 

100.00000 

100.00000  p^g 

ANJZ 

CR 

CHROMIUM 

98.80000 

100.00000  pg/g 

ANJZ 

CR 

CHROMIUM 

9.49000 

10.00000  pg/g 

ANJZ 

CU 

COPPER 

5.56000 

5.00000  pg/g 

ANJZ 

cu 

COPPER 

98.20000 

100.00000  p^g 

ANJZ 

CU 

COPPER 

99.30000 

100.00000  pg/g 

ANJZ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANJZ 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

FU{  Data 

Code  Qaal 


J 

J 

J 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

ANJZ 

MN 

MANGAN£SE 

LT 

9.87000 

0.00000 

Mg/g 

ANJZ 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000 

|ig/g 

ANJZ 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000 

Mg/g 

ANJZ 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000 

Mg/g 

ANJZ 

NI 

NICKEL 

5.70000 

5.00000 

Mg'g 

ANJZ 

NI 

NICKEL 

98.50000 

100.00000 

(tg/g 

ANJZ 

NI 

NICKEL 

98.90000 

100.00000 

Itg^g 

ANJZ 

PB 

LEAD 

17.00000 

15.00000 

Hg/g 

ANJZ 

PB 

LEAD 

152.00000 

150.00000 

|ig/g 

ANJZ 

PB 

LEAD 

152.00000 

150.00000 

Mg/g 

ANJZ 

SB 

ANTEMONY 

214.00000 

500.00000 

Mg/g 

L 

J 

ANJZ 

SB 

ANTIMONY 

422.00000 

500.00000 

Mg/g 

L 

J 

ANJZ 

SB 

ANTIMONY 

43.30000 

100.00000 

Mg/g 

L 

J 

ANJZ 

TL 

THALLIUM 

660.00000 

700.00000 

Mg/g 

ANJZ 

TL 

THALUUM 

687.00000 

700.00000 

Mg/g 

ANJZ 

TL 

THALLIUM 

71.80000 

70.00000 

Mg/g 

ANJZ 

V 

VANADIUM 

29.50000 

30.00000 

Mg/g 

ANJZ 

V 

VANADIUM 

29.00000 

30.00000 

Mg/g 

ANJZ 

V 

VANADIUM 

2.72000 

3.00000 

Mg/g 

ANJZ 

ZN 

ZINC 

14.00000 

15.00000 

Mg/g 

ANJZ 

ZN 

ZINC 

100.00000 

100.00000 

Mg/g 

ANJZ 

ZN 

ZINC 

97.00000 

100.00000 

Mg/g 

ANKA 

AS 

ARSENIC 

10,10000 

10.00000 

Mg/g 

ANKA 

AS 

ARSENIC 

25.20000 

25.00000 

Mg/g 

ANKA 

AS 

ARSENIC 

23.40000 

25.00000 

Mg/g 

ANKC 

S£ 

SELENIUM 

1.16000 

1.00000 

Mg/g 

ANKC 

S£ 

SELENIUM 

14.00000 

16.00000 

Mg/g 

ANKC 

S£ 

SELENIUM 

14.30000 

16.00000 

Mg/g 

ANKD 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112,00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

BA 

BARIUM 

356.00000 

360.00000 

Mg/1 

ANKD 

BA 

BARIUM 

359.00000 

360.00000 

Mg/1 

ANKD 

BA 

BARIUM 

635000 

6.00000 

Mg/1 

ANKD 

B£ 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

B£ 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

B£ 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

Mg/1 

ANKD 

CA 

CALCIUM 

1150.00000 

1000.00000 

Mg/1 

ANKD 

CA 

CALCIUM 

10800.00000 

10000.00000 

Mg/1 

ANKD 

CA 

CALCIUM 

11100.00000 

10000.00000 

Mg/1 

ANKD 

CD 

CADMIUM 

211.00000 

200.00000 

Mg/1 

ANKD 

CD 

CADMIUM 

211.00000 

200.00000 

Mg/1 

ANKD 

CD 

CADMIUM 

25.50000 

25.00000 

Mg/1 

ANKD 

CO 

COBALT 

52.90000 

50.00000 

Mg/1 

ANKD 

CO 

COBALT 

542.00000 

500.00000 

Mg/1 

ANKD 

CO 

COBALT 

554.00000 

500.00000 

Mg/1 

ANKD 

CR 

CHROMIUM 

275.00000 

250.00000 

Mg/1 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Spike  Meas 

Chemical  Class:  METALS 

ANKD 

CR 

CHROMIUM 

277.00000 

250.00000  j4g/I 

ANKD 

CR 

CHROMIUM 

59.00000 

50.00000 

ANKD 

CU 

COPPER 

40.30000 

40.00000  |ig/I 

ANKD 

cu 

COPPER 

415.00000 

400.00000 

ANKD 

CU 

COPPER 

414.00000 

400.00000  \*^/\ 

ANKD 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  Jig/I 

ANKD 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  pg/1 

ANKD 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  pg/1 

ANKD 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  pg/| 

ANKD 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  pg/J 

ANKD 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  pg/1 

ANKD 

MG 

MAGNESIUM 

5290.00000 

5000.00000  pg/l 

ANKD 

MG 

MAGNESIUM 

5240.00000 

5000.00000  pgfl 

ANKD 

MG 

MAGNESIUM 

525.00000 

500.00000  pg/) 

ANKD 

MN 

MANGANESE 

221.00000 

200.00000  pg/I 

ANKD 

MN 

MANGANESE 

224.00000 

200.00000  |ig/i 

ANKD 

MN 

MANGANESE 

24.00000 

20.00000  pg/I 

ANKD 

NA 

SODIUM 

24500.00000 

25000.00000  pg/I 

ANKD 

NA 

SODIUM 

24600.00000 

25000.00000  pg/I 

ANKD 

NA 

SODIUM 

1380.00000 

1200.00000  jiga 

ANKD 

NI 

NICKEL 

1080.00000 

1000.00000  p^l 

ANKD 

NI 

NICKEL 

1120.00000 

1000.00000  |ig/| 

ANKD 

NI 

NICKEL 

114.00000 

100.00000  pg/I 

ANKD 

PB 

LEAD 

117.00000 

100.00000  pg/I 

ANKD 

PB 

LEAD 

562.00000 

500.00000  pg/1 

ANKD 

PB 

LEAD 

547.00000 

500.00000  pg/I 

ANKD 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  pg/1 

ANKD 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000 

ANKD 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  p^l 

ANKD 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  pg/1 

ANKD 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  pg/1 

ANKD 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  ^g/1 

ANKD 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  p^l 

ANKD 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  ng/1 

ANKD 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  pg/1 

ANKD 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  ^g/i 

ANKD 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  p^l 

ANKD 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  pg/1 

ANKD 

ZN 

ZINC 

285.00000 

250.00000  ,xg/i 

ANKD 

ZN 

ZINC 

63.00000 

50.00000  pg/1 

ANKD 

ZN 

ZINC 

284.00000 

250.00000  p^l 

ANKI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  Jig/g 

ANKI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANKI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  p^/g 

ANKI 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  p^g 

ANKI 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  p^g 

ANKI 

AL 

ALUMINUM 

40.50000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

BE 

BERYLLIUM 

1.11000 

1.00000  p^g 

ANKI 

BE 

BERYLLIUM 

10.10000 

10.00000  pg/g 

ANKI 

BE 

BERYLLIUM 

9.83000 

10.00000  Iig^g 

Hac  Data 

Code  Qual 
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Lot 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Value  Spike  Meas 


flag 

Code 


Data 

Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


ANKI 

CA 

CALCIUM 

36.80000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

CA 

CALCIUM 

28.50000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

CD 

CADMIUM 

2.50000 

2.50000  pg/g 

ANKI 

CD 

CADMIUM 

96.70000 

100.00000  pg^g 

ANKI 

CD 

CADMIUM 

99.10000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

CO 

COBALT 

99-80000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

CO 

COBALT 

95.80000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

CO 

COBALT 

4.98000 

5.00000  pg/g 

ANKI 

CR 

CHROMIUM 

11.10000 

10.00000  pg/g 

ANKI 

CR 

CHROMIUM 

103.00000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

CR 

CHROMIUM 

98.90000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

cu 

COPPER 

100.00000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

cu 

COPPER 

6.14000 

5.00000  pg/g 

ANKI 

cu 

COPPER 

97.60000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  p^g 

ANKI 

FE 

IRON 

204.00000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

MG 

MAGNESIUM 

17.20000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9,87000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANKI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  p^g 

ANKI 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

NI 

NICKEL 

97.30000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

NI 

NICKEL 

5.59000 

5.00000  pg/g 

ANKI 

PB 

LEAD 

152.00000 

150.00000  pg/g 

ANKI 

PB 

LEAD 

149.00000 

150.00000  pg/g 

ANKI 

PB 

LEAD 

17.00000 

15.00000  pg/g 

ANKI 

SB 

ANTIMONY 

444.00000 

500.00000  pg/g 

ANKI 

SB 

ANTIMONY 

464.00000 

500.00000  pg/g 

ANKI 

SB 

ANTIMONY 

63.00000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

TL 

THALLIUM 

714.00000 

700.00000  p^g 

ANKI 

TL 

THALLIUM 

674.00000 

700.00000  p^g 

ANKI 

TL 

THALLIUM 

66.70000 

70.00000  pg/g 

ANKI 

V 

VANADIUM 

29.20000 

30.00000  pg/g 

ANKI 

V 

VANADIUM 

2.62000 

3.00000  pg/g 

ANKI 

V 

VANADIUM 

28.20000 

30.00000  pg/g 

ANKI 

ZN 

ZINC 

101.00000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

ZN 

ZINC 

98.40000 

100.00000  pg/g 

ANKI 

ZN 

ZINC 

15.70000 

15.00000  pg/g 

ANKJ 

AS 

ARSENIC 

26.30000 

25.00000  pg/g 

ANKJ 

AS 

ARSENIC 

27.10000 

25.00000  pg/g 

ANKJ 

AS 

ARSENIC 

11.10000 

10.00000  pg/g 

ANKK 

S£ 

SELENIUM 

13.40000 

16.00000  pg/g 

ANKK 

S£ 

SELENIUM 

15.00000 

16.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


Test  Name 


Unit  Fla{  Data 

SpDtc  Meas  Code _ Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANKK 

SE 

SELENIUM 

ANKL 

AG 

SILVER 

ANKL 

AG 

SILVER 

ANKL 

AG 

SILVER 

ANKL 

AL 

ALUMINUM 

ANKL 

AL 

ALUMINUM 

ANKL 

AL 

ALUMINUM 

ANKL 

AS 

ARSENIC 

ANKL 

AS 

ARSENIC 

ANKL 

AS 

ARSENIC 

ANKL 

BA 

BARIUM 

ANKL 

BA 

BARIUM 

ANKL 

BA 

BARIUM 

ANKL 

BE 

BERYLLIUM 

ANKL 

BE 

BERYLLIUM 

ANKL 

BE 

BERYLLIUM 

ANKL 

CA 

CALCIUM 

ANKL 

CA 

CALCIUM 

ANKL 

CA 

CALCIUM 

ANKL 

CD 

CADMIUM 

ANKL 

CD 

CADMIUM 

ANKL 

CD 

CADMIUM 

ANKL 

CO 

COBALT 

ANKL 

CO 

COBALT 

ANKL 

CO 

COBALT 

ANKL 

CR 

CHROMIUM 

ANKL 

CR 

CHROMIUM 

ANKL 

CR 

CHROMIUM 

ANKL 

cu 

COPPER 

ANKL 

cu 

COPPER 

ANKL 

cu 

COPPER 

ANKL 

FE 

IRON 

ANKL 

FE 

IRON 

ANKL 

FE 

IRON 

ANKL 

K 

POTASSIUM 

ANKL 

K 

POTASSIUM 

ANKL 

K 

POTASSIUM 

ANKL 

MG 

MAGNESIUM 

ANKL 

MG 

MAGNESIUM 

ANKL 

MG 

MAGNESIUM 

ANKL 

MN 

MANGANESE 

ANKL 

MN 

MANGANESE 

ANKL 

MN 

MANGANESE 

ANKL 

NA 

SODIUM 

ANKL 

NA 

SODIUM 

ANKL 

NA 

SODIUM 

ANKL 

NI 

NICKEL 

ANKL 

NI 

NICKEL 

ANKL 

NI 

NICKEL 

ANKL 

PB 

LEAD 

ANKL 

PB 

LEAD 

ANKL 

PB 

LEAD 

ANKL 

SB 

ANTIMONY 

1.01000  1.00000  fxg/g 

LT  10.00000  0.00000  ^ig/i 

LT  10.00000  0.00000  figfi 

LT  10.00000  0.00000 

LT  IIZOOOOO  0.00000 

LT  112.00000  0.00000  ^g/| 

LT  112.00000  0.00000  ^ 

LT  117.00000  0.00000 

LT  117.00000  0.00000  ygH 

LT  117.00000  0.00000  |ig/i 

&16000  6.00000  yg/i 

372.00000  360.00000 

358.00000  360.00000  yg/\ 

LT  1.12000  0.00000  yg/\ 

LT  1.12000  0.00000  j,g/i 

LT  1.12000  0.00000  gg/j 

1190.00000  1000.00000  ^g/i 

11200.00000  10000.00000  )ig/i 

11600.00000  10000.00000  (Ig/I 

211.00000  200.00000  ^g/] 

221.00000  200.00000  ygH 

25.70000  25.00000  ^g/i 

574.00000  500.00000  yg/y 

552.00000  500.00000  yg/\ 

55.70000  50.00000  yg/y 

55.10000  50.00000  yg/y 

275.00000  250.00000  ygfy 

292.00000  250.00000  yg/y 

413.00000  400.00000  ^g^ 

427.00000  400.00000  yg/y 

40.50000  40.00000  ^g^ 

LT  77.50000  0.00000  yg/y 

LT  77.50000  0.00000  yg/y 

LT  77.50000  0.00000  ^g/i 

LT  1240.00000  0.00000  ^g/i 

LT  1240.00000  0.00000  yg/y 

LT  1240.00000  0.00000  yg/y 

500.00000  500.00000  yg/y 

5160.00000  5000.00000  yg/y 

5370.00000  5000.00000  yg/y 

232.00000  200.00000  yg/y 

224.00000  200.00000  yg/y 

22.70000  20.00000  yg/y 

24400.00000  25000.00000  yg/y 

25700.00000  25000.00000  yg/y 

1360.00000  1200.00000  yg/y 

1110.00000  1000.00000  yg/y 

1170.00000  1000.00000  yg/y 

117.00000  100.00000  yg/y 

550.00000  500.00000  yg/y 

574.00000  500.00000  yg/y 

108.00000  100.00000  yg/y 

LT  60.00000  0.00000  yg/y 


318 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool _ _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANKL 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  jig/1 

ANKL 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  pg/1 

ANKL 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  ^g/1 

ANKL 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  p.g/1 

ANKL 

S£ 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  |ig/| 

ANKL 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  jig/1 

ANKL 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  pg/1 

ANKL 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000  Jig/I 

ANKL 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  pg/1 

ANKL 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  pg/l 

ANKL 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000  ^g/1 

ANKL 

ZN 

ZINC 

281.00000 

250.00000  jig/1 

ANKL 

ZN 

ZINC 

66.30000 

50.00000  ^g/1 

ANKL 

ZN 

ZINC 

296.00000 

250.00000  |ig/l 

ANMJ 

HG 

MERCURY 

0.48300 

0.50000  jig/g 

ANMJ 

HG 

MERCURY 

0.48100 

0.50000 

ANMJ 

HG 

MERCURY 

0.10300 

0.10000  |ig/g 

ANMK 

HG 

MERCURY 

0.11300 

0.10000  pg/g 

ANMK 

HG 

MERCURY 

0.47200 

0.50000  |i^g 

ANMK 

HG 

MERCURY 

0.50300 

0.50000  pg^g 

ANNP 

HG 

MERCURY 

0.97300 

1.00000  pg/l 

ANNP 

HG 

MERCURY 

0.38400 

0.40000  |ig/l 

ANNP 

HG 

MERCURY 

0.94900 

1.00000 

ANQY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg^g 

ANQY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANQY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANQY 

AL 

ALUMINUM 

155.00000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

AL 

ALUMINUM 

12.30000 

0.00000  pg^g 

ANQY 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg^g 

ANQY 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

B£ 

BERYLLIUM 

9.61000 

10.00000  ng/g 

ANQY 

BE 

BERYLLIUM 

10.50000 

10.00000  pg/g 

ANQY 

BE 

BERYLLIUM 

1.10000 

1.00000  pg/g 

ANQY 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

CA 

CALCIUM 

25.70000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

CD 

CADMIUM 

2.49000 

2.50000  pg/g 

ANQY 

CD 

CADMIUM 

95.30000 

100.00000  pg/g 

ANQY 

CD 

CADMIUM 

101.00000 

100.00000  pg/g 

ANQY 

CO 

COBALT 

4.96000 

5.00000  pg/g 

ANQY 

CO 

COBALT 

97.40000 

100.00000  pg/g 

ANQY 

CO 

COBALT 

104.00000 

100.00000  pg/g 

ANQY 

CR 

CHROMIUM 

97.20000 

100.00000  pg/g 

ANQY 

CR 

CHROMIUM 

104.00000 

100.00000  p^g 

ANQY 

CR 

CHROMIUM 

10.90000 

10.00000  pg/g 

ANQY 

cu 

COPPER 

5.31000 

5.00000  pg/g 

ANQY 

cu 

COPPER 

97.60000 

100.00000  pg/g 

ANQY 

cu 

COPPER 

97.80000 

100.00000  p^g 

ANQY 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANQY 

FE 

IRON 

122.00000 

0.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot _ Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


Unit  Flag 
Spike  Meas  Code 


ANQY 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

ANQY 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

ANQY 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

ANQY 

MG 

MAGN£SIUM 

LT 

10.10000 

ANQY 

MG 

MAGN£SIUM 

11.10000 

ANQY 

MG 

MAGN£SIUM 

LT 

10.10000 

ANQY 

MN 

MANGANES£ 

LT 

9.87000 

ANQY 

MN 

MANGAN£S£ 

LT 

9.87000 

ANQY 

MN 

MANGANES£ 

LT 

9.87000 

ANQY 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

ANQY 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

ANQY 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

ANQY 

NI 

NICK£L 

6.40000 

ANQY 

NI 

NICK£L 

98,10000 

ANQY 

NI 

NICK£L 

105.00000 

ANQY 

PB 

L£AD 

146.00000 

ANQY 

PB 

LEAD 

154,00000 

ANQY 

PB 

LEAD 

17,40000 

ANQY 

SB 

ANTIMONY 

350.00000 

ANQY 

SB 

ANTIMONY 

50.10000 

ANQY 

SB 

ANTIMONY 

282.00000 

ANQY 

TL 

THALLIUM 

699.00000 

ANQY 

TL 

THALLIUM 

700.00000 

ANQY 

TL 

THALLIUM 

48.90000 

ANQY 

V 

VANADIUM 

2.65000 

ANQY 

V 

VANADIUM 

28.30000 

ANQY 

V 

VANADIUM 

30.10000 

ANQY 

ZN 

ZINC 

17.80000 

ANQY 

ZN 

ZINC 

96.90000 

ANQY 

ZN 

ZINC 

106.00000 

ANQZ 

AS 

ARSENIC 

23.00000 

ANQZ 

AS 

ARSENIC 

10.20000 

ANQZ 

AS 

ARSENIC 

25.50000 

ANRA 

S£ 

SELENIUM 

11.80000 

ANRA 

S£ 

SELENIUM 

13.80000 

ANRA 

S£ 

SELENIUM 

1.07000 

ANRV 

HG 

MERCURY 

0.50900 

ANRV 

HG 

MERCURY 

0.12600 

ANRV 

HG 

MERCURY 

0.49000 

ANRW 

HG 

MERCURY 

1.03000 

ANRW 

HG 

MERCURY 

1.03000 

ANRW 

HG 

MERCURY 

0.42600 

ANSS 

HG 

MERCURY 

1.01000 

ANSS 

HG 

MERCURY 

0.97100 

ANSS 

HG 

MERCURY 

0.44400 

ANTC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

ANTC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

ANTC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

ANTC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

ANTC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

ANTC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

lUOOOO 

ANTC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

ANTC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
5.00000 
100.00000 
100.00000 
150.00000 
150.00000 
15.00000 
500.00000 
100.00000 
500.00000 
700.00000 
700.00000 
70.00000 
3.00000 
30.00000 
30.00000 
15.00000 
100.00000 
100.00000 
25.00000 
10.00000 
25.00000 
16.00000 
16.00000 
1.00000 
0.50000 
0.10000 
0.50000 
1.00000 
1.00000 
0.40000 
1.00000 
1.00000 
0.40000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000  j 
0.00000  ] 
0.00000  I 
0.00000  I 
0.00000  I 


Hg^g 

Hg^g 

Mg^g 

Hg^g 

Mg^g 

^g^g 

Mg^g 

Hg^g 

JAg^g  7 
fAg^g  7 
JAg^g  7 
iAg^g 

v^z/z 

l^zfz  7 
lAg^g  7 
^g^g  7 
V^Z  7 
iAg^g  7 
lAg^g  7 
\^Z 


320 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 

Lot  Ttst  Name  Bool  Value _ Spike  Mcas  Code _ Quai 


Chemical  Class:  METALS 


ANTC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

ANTC 

BE 

BERYLUUM 

9.80000 

10.00000  ^g/g 

ANTC 

BE 

BERYLLIUM 

9.75000 

10.00000  ^ig/g 

ANTC 

BE 

BERYLLIUM 

0.99500 

1.00000  ng/g 

ANTC 

CA 

CALCIUM 

LT 

2S30000 

0.00000 

ANTC 

CA 

CALCIUM 

190.00000 

0.00000  |ig/g 

ANTC 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  ^^g 

ANTC 

CD 

CADMIUM 

96.50000 

100.00000  ^g/g 

ANTC 

CD 

CADMIUM 

93.70000 

100.00000  fx^g 

ANTC 

CD 

CADMIUM 

2.71000 

2.50000  pg/g 

ANTC 

CO 

COBALT 

5.71000 

5.00000 

ANTC 

CO 

COBALT 

97.80000 

100.00000  ||g/g 

ANTC 

CO 

COBALT 

96.20000 

100.00000  pg/g 

ANTC 

CR 

CHROMIUM 

98.70000 

100.00000  ^ig/g 

ANTC 

CR 

CHROMIUM 

95.50000 

100.00000  ^ig^g 

ANTC 

CR 

CHROMIUM 

9.43000 

10.00000  p^g/g 

ANTC 

CU 

COPPER 

5.63000 

5.00000  |ig/g 

ANTC 

cu 

COPPER 

98.50000 

100.00000  pig/g 

ANTC 

CU 

COPPER 

98.80000 

100.00000  pig/g 

ANTC 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pig^g 

ANTC 

FE 

IRON 

68.00000 

0.00000  p^g/g 

Amc 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pig/g 

ANTC 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  fig/g 

ANTC 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  pig^g 

ANTC 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  p^g^g 

ANTC 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pig^g 

ANTC 

MG 

MAGNESIUM 

175.00000 

0.00000  p^/g 

ANTC 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pjg/g 

ANTC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  ji^g 

ANTC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pig/g 

ANTC 

MN 

MANGANESE 

5.90000 

0.00000  pig^g 

ANTC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pig/g 

ANTC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pig/g 

ANTC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pi^g 

ANTC 

NI 

NICKEL 

4.86000 

5.00000  pig/g 

ANTC 

NI 

NICKEL 

97.60000 

1 00.00000  pig/g 

ANTC 

NI 

NICKEL 

96.10000 

100.00000  pi^g 

ANTC 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000  pig^g 

ANTC 

PB 

LEAD 

148.00000 

150.00000  pig/g 

ANTC 

PB 

LEAD 

17.60000 

15.00000  pig/g 

ANTC 

SB 

ANTIMONY 

412.00000 

500.00000  |ig/g 

ANTC 

SB 

ANTIMONY 

429.00000 

500.00000  pig/g 

ANTC 

SB 

ANTIMONY 

72.30000 

100.00000  pig/g 

ANTC 

TL 

THALLIUM 

686.00000 

700.00000  pig/g 

ANTC 

TL 

THALLIUM 

686.00000 

700.00000  pig/g 

ANTC 

TL 

THALLIUM 

69.00000 

70.00000  pig/g 

ANTC 

V 

VANADIUM 

2.58000 

3.00000  ptg/g 

ANTC 

V 

VANADIUM 

28.30000 

30.00000  p^g/g 

ANTC 

V 

VANADIUM 

28.70000 

30.00000  pig/g 

ANTC 

ZN 

ZINC 

97.80000 

100.00000  pig/g 

ANTC 

ZN 

ZINC 

94.90000 

100.00000  pig^g 

ANTC 

ZN 

ZINC 

14.00000 

15.00000  pig/g 

ANTD 

AS 

ARSENIC 

10.30000 

10.00000  pig/g 
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Lot 


Teat  Name 


Meas  Unit  Flae  Data 

Bo<J  _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANTD 

AS 

ARSENIC 

ANTD 

AS 

ARSENIC 

ANTF 

S£ 

SELENIUM 

ANTF 

S£ 

SELENIUM 

ANTF 

S£ 

SELENIUM 

ANTZ 

HG 

MERCURY 

ANTZ 

HG 

MERCURY 

ANTZ 

HG 

MERCURY 

ANUB 

HG 

MERCURY 

ANUB 

HG 

MERCURY 

ANUB 

HG 

MERCURY 

ANUC 

AG 

SILVER 

ANUC 

AG 

SILVER 

ANUC 

AG 

SERVER 

ANUC 

AL 

ALUMINUM 

ANUC 

AL 

ALUMINUM 

ANUC 

AL 

ALUMINUM 

ANUC 

BA 

BARIUM 

ANUC 

BA 

BARIUM 

ANUC 

BA 

BARIUM 

ANUC 

B£ 

BERYLLIUM 

ANUC 

B£ 

BERYLLIUM 

ANUC 

B£ 

BERYLLIUM 

ANUC 

CA 

CALCIUM 

ANUC 

CA 

CALCIUM 

ANUC 

CA 

CALCIUM 

ANUC 

CD 

CADMIUM 

ANUC 

CD 

CADMIUM 

ANUC 

CD 

CADMIUM 

ANUC 

CO 

COBALT 

ANUC 

CO 

COBALT 

ANUC 

CO 

COBALT 

ANUC 

CR 

CHROMIUM 

ANUC 

CR 

CHROMIUM 

ANUC 

CR 

CHROMIUM 

ANUC 

CU 

COPPER 

ANUC 

CU 

COPPER 

ANUC 

CU 

COPPER 

ANUC 

FE 

IRON 

ANUC 

E£ 

IRON 

ANUC 

FE 

IRON 

ANUC 

K 

POTASSIUM 

ANUC 

K 

POTASSIUM 

ANUC 

K 

POTASSIUM 

ANUC 

MG 

MAGNESIUM 

ANUC 

MG 

MAGNESIUM 

ANUC 

MG 

MAGNESIUM 

ANUC 

MN 

MANGANESE 

ANUC 

MN 

MANGANESE 

ANUC 

MN 

MANGANESE 

ANUC 

NA 

SODIUM 

ANUC 

NA 

SODIUM 

ANUC 

NA 

SODIUM 

23.90000 

25.00000  yi'^% 

23.60000 

25.00000  ng/g 

1.03000 

1.00000  pg/g 

14.80000 

16.00000  jig/g 

13.80000 

16.00000  ng^g 

0.45500 

0.40000  ^g/1 

0.95900 

1.00000  ^g/1 

1.03000 

1.00000  |i^l 

0.54500 

0.50000 

0.55200 

0.50000  pg/g 

0.14500 

0.10000  |tg/g 

LT 

0.80300 

0.00000  ^^g/g 

LT 

0.80300 

0.00000  p,g/g 

LT 

0.80300 

0.00000  ^g/g 

21.30000 

0.00000  pg/g 

153.00000 

0.00000  ||g/g 

LT 

11.20000 

0.00000  |xg^g 

LT 

3.29000 

0.00000  ^g/g 

LT 

3.29000 

0.00000  yig/g 

LT 

3.29000 

0.00000  ji^^g 

937000 

10.00000  pg/g 

9.81000 

10.00000  ji^g 

1.03000 

1 .00000  fi^g 

388.00000 

0.00000  |ig/g 

40.20000 

0.00000  ji^g 

63.00000 

0.00000  |ig^g 

95.40000 

100.00000  ||g/g 

9630000 

100.00000  pg/g 

2.42000 

2.50000  jig/g 

5.71000 

5.00000  |i^g 

99.70000 

100.00000  |4g^g 

98.00000 

100.00000  ^g/g 

9.62000 

10.00000  ng/g 

97.50000 

100.00000  fx^g 

98.90000 

100.00000  ng/g 

5.42000 

5.00000  jig/g 

95.60000 

1 00.00000  |ig/g 

97.40000 

100.00000  fi^g 

120.00000 

0.00000  ng/g 

14.10000 

0.00000  ^g^g 

LT 

6.66000 

0.00000  |ig^g 

LT 

131.00000 

0.00000  jig^g 

LT 

131.00000 

0.00000  ng/g 

LT 

131.00000 

0.00000  |ig/g 

24.40000 

0.00000  jig/g 

21.00000 

0.00000  jig/g 

LT 

10.10000 

0.00000  ^g/g 

LT 

9.87000 

0.00000  ng/g 

LT 

9.87000 

0.00000  jig^g 

LT 

9.87000 

0.00000  ^g/g 

LT 

38.70000 

0.00000  ^g/g 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

LT 

38.70000 

0.00000  ji^g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

— —  —  Mens  Unit  Flag  Data 

Lot _ Test  Nome _ Bod  V«h»e _ Spike  Meas  Code  Qnd 


Chemical  Class:  METALS 


ANUC 

NI 

NICKEL 

4.87000 

5.00000 

ANUC 

NI 

NICKEL 

96.20000 

100.00000  |xg^g 

ANUC 

NI 

NICKEL 

96.70000 

100.00000  Jig/g 

ANUC 

PB 

LEAD 

14.80000 

15.00000  |ig/g 

ANUC 

PB 

LEAD 

146.00000 

150.00000  p.g/g 

ANUC 

PB 

LEAD 

148.00000 

150.00000  |ig/g 

ANUC 

SB 

ANTIMONY 

67.40000 

100.00000  ng/g 

ANUC 

SB 

ANTIMONY 

439.00000 

500.00000  fig/g 

ANUC 

SB 

ANTIMONY 

444.00000 

500.00000  |ig/g 

ANUC 

TL 

THALLIUM 

64.30000 

70.00000  ji^g 

ANUC 

TL 

THALLIUM 

662.00000 

700.00000  n^g 

ANUC 

TL 

THALLIUM 

680.00000 

700.00000  jig/g 

ANUC 

V 

VANADIUM 

27.80000 

30.00000  {ig/g 

ANUC 

V 

VANADIUM 

29.10000 

30.00000  jig^g 

ANUC 

V 

VANADIUM 

2.52000 

3.00000  jig/g 

ANUC 

ZN 

ZINC 

13.40000 

15.00000  ||g/g 

ANUC 

ZN 

ZINC 

95.00000 

100.00000 

ANUC 

ZN 

ZINC 

97.50000 

100.00000  |ig^g 

ANUD 

AS 

ARSENIC 

9.94000 

10.00000  ng/g 

ANUD 

AS 

ARSENIC 

24.30000 

25.00000 

ANUD 

AS 

ARSENIC 

23.90000 

25.00000  |xg/g 

ANUE 

SE 

SELENIUM 

1.06000 

1.00000  n^g 

ANUE 

SE 

SELENIUM 

13.90000 

16.00000  jig/g 

ANUE 

SE 

SELENIUM 

14.50000 

16.00000  ^g^g 

ANVC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  )ig/g 

ANVC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  Jig^g 

ANVC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  ng/g 

ANVC 

AL 

ALUMINUM 

427.00000 

0.00000  jig^g 

ANVC 

AL 

ALUMINUM 

277.00000 

0.00000  i^g/g 

ANVC 

AL 

ALUMINUM 

251.00000 

0.00000  ng/g 

ANVC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  \\2fz 

ANVC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  yig^g 

ANVC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  jig^g 

ANVC 

BE 

BERYLLIUM 

10.00000 

10.00000  pg^g 

ANVC 

BE 

BERYLLIUM 

9.98000 

10.00000  fig/g 

ANVC 

BE 

BERYLLIUM 

1.05000 

1.00000  ^ig^g 

ANVC 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000  ^g/g 

ANVC 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000  ^g/g 

ANVC 

CA 

CALCIUM 

83.10000 

0.00000  fig/^g 

ANVC 

CD 

CADMIUM 

98.80000 

100.00000  ^g^g 

ANVC 

CD 

CADMIUM 

98.30000 

100.00000  pg/g 

ANVC 

CD 

CADMIUM 

235000 

2.50000  ng/g 

ANVC 

CO 

COBALT 

5.22000 

5.00000  ^g/g 

ANVC 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000  ^g/g 

ANVC 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000  |ig^g 

ANVC 

CR 

CHROMIUM 

102.00000 

100.00000  jig/g 

ANVC 

CR 

CHROMIUM 

103.00000 

100.00000  jig/g 

ANVC 

CR 

CHROMIUM 

1130000 

10.00000  ^tg/g 

ANVC 

CU 

COPPER 

9830000 

100.00000  Jig^g 

ANVC 

CU 

COPPER 

99.20000 

100.00000  jig^g 

ANVC 

CU 

COPPER 

5.53000 

5.00000  ^g/g 

ANVC 

PE 

IRON 

386.00000 

0.00000  |i^g 

ANVC 

FE 

IRON 

429.00000 

0.00000  ^g/g 
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Meas 

Untt 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike  Meas 

Chemical  Class:  METALS 


ANVC 

FE 

IRON 

236.00000 

0.00000  |ig^g 

ANVC 

K 

KJTASSIUM 

138.00000 

0.00000  pg/g 

ANVC 

K 

POTASSIUM 

240.00000 

0.00000  pg/g 

ANVC 

K 

POTASSIUM 

156.00000 

0.00000 

ANVC 

MG 

MAGNESIUM 

28.00000 

0.00000  pp/p 

ANVC 

MG 

MAGNESIUM 

46.00000 

0.00000  pp^g 

ANVC 

MG 

MAGNESIUM 

47.30000 

0.00000  pg/g 

ANVC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

ANVC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg^g 

ANVC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg(g 

ANVC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANVC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANVC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANVC 

NI 

NICKEL 

99.40000 

100.00000  pg/g 

ANVC 

NI 

NICKEL 

100.00000 

100.00000  pg/g 

ANVC 

NI 

NICKEL 

6.13000 

5,00000  pg/g 

ANVC 

PB 

LEAD 

15.50000 

15.00000  pg/g 

ANVC 

PB 

LEAD 

152.00000 

150.00000  pg/g 

ANVC 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000  pg/g 

ANVC 

SB 

ANTIMONY 

420.00000 

500.00000  pg/g 

ANVC 

SB 

ANTIMONY 

67.90000 

100.00000  pg/g 

ANVC 

SB 

ANTIMONY 

405.00000 

500.00000  pg/g 

ANVC 

TL 

THALLIUM 

680.00000 

700.00000  pg/g 

ANVC 

TL 

THALLIUM 

676.00000 

700.00000  pg/g 

ANVC 

TL 

THALLIUM 

65.50000 

70.00000  pg/g 

ANVC 

V 

VANADIUM 

29.90000 

30.00000  pg/g 

ANVC 

V 

VANADIUM 

30.20000 

30.00000  pg/g 

ANVC 

V 

VANADIUM 

3.59000 

3.00000  pg/g 

ANVC 

ZN 

ZINC 

102.00000 

100.00000  pg/g 

ANVC 

2N 

ZINC 

101.00000 

100.00000  pg/g 

ANVC 

ZN 

ZINC 

17.50000 

15.00000  pg/g 

ANVD 

AS 

ARSENIC 

10.60000 

10.00000  p^g 

ANVD 

AS 

ARSENIC 

21.20000 

25.00000  pg/g 

ANVD 

AS 

ARSENIC 

25.00000 

25.00000  pg/g 

ANVE 

S£ 

SELENIUM 

1.05000 

1.00000  pg/g 

ANVE 

SE 

SELENIUM 

14.80000 

16.00000  pg/g 

ANVE 

SE 

SELENIUM 

12.50000 

16.00000  pg/g 

ANVF 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANVF 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANVF 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0,00000  pg/g 

ANVF 

AL 

ALUMINUM 

24.40000 

0.00000  pg/g 

ANVF 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  pg/g 

ANVF 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  p^g 

ANVF 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANVF 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  pg/g 

ANVF 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  p^g 

ANVF 

BE 

BERYLLIUM 

9.73000 

10.00000  pg/g 

ANVF 

BE 

BERYLLIUM 

9.94000 

10.00000  pg/g 

ANVF 

BE 

BERYLLIUM 

0.99500 

1.00000  pg/g 

ANVF 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000  pg/g 

ANVF 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000  pg/g 

ANVF 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0,00000  pg/g 

ANVF 

CD 

CADMIUM 

97.60000 

100.00000  p^g 

Data 

Qnal 
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Mcas  UnH  Flag  Data 

Lot _ Test  Name _ Bod  Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANVF 

CD 

CADMIUM 

99.60000 

100.00000 

ANVF 

CD 

CADMIUM 

2.59000 

2.50000 

ANVF 

CO 

COBALT 

100.00000 

100.00000  |ig/g 

ANVF 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000 

ANVF 

CO 

COBALT 

5.64000 

5.00000  ^^g 

ANVF 

CR 

CHROMIUM 

100.00000 

100.00000  fig/g 

ANVF 

CR 

CHROMIUM 

102.00000 

100.00000  pg/g 

ANVF 

CR 

CHROMIUM 

9.72000 

10.00000  iig/g 

ANVF 

CU 

COPPER 

97.90000 

100.00000  ng/g 

ANVF 

cu 

COPPER 

100.00000 

100.00000  ^g/g 

ANVF 

CU 

COPPER 

5.60000 

5.00000  ^g/|g 

ANVF 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  ^g/g 

ANVF 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  ^ig/g 

ANVF 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  jig/g 

ANVF 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  jig^g 

ANVF 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  jig/g 

ANVF 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  ng/g 

ANVF 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  ji^g 

ANVF 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  ^g/g 

ANVF 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  fig/g 

ANVF 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  jig/g 

ANVF 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  fig/g 

ANVF 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  ^g^g 

ANVF 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  ng/g 

ANVF 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  ng^g 

ANVF 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  ng/g 

ANVF 

NI 

NICKEL 

96.30000 

100.00000  ng/g 

ANVF 

NI 

NICKEL 

99.80000 

100.00000  |ig/g 

ANVF 

NI 

NICKEL 

4.60000 

5.00000  jig/g 

ANVF 

PB 

LEAD 

149.00000 

150.00000  jxg^g 

ANVF 

PB 

LEAD 

154.00000 

150.00000  pg^g 

ANVF 

PB 

LEAD 

16.80000 

15.00000  pg/g 

ANVF 

SB 

ANTIMONY 

411.00000 

500.00000  pg/g 

ANVF 

SB 

ANTIMONY 

52.60000 

100.00000  pg/g 

ANVF 

SB 

ANTIMONY 

416.00000 

500.00000  pg^g 

ANVF 

TL 

THALLIUM 

63.90000 

70,00000  pg/g 

ANVF 

XL 

THALLIUM 

688.00000 

700.00000  pg/g 

ANVF 

TL 

THALLIUM 

675.00000 

700.00000  pg/g 

ANVF 

V 

VANADIUM 

1.93000 

3.00000  pg/g 

ANVF 

V 

VANADIUM 

29.10000 

30.00000  pg/g 

ANVF 

V 

VANADIUM 

28.80000 

30.00000  pg/g 

ANVF 

ZN 

ZINC 

97.40000 

100.00000  pg/g 

ANVF 

ZN 

ZINC 

99.60000 

100.00000  pg/g 

ANVF 

ZN 

ZINC 

14.50000 

15.00000  pg/g 

ANVG 

AS 

ARSENIC 

10.30000 

10.00000  pg/g 

ANVG 

AS 

ARSENIC 

24.30000 

25.00000  pg/g 

ANVG 

AS 

ARSENIC 

24.30000 

25.00000  pg/g 

ANVH 

S£ 

SELENIUM 

0.89300 

1.00000  pg/g 

ANVH 

SE 

SELENIUM 

12.50000 

16.00000  pg/g 

ANVH 

SE 

SELENIUM 

13.20000 

16.00000  pg/g 

ANVI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANVI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANVI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

325 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 

Unit  Blae  Data 

Test  Name _ Bool _ Vaue _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANVI 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

ANVI 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  jig/g 

ANVI 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

ANVI 

BA 

BARIUM 

LT 

3,29000 

0.00000  fig^g 

ANVI 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  ^tg^g 

ANVI 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  ng^g 

ANVI 

BE 

BERYLLIUM 

10.60000 

10.00000  |ig^g 

ANVI 

BE 

BERYLLIUM 

10.00000 

10.00000  fig/g 

ANVI 

BE 

BERYLLIUM 

0.S3S00 

1.00000  gg^g 

ANVI 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

ANVI 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  gg^g 

ANVI 

CD 

CADMIUM 

108.00000 

100.00000  g^g 

ANVI 

CD 

CADMIUM 

97.80000 

100.00000 

ANVI 

CD 

CADMIUM 

2.20000 

2.50000  gg^g 

ANVI 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000  gg/g 

ANVI 

CO 

COBALT 

97.60000 

1 00.00000  g^g 

ANVI 

CO 

COBALT 

5.44000 

5.00000  gg/g 

ANVI 

CR 

CHROMIUM 

108.00000 

100.00000  gg/g 

ANVI 

CR 

CHROMIUM 

11.00000 

10.00000  g^g 

ANVI 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

ANVI 

cu 

COPPER 

101.00000 

100.00000  gg^g 

ANVI 

cu 

COPPER 

4.89000 

5.00000  g^g 

ANVI 

cu 

COPPER 

101.00000 

100.00000  gg/g 

ANVI 

FE 

IRON 

55.00000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  fig/g 

ANVI 

FE 

IRON 

11.00000 

0.00000  g^g 

ANVI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  ^g/g 

ANVI 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  g^g 

ANVI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  gg/g 

ANVI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0,00000  gg/g 

ANVI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  g^g 

ANVI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  g^g 

ANVI 

NI 

NICKEL 

102.00000 

100.00000 

ANVI 

NI 

NICKEL 

98.20000 

100.00000  gg/g 

ANVI 

NI 

NICKEL 

3.46000 

5.00000  g^g 

ANVI 

PB 

LEAD 

158.00000 

150.00000  g^g 

ANVI 

PB 

LEAD 

151.00000 

150.00000  fig/g 

ANVI 

PB 

LEAD 

17.70000 

15.00000  gg/g 

ANVI 

SB 

ANTIMONY 

425.00000 

500.00000  gg/g 

ANVI 

SB 

ANTIMONY 

427.00000 

500.00000  gg/g 

ANVI 

SB 

ANTIMONY 

65.40000 

100.00000  pg/g 

ANVI 

TL 

THALLIUM 

71.40000 

70.00000  gg/g 

ANVI 

TL 

THALLIUM 

709.00000 

700.00000  gg/g 

ANVI 

TL 

THALLIUM 

714.00000 

700.00000  gg/g 

ANVI 

V 

VANADIUM 

30.30000 

300.00000  g^g 

ANVI 

V 

VANADIUM 

28.60000 

300.00000  ^g/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

~~  Mem  ImJ  Oata 

Lot _ Test  Name _ Borf _ V»l” _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANVI 

V 

VANADIUM 

3.02000 

3.00000 

ANVI 

ZN 

ZINC 

13.90000 

15.00000 

ANVI 

ZN 

ZINC 

109.00000 

100.00000 

ANVI 

ZN 

ZINC 

97.10000 

100.00000  ng/g 

ANVJ 

AS 

ARSENIC 

9.70000 

10.00000 

ANVJ 

AS 

ARSENIC 

22.70000 

25.00000 

ANVJ 

AS 

ARSENIC 

23.30000 

25.00000  fi^g 

ANVK 

S£ 

SELENIUM 

1.17000 

1-00000 

ANVK 

SE 

SELENIUM 

14.60000 

16.00000  gg/g 

ANVK 

S£ 

SELENIUM 

16.50000 

16.00000  fig/g 

ANVM 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  ^g^g 

ANVM 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  ^g/g 

ANVM 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  jig/g 

ANVM 

AL 

ALUMINUM 

298.00000 

0.00000  g^g 

ANVM 

AL 

ALUMINUM 

168.00000 

0.00000  ^g^g 

ANVM 

AL 

ALUMINUM 

41.70000 

0.00000  gg^g 

ANVM 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  gg^g 

ANVM 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

BE 

BERYLLIUM 

9.92000 

1 0.00000  gg/g 

ANVM 

BE 

BERYLLIUM 

10.00000 

10.00000  gg/g 

ANVM 

BE 

BERYLLIUM 

1.00000 

1.00000  |ig/g 

ANVM 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000  jig/g 

ANVM 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

CD 

CADMIUM 

95.40000 

100.00000  gg^g 

ANVM 

CD 

CADMIUM 

95.90000 

100.00000  gg/g 

ANVM 

CD 

CADMIUM 

2.41000 

2.50000  gg/g 

ANVM 

CO 

COBALT 

98.00000 

100.00000  ^g/g 

ANVM 

CO 

COBALT 

100.00000 

100.00000  |ig/g 

ANVM 

CO 

COBALT 

6.07000 

5.00000  gg^g 

ANVM 

CR 

CHROMIUM 

99.70000 

100.00000  gg/g 

ANVM 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000  gg/g 

ANVM 

CR 

CHROMIUM 

10.80000 

10.00000  gg/g 

ANVM 

CU 

COPPER 

96.70000 

100.00000  g^g 

ANVM 

CU 

COPPER 

99.40000 

100.00000  gg/g 

ANVM 

CU 

COPPER 

5.54000 

5.00000  ng/g 

ANVM 

YE 

IRON 

437.00000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

YE 

IRON 

411.00000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

YE 

IRON 

314.00000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

MG 

MAGNESIUM 

33.00000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

MG 

MAGNESIUM 

24.00000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  |jg/g 

ANVM 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  gg/g 

ANVM 

NI 

NICKEL 

96.90000 

100.00000  gg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 

Mcas  Unit  Flat  Data 

Lot _ Test  Name _ Bod _ V»lne _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANVM 

NI 

NICKEL 

4.97000 

5.00000 

ANVM 

NI 

NICKEL 

97.00000 

100.00000 

ANVM 

PB 

LEAD 

14.40000 

15.00000  ng/g 

ANVM 

PB 

LEAD 

148.00000 

150.00000 

ANVM 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000 

ANVM 

SB 

ANTIMONY 

49.90000 

100.00000  ^g/g 

ANVM 

SB 

ANTIMONY 

412.00000 

500.00000  ng/g 

ANVM 

SB 

ANTIMONY 

355.00000 

500.00000 

ANVM 

TL 

THALLIUM 

678.00000 

700.00000  fig^g 

ANVM 

TL 

THALLIUM 

669.00000 

700.00000 

ANVM 

TL 

THALLIUM 

66.10000 

70.00000  ng/g 

ANVM 

V 

VANADIUM 

3.58000 

3.00000  i^g^g 

ANVM 

V 

VANADIUM 

29.10000 

30.00000  fig/g 

ANVM 

V 

VANADIUM 

30.40000 

30.00000  pg/g 

ANVM 

ZN 

ZINC 

16.10000 

15.00000  ^g/g 

ANVM 

ZN 

ZINC 

97.10000 

100.00000  yig/g 

ANVM 

ZN 

ZINC 

99.90000 

100.00000  Jig/g 

ANVN 

AS 

ARSENIC 

8.95000 

10.00000  ^g^g 

ANVN 

AS 

ARSENIC 

22.80000 

25.00000  ^g/g 

ANVN 

AS 

ARSENIC 

22.80000 

25.00000  ||g/g 

ANVO 

SE 

SELENIUM 

0.88600 

1.00000  ^g/g 

ANVO 

S£ 

SELENIUM 

13.40000 

16.00000  fig/g 

ANVO 

SE 

SELENIUM 

13.20000 

16.00000  |ig/g 

ANWG 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  ng/g 

ANWG 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  ng/g 

ANWG 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  |ig/g 

ANWG 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  ng/g 

ANWG 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  ng/g 

ANWG 

AL 

ALUMINUM 

65.20000 

0.00000  ^g/g 

ANWG 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  ng/g 

ANWG 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  jig/g 

ANWG 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  n^g 

ANWG 

BE 

BERYLLIUM 

9.82000 

10.00000  |ig/g 

ANWG 

BE 

BERYLLIUM 

9.86000 

10.00000  ||g/g 

ANWG 

BE 

BERYLLIUM 

0.96000 

1.00000  ^g/g 

ANWG 

CA 

CALCIUM 

82.20000 

0.00000  ^ig/g 

ANWG 

CA 

CALCIUM 

LT 

2530000 

0.00000  ^g/g 

ANWG 

CA 

CALCIUM 

27.70000 

0.00000  |ig/g 

ANWG 

CD 

CADMIUM 

98.20000 

100.00000  ^g/g 

ANWG 

CD 

CADMIUM 

99.10000 

100.00000  fx^g 

ANWG 

CD 

CADMIUM 

2.44000 

2.50000  |ig/g 

ANWG 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000  ng^g 

ANWG 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000  |jig^g 

ANWG 

CO 

COBALT 

5.55000 

5.00000  |i^g 

ANWG 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000  jig/g 

ANWG 

CR 

CHROMIUM 

102.00000 

100.00000 

ANWG 

CR 

CHROMIUM 

11.00000 

10.00000  jig/g 

ANWG 

CU 

COPPER 

99.40000 

100.00000  ^ig/g 

ANWG 

CU 

COPPER 

99.60000 

100.00000  fxg^g 

ANWG 

CU 

COPPER 

5.77000 

5.00000  |xg/g 

ANWG 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  ng/g 

ANWG 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  ^ig^g 

ANWG 

FE 

IRON 

245.00000 

0.00000  ^ig/g 
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Stcmdard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas  Unit  Fbf  Data 

Lot _ Test  Name _ Bod  Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANWG 

K 

POTASSIUM 

LT 

13LOOOOO 

0.00000  jig/g 

ANWG 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  ng/g 

ANWG 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

ANWG 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANWG 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  fi^g 

ANWG 

MG 

MAGNESIUM 

17.30000 

0.00000  ^ig/g 

ANWG 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  |i^g 

ANWG 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

ANWG 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  ^tg/g 

ANWG 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  ng/g 

ANWG 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  ||g/g 

ANWG 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  ^g/g 

ANWG 

NI 

NICKEL 

100.00000 

100.00000  |ig/g 

ANWG 

NI 

NICKEL 

100.00000 

100.00000  ^g/g 

ANWG 

NI 

NICKEL 

5.49000 

5.00000  ng/g 

ANWG 

PB 

LEAD 

152.00000 

150.00000  ng/g 

ANWG 

PB 

LEAD 

155.00000 

150.00000  ^tg/g 

ANWG 

PB 

LEAD 

16.80000 

15.00000  |ig/g 

ANWG 

SB 

ANTIMONY 

432.00000 

500.00000  |ig/g 

ANWG 

SB 

ANTIMONY 

437.00000 

500.00000  ^ig/g 

ANWG 

SB 

ANTIMONY 

72.70000 

100.00000  ng/g 

ANWG 

TL 

THALLIUM 

669.00000 

700.00000  |;ig/g 

ANWG 

TL 

THALLIUM 

679.00000 

700.00000  jig/g 

ANWG 

TL 

THALLIUM 

70.70000 

70.00000  jig/g 

ANWG 

V 

VANADIUM 

3.35000 

3.00000  ^g/g 

ANWG 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000  j^g/g 

ANWG 

V 

VANADIUM 

29.40000 

30.00000  ^ig/g 

ANWG 

ZN 

ZINC 

98.20000 

100.00000  ||g/g 

ANWG 

ZN 

ZINC 

98.20000 

100.00000  |fg/g 

ANWG 

ZN 

ZINC 

14.90000 

15.00000  jig^g 

ANWH 

AS 

ARSENIC 

23.60000 

25.00000  ng/g 

ANWH 

AS 

ARSENIC 

23.90000 

25.00000  ^g/g 

ANWH 

AS 

ARSENIC 

10.40000 

10.00000  |ig/g 

ANWI 

S£ 

SELENIUM 

1.01000 

1.00000  |ig/g 

ANWI 

S£ 

SELENIUM 

13.70000 

16.00000  |ig/g 

ANWI 

S£ 

SELENIUM 

14.20000 

16.00000  ng/g 

ANWJ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  ng/g 

ANWJ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000  ng/g 

ANWJ 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  ^ig/g 

ANWJ 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  |ig/g 

ANWJ 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000  jiig/g 

ANWJ 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  ^ig/g 

ANWJ 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  ^g^g 

ANWJ 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000  ^g/g 

ANWJ 

BE 

BERYLLIUM 

10.00000 

10.00000  ^g^g 

ANWJ 

BE 

BERYLLIUM 

9.98000 

10.00000  ng^g 

ANWJ 

BE 

BERYLLIUM 

1.01000 

1.00000  pg/g 

ANWJ 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  ^g/g 

ANWJ 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  jig/g 

ANWJ 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000  fig^g 

ANWJ 

CD 

CADMIUM 

100.00000 

100.00000  ^g/^g 

ANWJ 

CD 

CADMIUM 

98.70000 

100.00000  pg/g 

Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

UnH 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike  Meas 

Chemical  Class:  METALS 


ANWJ 

CD 

CADMIUM 

2.34000 

2.50000  pg(g 

ANWJ 

CO 

COBALT 

103.00000 

100.00000  pg/g 

ANWJ 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000  pg/g 

ANWJ 

CO 

COBALT 

5.56000 

5.00000  pg/g 

ANWJ 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000  p^g 

ANWJ 

CR 

CHROMIUM 

9.39000 

10.00000  pg/g 

ANWJ 

CR 

CHROMIUM 

102.00000 

100.00000  pg/g 

ANWJ 

cu 

COPPER 

100.00000 

100.00000  pg^g 

ANWJ 

cu 

COPPER 

5.65000 

5.00000  pg/g 

ANWJ 

cu 

COPPER 

101.00000 

100,00000  pg/g 

ANWJ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  p^g 

ANWJ 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  p^g 

ANWJ 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000  p^g 

ANWJ 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.S7000 

0,00000  pg/g 

ANWJ 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  pg/g 

ANWJ 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000  pg/g 

ANWJ 

NI 

NICKEL 

98.90000 

100.00000  pg/g 

ANWJ 

NI 

NICKEL 

5.21000 

5.00000  pg/g 

ANWJ 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000  pg/g 

ANWJ 

PB 

LEAD 

156.00000 

150.00000  pg/g 

ANWJ 

PB 

LEAD 

16.40000 

15.00000  pg/g 

ANWJ 

SB 

ANTIMONY 

424.00000 

500,00000  pg/g 

ANWJ 

SB 

ANTIMONY 

54.90000 

100.00000  pg/g 

ANWJ 

SB 

ANTIMONY 

439.00000 

500.00000  pg/g 

ANWJ 

TL 

THALLIUM 

679,00000 

700,00000  pg/g 

ANWJ 

TL 

THALLIUM 

683.00000 

700.00000  pg/g 

ANWJ 

TL 

THALLIUM 

66.40000 

70.00000  p^g 

ANWJ 

V 

VANADIUM 

29.00000 

30.00000  p^g 

ANWJ 

V 

VANADIUM 

28.30000 

30.00000  pg/g 

ANWJ 

V 

VANADIUM 

1.26000 

3.00000  p^g 

ANWJ 

ZN 

ZINC 

97.50000 

100.00000  pg/g 

ANWJ 

ZN 

ZINC 

97.00000 

100.00000  pg/g 

ANWJ 

ZN 

ZINC 

11.50000 

15.00000  pg/g 

ANWK 

AS 

ARSENIC 

20.30000 

25.00000  pg/g 

ANWK 

AS 

ARSENIC 

9.96000 

10.00000  pg/g 

ANWK 

AS 

ARSENIC 

21.20000 

25.00000  pg/g 

ANWL 

S£ 

SELENIUM 

0.96700 

1.00000  pg/g 

ANWL 

SE 

SELENIUM 

12.00000 

16.00000  jig/g 

ANWL 

SE 

SELENIUM 

12.30000 

16.00000  pg/g 

ANXX 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000  p^l 

ANXX 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000  pg/1 

ANXX 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000  pg/1 

ANXX 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000  p^l 

Data 

Qnal 


J 

J 

J 

J 

J 

J 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bod _ Vdue _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANXX 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000  ng/| 

ANXX 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000  pg/1 

ANXX 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000  pg/1 

ANXX 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

ANXX 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

ANXX 

BA 

BARIUM 

349.00000 

360.00000 

ANXX 

BA 

BARIUM 

354.00000 

360.00000  pg/1 

ANXX 

BA 

BARIUM 

5.68000 

6.00000 

ANXX 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

ANXX 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000  pg/l 

ANXX 

BE 

BERYLLIUM 

1.21000 

0.00000  jig^ 

ANXX 

CA 

CALCIUM 

1080.00000 

1000.00000  jig/1 

ANXX 

CA 

CALCIUM 

10900.00000 

10000.00000  fig/1 

ANXX 

CA 

CALCIUM 

11100.00000 

10000.00000 

ANXX 

CD 

CADMIUM 

214.00000 

200.00000  ^tg/1 

ANXX 

CD 

CADMIUM 

214.00000 

200.00000 

ANXX 

CD 

CADMIUM 

25.40000 

25.00000  pg/1 

ANXX 

CO 

COBALT 

538.00000 

500.00000 

ANXX 

CO 

COBALT 

548.00000 

500.00000  ^g/1 

ANXX 

CO 

COBALT 

51.90000 

50.00000 

ANXX 

CR 

CHROMIUM 

272.00000 

250.00000  |ig/i 

ANXX 

CR 

CHROMIUM 

279.00000 

250.00000  ^g/i 

ANXX 

CR 

CHROMIUM 

55J0000 

50.00000  jig/1 

ANXX 

CU 

COPPER 

407.00000 

400.00000 

ANXX 

CU 

COPPER 

411.00000 

400.00000 

ANXX 

CU 

COPPER 

42.30000 

40.00000  pg/j 

ANXX 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  ng^ 

ANXX 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  jig/1 

ANXX 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000  jig/1 

ANXX 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  jig/I 

ANXX 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  jig/1 

ANXX 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000  jig/1 

ANXX 

MG 

MAGNESIUM 

5080.00000 

5000.00000  pg/1 

ANXX 

MG 

MAGNESIUM 

5170.00000 

5000.00000  jig/1 

ANXX 

MG 

MAGNESIUM 

457.00000 

500.00000  pg/1 

ANXX 

MN 

MANGANESE 

216.00000 

200.00000  pg/1 

ANXX 

MN 

MANGANESE 

19.80000 

20.00000  )x^l\ 

ANXX 

MN 

MANGANESE 

212.00000 

200.00000  pg/1 

ANXX 

NA 

SODIUM 

24300.00000 

25000.00000  jtg/i 

ANXX 

NA 

SODIUM 

24500.00000 

25000.00000  pg/i 

ANXX 

NA 

SODIUM 

1060.00000 

1200.00000  pg/i 

ANXX 

NI 

NICKEL 

1070.00000 

1000.00000  jxg/i 

ANXX 

NI 

NICKEL 

1090.00000 

1000.00000  jig/1 

ANXX 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000  pg/1 

ANXX 

PB 

LEAD 

528.00000 

500.00000  p^i 

ANXX 

PB 

LEAD 

536.00000 

500.00000  jig/1 

ANXX 

PB 

LEAD 

113.00000 

100.00000  jig/1 

ANXX 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  jig/1 

ANXX 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000 

ANXX 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000  |ig/i 

ANXX 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  jig/1 

ANXX 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  jig/1 

ANXX 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000  pg/1 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  FUf  Data 

Spike  Meas  Code _ Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANXX 

TL 

THALLIUM 

ANXX 

TL 

THALLIUM 

ANXX 

TL 

THALLIUM 

ANXX 

V 

VANADIUM 

ANXX 

V 

VANADIUM 

ANXX 

V 

VANADIUM 

ANXX 

ZN 

ZINC 

ANXX 

ZN 

ZINC 

ANXX 

ZN 

ZINC 

ANZV 

HG 

MERCURY 

ANZV 

HG 

MERCURY 

ANZV 

HG 

MERCURY 

AODM 

AG 

SILVER 

AODM 

AG 

SILVER 

AODM 

AG 

SILVER 

AODM 

AL 

ALUMINUM 

AODM 

AL 

ALUMINUM 

AODM 

AL 

ALUMINUM 

AODM 

BA 

BARIUM 

AODM 

BA 

BARIUM 

AODM 

BA 

BARIUM 

AODM 

BE 

BERYLLIUM 

AODM 

BE 

BERYLLIUM 

AODM 

BE 

BERYLLIUM 

AODM 

CA 

CALCIUM 

AODM 

CA 

CALCIUM 

AODM 

CA 

CALCIUM 

AODM 

CD 

CADMIUM 

AODM 

CD 

CADMIUM 

AODM 

CD 

CADMIUM 

AODM 

CO 

COBALT 

AODM 

CO 

COBALT 

AODM 

CO 

COBALT 

AODM 

CR 

CHROMIUM 

AODM 

CR 

CHROMIUM 

AODM 

CR 

CHROMIUM 

AODM 

CU 

COPPER 

AODM 

CU 

COPPER 

AODM 

CU 

COPPER 

AODM 

FE 

IRON 

AODM 

FE 

IRON 

AODM 

FE 

IRON 

AODM 

K 

POTASSIUM 

AODM 

K 

POTASSIUM 

AODM 

K 

POTASSIUM 

AODM 

MG 

MAGNESIUM 

AODM 

MG 

MAGNESIUM 

AODM 

MG 

MAGNESIUM 

AODM 

MN 

MANGANESE 

AODM 

MN 

MANGANESE 

AODM 

MN 

MANGANESE 

AODM 

NA 

SODIUM 

AODM 

NA 

SODIUM 

LT  125.00000  0.00000  ^g/l 

LT  125.00000  0.00000 

LT  125.00000  0.00000  ^g/l 

LT  27.60000  0.00000  fig/i 

LT  27.60000  0.00000 

LT  27.60000  0.00000  ^g/\ 

289.00000  250.00000 

277.00000  250.00000  pg/j 

64.00000  50.00000  jig/i 

0.45500  0.50000 

0.47400  0.50000 

0.08900  0.10000  fig/g 

LT  0.80300  0.00000  fig/g 

LT  0.80300  0.00000  ^g/g 

LT  0.80300  0.00000  jjg^g 

100.00000  0.00000  jig/g 

LT  11.20000  0.00000  jig/g 

LT  11.20000  0.00000  ^g^g 

LT  3.29000  0.00000  ^g/g 

LT  3.29000  0.00000  j,g^g 

LT  3.29000  0.00000  j,g/g 

0.89000  1.00000  figfg 

9.44000  10.00000  j,gfg 

9.80000  10.00000  ^g^g 

LT  2530000  0.00000  ^g/g 

LT  2530000  0.00000  figfg 

LT  25.30000  0.00000  ^g 

2.68000  2.50000  ^g/g 

88.50000  100.00000  ^g/g 

92.20000  100.00000  ggfg 

102.00000  100.00000  (igTg 

106.00000  100.00000  figfg 

5.67000  5.00000  gg/g 

9.66000  10.00000  ^g-g 

96.80000  100.00000  gg/g 

102.00000  100.00000  ggfg 

7.09000  5.00000  gg/g  7 

104.00000  100.00000  gg/g  7 

104.00000  100.00000  figfg  7 

LT  6.66000  0.00000  gg/g 

LT  6.66000  0.00000  figfg 

LT  6.66000  0.00000  ggfg 

LT  131.00000  0.00000  ggfg 

LT  131.00000  0.00000  figfg 

LT  131.00000  0.00000  g^g 

LT  10.10000  0.00000  g^g 

LT  10.10000  0.00000  ^g^g 

LT  10.10000  0.00000  fig/g 

LT  9.87000  0.00000  ggfg 

LT  9.87000  0.00000  ggfg 

LT  9.87000  0.00000  pgfg 

LT  38.70000  0.00000  figfg 

LT  38.70000  0.00000  ggfg 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bocd 

Value 

Unit 

Spike  Meas 

Fla^ 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 


AODM 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

0.00000  |ig/g 

AODM 

NI 

NICKEL 

107.00000 

100.00000  pg/g 

AODM 

NI 

NICKEL 

942.00000 

100.00000  pg/g 

AODM 

NI 

NICKEL 

4.86000 

5.00000  pg/g 

AODM 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000  pg/g 

AODM 

PB 

LEAD 

149.00000 

150.00000 

AODM 

PB 

LEAD 

16.40000 

15.00000  pg/g 

AODM 

SB 

ANTIMONY 

427.00000 

500.00000 

L 

J 

AODM 

SB 

ANTIMONY 

404.00000 

500.00000  pg^g 

L 

J 

AODM 

SB 

ANTIMONY 

37.40000 

100.00000  pg/g 

L 

J 

AODM 

TL 

THALLIUM 

694.00000 

700.00000 

AODM 

TL 

THALUUM 

701.00000 

700.00000  p^g 

AODM 

TL 

THALLIUM 

71.50000 

70.00000  pg/g 

AODM 

V 

VANADIUM 

30.30000 

300.00000  p^g 

AODM 

V 

VANADIUM 

28.80000 

300.00000  pg/g 

AODM 

V 

VANADIUM 

2.24000 

3.00000  pg/g 

AODM 

ZN 

ZINC 

97.20000 

100.00000  pg/g 

AODM 

ZN 

ZINC 

92.30000 

100.00000  pg/g 

AODM 

ZN 

ZINC 

14.00000 

15.00000  pg/g 

AODN 

AS 

ARSENIC 

24.00000 

25.00000  pg/g 

AODN 

AS 

ARSENIC 

23.50000 

25.00000  pg/g 

AODN 

AS 

ARSENIC 

10.50000 

10.00000  p^g 

AODO 

SE 

SELENIUM 

13.40000 

16.00000  pg/g 

AODO 

SE 

SELENIUM 

14.40000 

16.00000  pg/g 

AODO 

SE 

SELENIUM 

1.13000 

1.00000  pg/g 

AOFZ 

HG 

MERCURY 

1.03000 

1.00000  pg/1 

AOFZ 

HG 

MERCURY 

0.40000 

0.40000  pg/i 

AOFZ 

HG 

MERCURY 

1.02000 

1.00000  pg/1 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

AMEY 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

0.00000  pg/1 

AMEY 

ACLDA 

ALPHA  CHLORD ANE 

ND 

0.03120 

0.00000  pg/1 

T 

AMEY 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.25300 

0.25000  pg/1 

AMEY 

ALDRN 

ALDRIN 

0.11900 

0.10000  p^l 

AMEY 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000  pg/1 

AMEY 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000  pg/1 

AMEY 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.01000 

1.00000  pg/1 

AMEY 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.00000  pg/1 

AMEY 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.28900 

0.25000  pg/I 

AMEY 

ENDRN 

ENDRIN 

0.30300 

0.25000  pg/l 

AMEY 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

0.00000  pg/1 

AMEY 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000  pg/1 

T 

AMEY 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

0.00000  pg/1 

T 

AMEY 

GCLDA 

GAMMA^HLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000  pg/1 

T 

AMEY 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.10400 

0.10000  pg/1 

AMEY 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000  pg/l 

AMEY 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

0.00000  pg/1 

AMEY 

UN 

LINDANE 

031700 

0.25000  ng^ 

AMEY 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.67000 

2.00000  pg/l 

H 

M 

AMEY 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1.1-DICHLO 

LT 

0.00810 

0.00000  pg/1 

AMEY 

PPDDE 

2^-BIS(PARACHLOROPHENYL>1,1-DICHIjO 

LT 

0.00390 

0.00000  pg/1 

AMEY 

PPDDT 

2;2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

0.26700 

0.20000  pg/1 

X 

M 

AMEY 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000  pg/1 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Fla^  Data 

Spike  Meas  Code _ Qnal 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS _ 

AKfflD  PCB016  PCB 1016 

AMHD  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

AMHD  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

AMHD  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

AMHD  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

AMHD  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

AMHD  PCB260  PCB  1260 

AMIF  PCB016  PCB  1016 

AMIF  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

AMIF  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

AMIF  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

AMIF  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

AMIF  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

AMIF  PCB260  PCB  1260 

AMKB  PCB016  PCB  1016 

AMKB  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

AMKB  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

AMKB  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

AMKB  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

AMKB  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

AMKB  PCB260  PCB  1260 

AMKL  PCB016  PCB  1016 

AMKL  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

AMKL  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

AMKL  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

AMKL  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

AMKL  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

AMKL  PCB260  PCB  1260 

AMXU  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AMXU  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

AMXU  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AMXU  ALDRN  ALDRIN 

AMXU  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AMXU  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

AMXU  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AMXU  DLDRN  DIELDRIN 

AMXU  ENDRN  ENDRIN 

AMXU  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

AMXU  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

AMXU  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

AMXU  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

AMXU  HPCL  HEPTACHLOR 

AMXU  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

AMXU  ISODR  ISODRIN 

AMXU  UN  LINDANE 

AMXU  MEXCL  METHOXYCHLOR 

AMXU  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I,l-DICHLO 

AMXU  PPDDE  2^-BIS(PARA42HLOROPHENYL>l,l.DICHLO 

AMXU  PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l,l-TRICH 

AMXU  TXPHE  TOXAPHENE 

AMYC  PCB016  PCB  1016 

AMYC  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

AMYC  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 


ND 

1.22000 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.04790 

ND 

1,23000 

5.17000 

0.38500 

ND 

0.38500 

ND 

0.38500 

ND 

038500 

ND 

0.17600 

ND 

5.52000 

1.20000 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.10000 

ND 

0.04790 

ND 

1.21000 

4.41000 

0.38500 

ND 

0.38500 

ND 

0.38500 

ND 

0.38500 

ND 

0.17600 

LT 

4.47000 

0.00250 

ND 

0.03120 

LT 

0.19800 

0.11300 

0.00990 

LT 

0.00770 

LT 

0.00340 

LT 

0.25400 

0.27000 

0.05040 

ND 

0.00250 

ND 

0.00250 

ND 

0.03120 

LT 

0.09550 

0.00630 

LT 

0.00250 

LT 

0.29100 

1.65000 

0.00810 

LT 

0.00390 

LT 

0.20400 

1.64000 

ND 

4.27000 

0.38500 

ND 

0.38500 

1.50000 

(Ig/g 

0.00000 

T 

0.00000 

pg^g 

T 

0.00000 

pg'g 

T 

0.00000 

pg^g 

T 

0.00000 

pg/g 

T 

1.50000 

pg/g 

5.00000 

pg/l 

0.00000 

pg/I 

T 

0.00000 

pg/1 

T 

0.00000 

pgl 

T 

0.00000 

pg^ 

T 

0.00000 

pg'l 

T 

5.00000 

pg^ 

1.50000 

pg/g 

0.00000 

pg^g 

T 

0.00000 

pg% 

T 

0.00000 

pg/g 

T 

0.00000 

pg/g 

T 

0.00000 

pg/g 

T 

1.50000 

pg/g 

5.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

T 

0.00000 

pg/1 

T 

0.00000 

pg/1 

T 

0.00000 

pg/1 

T 

0.00000 

pg/1 

T 

5.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

T 

0.25000 

pg/1 

0.10000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.25000 

pg/1 

0.25000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

T 

0.00000 

pg/1 

T 

0.00000 

pg/1 

T 

0.10000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.25000 

pg/1 

2.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

0.20000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

5.00000 

pg/1 

0.00000 

pg/1 

T 

0.00000 

pg/1 

T 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bo<a 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flat 

Code 

Bata 

Qoal 

Chemical  Class:  PESTICmESWCBS 

AMYC 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

0.00000 

T 

AMYC 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

0.00000 

T 

AMYC 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

0.00000 

T 

AMYC 

PCB260 

PCB  1260 

3.77000 

5.00000 

ANEL 

PCB016 

PCB  1016 

1.03000 

1.50000 

ANEL 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

T 

ANEL 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

Kg/g 

T 

ANEL 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

llg^g 

T 

ANEL 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

T 

ANEL 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANEL 

PCB260 

PCB  1260 

1.04000 

1.50000 

Rg'g 

ANEM 

PCB016 

PCB  1016 

0.91000 

1.50000 

flg^g 

ANEM 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

(tg^g 

T 

ANEM 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

ftg/g 

T 

ANEM 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

llg/g 

T 

ANEM 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg^g 

T 

ANEM 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

(Ig^g 

T 

ANEM 

PCB260 

PCB  1260 

0.84900 

1.50000 

Hg'g 

ANFG 

PCB016 

PCB  1016 

3.94000 

5.00000 

Hg/1 

ANFG 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

0.00000 

llg/I 

T 

ANFG 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

0.00000 

Hg/1 

T 

ANFG 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

038500 

0.00000 

T 

ANFG 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

0.00000 

Hg/1 

T 

ANFG 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

0.00000 

»»gl 

T 

ANFG 

PCB260 

PCB  1260 

4,56000 

5.00000 

ANFU 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0,00250 

0.00000 

Hg/1 

ANFU 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

flg/1 

T 

ANFU 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.17400 

0.25000 

Mg/1 

7 

ANFU 

ALDRN 

ALDRIN 

0.09670 

0.10000 

Mg/1 

ANFU 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000 

Mg/1 

ANFU 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000 

Mg/1 

ANFU 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.86000 

1.00000 

Mg/1 

ANFU 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.00000 

Mg/1 

ANFU 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.24200 

0.25000 

Mg/1 

ANFU 

ENDRN 

ENDRIN 

0,23900 

0.25000 

Mg/1 

ANFU 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

0.00000 

Mg/1 

ANFU 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANFU 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

0.00000 

ve/i 

T 

ANFU 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANFU 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.10500 

0.10000 

Mg/1 

ANFU 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

Mg^ 

ANFU 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

0.00000 

Mg/1 

ANFU 

LIN 

LINDANE 

0.26100 

0.25000 

Mg/1 

ANFU 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.08000 

2.00000 

Mg/1 

ANFU 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

0.00810 

0.00000 

ve/i 

ANFU 

PPDDE 

2^-BIS(PARA4:HL0R0PHENYL)-1.1-DICHL0 

LT 

0.00390 

0.00000 

Mg/1 

ANFU 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL).1,1.LTRICH 

0.23300 

0.20000 

Mg/1 

ANFU 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

Mg/1 

ANHJ 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

Mg/g 

M 

ANHJ 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

Mg/g 

T 

M 

ANHJ 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.07860 

0.07000 

Mg/g 

M 

ANHJ 

ALDRN 

ALDRIN 

0.09500 

0.06000 

Mg/g 

XH 

M 

ANHJ 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

Mg/g 

M 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot _ Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Chemical  Class:  PESUCIDES/PCBS 


ANHJ 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

ANHJ 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.25100 

ANHJ 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

ANHJ 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.12500 

ANHJ 

ENDRN 

ENDRIN 

0.07110 

ANHJ 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050 

ANHJ 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

ANHJ 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050 

ANHJ 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400 

ANHJ 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.12600 

ANHJ 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

ANHJ 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300 

ANHJ 

UN 

UNDANE 

0.12000 

ANHJ 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

1.42000 

ANHJ 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.DICHLO 

LT 

0.00270 

ANHJ 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.00270 

ANHJ 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,1-TRICH 

0.14100 

ANHJ 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

ANID 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

ANID 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.19400 

ANID 

ALDRN 

ALDRIN 

0.11100 

ANID 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

ANID 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

ANID 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.98900 

ANID 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

ANID 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.26900 

ANID 

ENDRN 

ENDRIN 

0.36500 

ANID 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

ANID 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

ANID 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

ANID 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.10900 

ANID 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

ANID 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

ANID 

UN 

LINDANE 

0.28300 

ANID 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.05000 

ANID 

PCB016 

PCB  1016 

5.05000 

ANID 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

ANID 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

ANID 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

ANID 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

ANID 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

ANID 

PCB260 

PCB  1260 

4.79000 

ANID 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL).1,1-DICHLO 

LT 

0.00810 

ANID 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.00390 

ANID 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1,1“TRICH 

0.24700 

ANID 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

ANRD 

PCB016 

PCB  1016 

1.09000 

ANRD 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

ANRD 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

ANRD 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

ANRD 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

ANRD 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

ANRD 

PCB260 

PCB  1260 

1.13000 

Unit  Flas 
Spike  Meas  Code 


Data 

Qnal 


0.00000 
0.60000  jig^g 
0.00000  pg/g 
0.08000  pg^g  H 

0.04000  ^g/g  H 

0.00000  ng^g  “p 

0.00000  T 

0.00000  Jig^g  T 

0.00000  ^ig/g  *j* 

0.08000  ^4g/g  j{ 

0.00000  fig/g 
0.00000 

0.08000  jig/g  H 

0.80000  |ig/g  H 

0.00000  i^g/g 

0.00000  |i^g 

0.08000  ^g/g  H 

0.00000  jig|/g 

0.00000  fig/1 

0.25000  |ig/l 

0.10000  pg/| 

0.00000 
0.00000  ng/i 

1.00000  pg/} 

0.00000 
0.25000  ^g/1 

0.25000  |xg/l 

0.00000  ng/i 

0.00000  |xg/l  X 

0.00000  ^g/1  T 

0.10000  {Ag/1 

0.00000  fig/I 

0.00000  |ig/l 

0.25000  |ig/i 

2.00000  pg/| 

5.00000  ^ig/j 

0.00000  jig/1  X 

0.00000  ^g^  X 

0.00000  ^g/1  X 

0.00000  ^g^  X 

0.00000  ng/1  X 

5.00000  jig/1 

0.00000  ^g/i 

0.00000  ng/| 

0.20000  |ig/I 

0,00000  (ig/1 

1.50000  ng/g 

0.00000  |i^g  X 

0.00000  ^g^g  X 

0.00000  ^g^g  X 

0-00000  jig^g  X 

0.00000  n^g  X 

1.50000  pg/g 


M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 
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Stcmdard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Conti'ol  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

UnH 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDESyPCBS 

ANSD 

PCB016 

PCB  1016 

0,89000 

1.50000 

)tg/g 

ANSD 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

O.IOOOO 

0.00000 

T 

ANSD 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

O.IOOOO 

0.00000 

Vi/s. 

T 

ANSD 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

O.IOOOO 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANSD 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

ftg/g 

T 

ANSD 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

MS/g 

T 

ANSD 

PCB260 

PCB  1260 

0.91600 

1.50000 

(Igf'g 

ANSI 

PCB016 

PCB  1016 

4.04000 

5.00000 

(»g1 

ANSI 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

0.00000 

Jlg/1 

T 

ANSI 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0J8500 

0.00000 

Mg/l 

T 

ANSI 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANSI 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0,38500 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANSI 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

0.00000 

Mg/I 

T 

ANSI 

PCB260 

PCB  1260 

4.03000 

5.00000 

Mg/1 

ANVA 

PCB016 

PCB  1016 

1.31000 

1.50000 

Mg/g 

ANVA 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANVA 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANVA 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0,10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANVA 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANVA 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANVA 

PCB260 

PCB  1260 

1.35000 

1.50000 

Mg/g 

ANWS 

PCB016 

PCB  1016 

1.04000 

1.50000 

Mg/g 

ANWS 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANWS 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANWS 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANWS 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANWS 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

Mg/g 

T 

ANWS 

PCB260 

PCB  1260 

1.01000 

1.50000 

Mg/g 

ANWT 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

0.00000 

Mg/1 

ANWT 

ACLDA 

ALPHA  CHLORD ANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANWT 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.18700 

0.25000 

Mg/1 

ANWT 

ALDRN 

ALDRIN 

0.10900 

0.10000 

Mg/1 

ANWT 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000 

Mg/1 

ANWT 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000 

Mg/1 

ANWT 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.03120 

1.00000 

Mg/1 

ANWT 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0,00000 

Mg/1 

ANWT 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.26800 

0.25000 

Mg/1 

ANWT 

ENDRN 

ENDRIN 

033800 

0.25000 

Mg/1 

ANWT 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.05040 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANWT 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANWT 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANWT 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

Mg/1 

T 

ANWT 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.10900 

0.10000 

Mg/1 

ANWT 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

Mg/1 

ANWT 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

0.00000 

Mg/1 

ANWT 

UN 

UNDANE 

0.28400 

0.25000 

Mg/1 

ANWT 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.21000 

2.00000 

Mg/1 

ANWT 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHIjO 

LT 

0.00810 

0.00000 

Mg/1 

ANWT 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

LT 

0.00390 

0.00000 

Mg/1 

ANWT 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1.1-TRICH 

0.22900 

0.20000 

Mg/1 

ANWT 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

Mg/1 

ANXZ 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

Mg/g 

ANXZ 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

Mg/g 

T 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot _ Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ V^ue _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AMKW 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

74.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMKW 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

84.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMKW 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOD-D4 

93.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMKW 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

82.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMKW 

2EP 

2-FLUOROPHENOL 

S6.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMKW 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

Mg^l 

AMKW 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATB-D4 

100.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMKW 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

70.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMKW 

PHEND6 

PHEN0L-D6 

3S.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMKW 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

94.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

62.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

24€TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

8S.OOOOO 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

83.00000 

100.00000 

Mg^l 

AMVZ 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

71.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

61.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

120.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

70.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

PHEND6 

PHENOL-D6 

41.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMVZ 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

87.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMWB 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

4.30000 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

24CTBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.20000 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

4.70000 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.SOOOO 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.20000 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

S.20000 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE^D4 

6.SOOOO 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.30000 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

PHEND6 

PHEN0L-D6 

3.90000 

s.ooooo 

Mg/g 

AMWB 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.90000 

s.ooooo 

Mg/g 

AMXM 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

64.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMXM 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

91.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMXM 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

87.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMXM 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

79.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMXM 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

S7.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMXM 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

120.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMXM 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

76.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMXM 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

7S.OOOOO 

100.00000 

Mg/I 

AMXM 

PHEND6 

PHENOL-D6 

38.00000 

100.00000 

Mg/1 

AMXM 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

61.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANAT 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

4.60000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAT 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

S.20000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAT 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

S.30000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAT 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.90000 

s.ooooo 

Mg'g 

ANAT 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.70000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAT 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.10000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAT 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.60000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAT 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.40000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAT 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.70000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAT 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

S,40000 

s.ooooo 

Mg/g 

ANAU 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

74.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANAU 

24CTBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

73.00000 

100.00000 

Mg/I 

ANAU 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

9S.OOOOO 

100.00000 

Mg/1 
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Lot 


Stcmdard  Matrix  Spikes  -  Chemiccd  Quality  Control  -  Phase  II RI  'intn 


Test  Name 


Meas 

Book  Vahie 


Unit  Flas 
Spike  Meas  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANAU 

2FBP 

2-FLUOROBPHENYL 

ANAU 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

ANAU 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

ANAU 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

ANAU 

NBD5 

NrmOBENZENE-D5 

ANAU 

PHEND6  PHENOL-D6 

ANAU 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

ANCI 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

ANCI 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

ANCI 

2CLPD4 

2-CHL0R0PHEN01^D4 

ANCI 

2FBP 

2-FLUOROBffHENYL 

ANCI 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

ANCI 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

ANCI 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

ANCI 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

ANCI 

PHEND6 

PHENOL.D6 

ANCI 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

ANCM 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

ANCM 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

ANCM 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

ANCM 

2FBP 

2-FLUOROBffHENYL 

ANCM 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

ANCM 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

ANCM 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

ANCM 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

ANCM 

PHEND6 

PHENOL-D6 

ANCM 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

ANDJ 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

ANDJ 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

ANDJ 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

ANDJ 

2FBP 

2-FUJOROBIPHENYL 

ANDJ 

2FP 

2-FLUORORIENOL 

ANDJ 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

ANDJ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

ANDJ 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

ANDJ 

PHEND6 

PHENOL-D6 

ANDJ 

TRPD14 

•nERPHENYL-D14 

ANEX 

I3DBD4 

I3-DICHLOROBENZENE-D4 

ANEX 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

ANEX 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

ANEX 

2FBP 

2-FLUOROBPHENYL 

ANEX 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

ANEX 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

ANEX 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

ANEX 

NBD5 

NITROBENZENE-D3 

ANEX 

PHEND6 

PHENOL.D6 

ANEX 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

ANFA 

13DBD4 

I,3-DICHLOROBENZENE-D4 

ANFA 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

ANFA 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

ANFA 

2FBP 

2-FLUOROBPHENYL 

ANFA 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

ANFA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

100.00000 

70.00000 

96.00000 

170.00000 

79.00000 

49.00000 

93.00000 

68.00000 

92.00000 

86.00000 

79.00000 

54.00000 

110.00000 

84.00000 

74.00000 

36.00000 

72.00000 

4.00000 

4.50000 

4.80000 

4.50000 

4.20000 

5.10000 

5.70000 
3.90000 

4.10000 
4.40000 

4.40000 
4.50000 

4.70000 
4.30000 

3.90000 

5.90000 

6.40000 
4.60000 

4.40000 
4.70000 

65.00000 

88.00000 

87.00000 

88.00000 

58.00000 

100.00000 

68.00000 

92.00000 

43.00000 

100.00000 

4.20000 

4.60000 

4.50000 

4.50000 

4.20000 

5.30000 


100.00000 
100.00000  jig/1 
100.00000 
1 00.00000 
100.00000  pg/1 

100.00000  Jig/I 
100.00000  ^g/1 

100.00000  pg/1 
100.00000 
100.00000 
100.00000  jAg/1 

100.00000  y,g/l 

100.00000  ^g/1 

100.00000  pg/1 
100.00000  p^/1 

100.00000  Jig/1 

100.00000  ng/i 

5.00000 
5.00000  pg/g 
5.00000  jig/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^g 
5.00000  jig/g 
5.00000  pg^g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/jg 
5.00000  p^g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 

100.00000  pg/1 

100.00000  pg/1 
100.00000  pg/1 
100.00000  pg/1 

100.00000  pg/1 

100.00000  pg/1 

100.00000  pg/1 
100.00000  pg/1 

100.00000  pg/1 
100.00000  pg/1 

5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 


Data 

Qual 


340 


Lot 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II JU  data 


Test  Name 


Mcas  Unit 

Bool  Vahie  Spike  Meas 


Flag 

Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  SEMTV OLATILES 


ANFA 

DNOPD 

DI-N-OCrVL  PHTHALATE-D4 

6.60000 

5.00000 

Mg/g 

ANFA 

NBD5 

NITR0BENZENE-D5 

4.30000 

5.00000 

tig/g 

ANFA 

PHEND6 

1 

i 

3.90000 

5.00000 

(Ig/g 

ANFA 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.90000 

5.00000 

(Ig/g 

ANFR 

13DBD4 

U-DICHlX>ROBENZENE.D4 

430000 

5.00000 

veig 

ANFR 

246TBP 

2,4.6.TRIBROMOPHENOL 

4.10000 

5.00000 

(Ig^g 

ANFR 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.30000 

5.00000 

(Ig'g 

ANFR 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.80000 

5.00000 

flg/g 

ANFR 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.50000 

5.00000 

ne'g 

ANFR 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.50000 

5.00000 

llg^g 

ANFR 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.90000 

5.00000 

vs/s 

ANFR 

NBD5 

NITROBENZENE-DS 

4.80000 

5.00000 

v%l% 

ANFR 

PHEND6 

PHEN0L-D6 

4.90000 

5.00000 

velz 

ANFR 

TRPD14 

TERPHENYI^DH 

3.90000 

5.00000 

\t%lg 

ANHA 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE.D4 

4.90000 

5.00000 

ANHA 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

5.40000 

5.00000 

(Ig/g 

ANHA 

2CLPD4 

2-CHIJOROPHENOL-D4 

5.20000 

5.00000 

llg/g 

ANHA 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.90000 

5.00000 

Hg^g 

ANHA 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.60000 

5.00000 

(Ig/g 

ANHA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.10000 

5.00000 

l*8^g 

ANHA 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

6.20000 

5.00000 

llg/g 

ANHA 

NBD5 

NrrROBENZENE^D5 

4.70000 

5.00000 

vetz 

ANHA 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.80000 

5.00000 

llg/g 

ANHA 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.60000 

5.00000 

llg/g 

ANIV 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

69.00000 

100.00000 

ftg/1 

ANIV 

24€TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

76.00000 

100.00000 

ANIV 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

88.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANIV 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

79.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANTV 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

58.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANIV 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANIV 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

110.00000 

100.00000 

l*g/I 

ANIV 

NBD5 

NITROBENZENE-DS 

72.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANIV 

PHEND6 

PHEN0L-D6 

41.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANIV 

TRPD14 

TERPHENYL-DM 

80.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANON 

13DBD4 

1>DICHLOROBENZENE-D4 

2.20000 

5.00000 

Mg/g 

ANON 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.40000 

5.00000 

Mg/g 

ANON 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.20000 

5.00000 

Mg/g 

ANON 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

3.90000 

5.00000 

Mg/g 

ANON 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3,80000 

5.00000 

Mg/g 

ANON 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.20000 

5.00000 

Mg/g 

ANON 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

5.40000 

5.00000 

Mg/g 

ANON 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.90000 

5.00000 

Mg/g 

ANON 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.00000 

5,00000 

Mg/g 

ANON 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

3.70000 

5.00000 

Mg/g 

ANOP 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

70.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANOP 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

81.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANOP 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

84.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANOP 

2FBP 

2-ELUOROBIPHENYL 

83.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANOP 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

49.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANOP 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

98.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANOP 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

67.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANOP 

NBD5 

NTTROBENZENB-DS 

69.00000 

100.00000 

Mg/1 

ANOP 

PHEND6 

PHENOL-D6 

34.00000 

100.00000 

Mg/1 
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Chemical  Class:  SEMIVOLAIILES _ 

ANOP  TRPD14  TERPHENVL-D14 

ANQO  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

ANQO  246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

ANQO  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

ANQO  2FBP  2-ELUOROBIPHENYL 

ANQO  2FP  2-FLUOROPHENOL 

ANQO  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

ANQO  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE.D4 

ANQO  NBD5  NITROBENZENE-D5 

ANQO  PHEND6  PHEN0L.D6 

ANQO  TRPD14  TERPHENYX-D14 

ANQQ  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

ANQQ  246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

ANQQ  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

ANQQ  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

ANQQ  2FP  2-FLUOROPHENOL 

ANQQ  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

ANQQ  DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

ANQQ  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

ANQQ  PHEND6  PHENOL-D6 

ANQQ  TRPDI4  TERPHENYL-D14 

ANQT  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

ANQT  246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

ANQT  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

ANQT  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

ANQT  2FP  2-FLUOROPHENOL 

ANQT  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

ANQT  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHAIATE-D4 

ANQT  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

ANQT  PHEND6  PHENOL.D6 

ANQT  TRPDI4  TERPHENYL-DM 

ANQU  I3DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

ANQU  246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

ANQU  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

ANQU  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

ANQU  2FP  2-FLUOROPHENOL 

ANQU  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-IM 

ANQU  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

ANQU  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

ANQU  PHEND6  PHENOL-D6 

ANQU  TRPD14  TERPHENYL-DI4 

ANQV  13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

ANQV  246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

ANQV  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

ANQV  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

ANQV  2FP  2-FLUOROPHENOL 

ANQV  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

ANQV  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

ANQV  NBDS  NTTROBENZENE-DS 

ANQV  FHEND6  PHENOL-D6 

ANQV  TRPDI4  TERPHENYL-DI4 

ANQW  13DBD4  I3*DICHIjOROBENZENE-D4 

ANQW  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 


SS.00000 

6S.00000 

83.00000 

83.00000 

76.00000 

S4.00000 

97.00000 

63.00000 

71.00000 

44.00000 

S9.00000 

4.20000 

4.00000 

4.60000 
4.00000 
4.00000 
4.80000 

6.60000 
4.00000 

4.40000 

5.40000 
4.30000 
4.90000 

4.60000 

4.80000 

4.10000 

5.10000 

4.40000 

4.50000 
4.40000 
3.00000 
4.40000 

5.50000 

4.50000 

4.90000 

3.90000 

6.10000 

6.60000 
4.60000 

4.20000 
3.70000 

4.90000 
4.30000 

5.20000 
4.S0000 
4.S0000 

7.80000 
7.00000 
S.OOOOO 
S.IOOOO 

5.90000 
68.00000 
84.00000 


100.00000  )ig/i 
100.00000  ^g/i 
100.00000  jig/1 

100.00000  jig/1 

100.00000  \\^f\ 
100.00000 
100.00000  jig/1 

100.00000  Jiga 

100.00000  ng/| 
100.00000  ng/] 
100.00000 
5.00000  ng/g 
5.00000  jig/g 
5.00000  ng/g 
5.00000 
5.00000  ^g/g 
5.00000 
5.00000  pg/g 
5.00000  ng/g 
5.00000  |ig/g 
5.00000  ng^g 
5.00000 
5.00000  ng/g 
5.00000 
5.00000  jig/g 
5.00000  fig/g 
5.00000  |ig/g 
5.00000  )xg/g 
5.00000  |ig^g 
5.00000  |ig/g 
5.00000  jig^g 
5.00000  fig^g 
5.00000  |ig/g 
5.00000  jig/g 
5.00000  fi^g 
5.00000  }ig/g 
5.00000  |ig^g 
5.00000  ng/g 
5.00000  ^ig/g 
5.00000  }ig/g 
5.00000  fig/g 
5.00000 
5.00000  |xg/g 
5.00000  ^g^g 
5.00000  ng/g 
5.00000  ng/g 
5.00000  |ig^g 
5.00000  ^^g 
5.00000  |ig/g 
5.00000  fig/g 
5.00000  ^g/g 

100.00000  |ig/] 

100.00000  j<ig^ 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  FU;  Data 

Bod  Value _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMlVOLiAXlLES 


ANQW 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

70.00000 

100.00000 

pg/i 

ANQW 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

78.00000 

100.00000 

pg/i 

ANQW 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

41.00000 

100.00000 

lisfl 

ANQW 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

99.00000 

100.00000 

pg/1 

ANQW 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

43.00000 

100.00000 

pg/1 

ANQW 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

76.00000 

100.00000 

ANQW 

PHEND6 

PHENOL-D6 

25.00000 

100.00000 

pg/l 

ANQW 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

44.00000 

100.00000 

pg/I 

ANRN 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

67.00000 

100.00000 

pgfl 

ANRN 

246TBP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

90.00000 

100.00000 

pg/1 

ANRN 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

81.00000 

100.00000 

ANRN 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

84.00000 

100.00000 

Mg/l 

ANRN 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

47.00000 

100.00000 

pg/1 

ANRN 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

98.00000 

100.00000 

|»g/l 

ANRN 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

82.00000 

100.00000 

pgd 

ANRN 

NBD5 

NITROBENZENE-DS 

83.00000 

100.00000 

pg/l 

ANRN 

PHEND6 

PHENOL-D6 

27.00000 

100.00000 

ne/i 

ANRN 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

67.00000 

100.00000 

Itgfi 

ANUH 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

4.50000 

5.00000 

nets 

ANUH 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

4.90000 

5.00000 

ttgle 

ANUH 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.70000 

5.00000 

iig/e 

ANUH 

2EBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.40000 

5.00000 

fig/g 

ANUH 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.80000 

5.00000 

jig/g 

ANUH 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.30000 

5.00000 

jig^g 

ANUH 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.20000 

5.00000 

Hg/'g 

ANUH 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

4.20000 

5.00000 

iigig 

ANUH 

PHEND6 

PHENOL-D6 

430000 

5.00000 

vd% 

ANUH 

TOPDH 

TERPHENYL«D14 

4.80000 

5.00000 

vdi 

ANUI 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

5.10000 

5.00000 

pg/g 

ANUI 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

6.30000 

5.00000 

fig/g 

ANUI 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.70000 

5.00000 

pg/g 

ANUI 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

5.80000 

5.00000 

pg/g 

ANUI 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.80000 

5.00000 

pg'g 

ANUI 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.40000 

5.00000 

pg'g 

ANUI 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.90000 

5.00000 

pg/g 

ANUI 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.40000 

5.00000 

pg'g 

ANUI 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.40000 

5.00000 

pg/g 

ANUI 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.20000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

4.50000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

2461BP 

2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.40000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

5.30000 

5.00000 

pg^g 

ANVQ 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

5.10000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.50000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.40000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.10000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.90000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.80000 

5.00000 

pg/g 

ANVQ 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.50000 

5.00000 

pg/g 

ANWD 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

4.60000 

5.00000 

pg/g 

ANWD 

24CTBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

5.20000 

5.00000 

pg/g 

ANWD 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.80000 

5.00000 

pg/g 

ANWD 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.50000 

5.00000 

pg/g 

ANWD 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.10000 

5.00000 

pg/g 
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Meas 

Unit 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike  Meas 

Chemical  Class:  SEMlYOLATiLES 


ANWD 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.40000 

5.00000  |i^g 

ANWD 

DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

6.20000 

5.00000  |ig/g 

A2WD 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

4.60000 

5.00000  ng/g 

ANWD 

PHEND6  PHENOL-D6 

4.60000 

5.00000  pg^g 

ANWD 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.60000 

5.00000  pg/g 

ANWE 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

3.80000 

5.00000  ng/g 

ANWE 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.10000 

5.00000  pg/g 

ANWE 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

4.00000 

5.00000  pg/g 

ANWE 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

3.50000 

5.00000  pg/g 

ANWE 

2FP  2.FLUOROPHENOL 

3,60000 

5.00000  pg/g 

ANWE 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.50000 

5.00000  pg^g 

ANWE 

DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

5.80000 

5.00000  pg/g 

ANWE 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

3.60000 

5.00000  pg^g 

ANWE 

PHEND6  PHENOL-D6 

3.90000 

5.00000  pg^g 

ANWE 

TRPD14  TERPHENYL-DU 

5.00000 

5.00000  pg/g 

ANWN 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

55.00000 

100.00000  pg/i 

ANWN 

246TBP  2.4.6.TRIBROMOPHENOL 

100.00000 

100.00000  p^ 

ANWN 

2CLPI>4  2-CHLOROPHENOL-D4 

64.00000 

100.00000  pg/1 

ANWN 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

73.00000 

100.00000  pg^ 

ANWN 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

37,00000 

100.00000  p^l 

ANWN 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALA.TE-D4 

120.00000 

100.00000  pg/i 

ANWN 

DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

94.00000 

100.00000  pg/1 

ANWN 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

72.00000 

100.00000  pg/1 

ANWN 

PHEND6  PHENOL-D6 

25.00000 

100.00000  pg/1 

ANWN 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

60.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

73.00000 

100.00000  p^i 

ANYQ 

246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

100.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

81.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

82.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

49.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 

110.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

91.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

NBDS  NTTROBENZENE-DS 

84.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

PHEND6  PHENOL-D6 

32.00000 

100.00000  pg/1 

ANYQ 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

55.00000 

100.00000  pg/1 

AOAC 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

4.00000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

246TBP  2,4,6-TRlBROMOPHENOL 

4.20000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

4.00000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

3.90000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

3.30000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.20000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

5.50000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

NBDS  NTTROBENZENE-DS 

3.80000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

PHEND6  PHENOL-D6 

3.50000 

5.00000  pg/g 

AOAC 

TRPD14  TERPHENYL.D14 

4.00000 

5.00000  pg/g 

AOBV 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

4.20000 

5.00000  pg/g 

AOBV 

246TBP  2,4,6-TRlBROMOPHENOL 

4.20000 

5.00000  p^g 

AOBV 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

4.10000 

5.00000  p^g 

AOBV 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

4.00000 

5.00000  pg/g 

AOBV 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

3.40000 

5.00000  pg/g 

AOBV 

DEPD4  DIETHYL  PHTHAIATE-D4 

4.50000 

5.00000  pg/g 

AOBV 

DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.40000 

5.00000  pg/g 

AOBV 

NBDS  NTTROBENZENE-DS 

3.50000 

5.00000  pg/g 

Data 

Qnal 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Meas  Unit  Flae  Data 

Lot _ Test  Name _ Bo<rf  Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOlATiLES 


AOBV 

PHEND6 

PHENOL-D6 

3.80000 

5.00000 

M6^g 

AOBV 

TRPD14 

TERPHENYLD14 

3.40000 

5.00000 

pg/g 

AOIR 

ISDBW 

l>DICHLOROBENZENE-D4 

4.40000 

5.00000 

AOIR 

24CTBP 

X4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.30000 

5.00000 

pg/g 

AOIR 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.50000 

5.00000 

Pg^g 

AOIR 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.20000 

5.00000 

pg/g 

AOIR 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.90000 

5.00000 

pg/g 

AOIR 

DEPm 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.00000 

5.00000 

Pg'g 

AOIR 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

6.00000 

5.00000 

pg/g 

AOIR 

NBD5 

NITROBENZENE>.D5 

4.30000 

5.00000 

pg^g 

AOIR 

PHEND6 

PHENOL.D6 

4.10000 

5.00000 

Pg^g 

AOIR 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4,30000 

5.00000 

Pg^g 

Chemical  Class:  VOLATILES 

AMGS 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE-D4 

53.00000 

50.00000 

pg/1 

AMGS 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

53.00000 

50.00000 

pg/1 

AMGS 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE.D10 

52.00000 

50.00000 

pg/1 

AMGS 

MEC6D 

TOLUENE-DS 

51.00000 

50.00000 

pg/1 

ANAP 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

50.00000 

50.00000 

pg/1 

ANAP 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

49.00000 

50.00000 

pg/1 

ANAP 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

51.00000 

50.00000 

pg/1 

ANAP 

MEC6D 

TOLUENE-DS 

52.00000 

50.00000 

pg/1 

ANFC 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE-D4 

52.00000 

50.00000 

pg/1 

ANFC 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

52.00000 

50.00000 

pg/1 

ANFC 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

49.00000 

50.00000 

pg/1 

ANFC 

MEC6D 

TOUJENB-D8 

50.00000 

50.00000 

pg/1 

ANHI 

12DCD4 

l>DICHLOROETHANE^D4 

5.00000 

5.00000 

pg/g 

ANHI 

CD2CL2 

METHYLENE  CHIjORIDE-D2 

530000 

5.00000 

pg/g 

ANHI 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

530000 

5.00000 

pg/g 

ANHI 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

530000 

5.00000 

pg/g 

ANOO 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE-D4 

530000 

5.00000 

pg/g 

ANOO 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

5.90000 

5.00000 

pg/g 

ANOO 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000 

5.00000 

pg/g 

ANOO 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

530000 

5.00000 

pg/g 

ANOW 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

47.00000 

50.00000 

pg/1 

ANOW 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

50.00000 

50.00000 

pg/1 

ANOW 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

54.00000 

50.00000 

pg/1 

ANOW 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

52.00000 

50.00000 

pg/1 

ANQL 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

52.00000 

50.00000 

pg/1 

ANQL 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

56.00000 

50.00000 

pg/1 

ANQL 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

52.00000 

50.00000 

pg/1 

ANQL 

MEC6D 

TOLUENE-DS 

52.00000 

50.00000 

pg/1 

ANRO 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

5.30000 

5.00000 

pg/g 

ANRO 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE^D2 

530000 

5.00000 

pg/g 

ANRO 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

pg/g 

ANRO 

MEC6D 

TOLUENE.D8 

5.30000 

5.00000 

pg/g 

ANRP 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

4.90000 

5.00000 

pg/g 

ANRP 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

5.40000 

5.00000 

pg/g 

ANRP 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

530000 

5.00000 

pg/g 

ANRP 

MEC6D 

TOLUENE-D8 

5.30000 

5.00000 

pg/g 

ANRQ 

12DCD4 

l^-DICHLOROETHANE-D4 

530000 

5.00000 

pg/g 

ANRQ 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE.D2 

4.90000 

5.00000 

pg/g 

ANRQ 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

5.40000 

5.00000 

pg/g 
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SUmdard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Chemical  Class:  VOLATILES _ 

ANRQ  MEC6D  T0LUENE-D8 

ANRR  12DCD4  U-DICHLOROETHANE-W 

ANRR  CD2CL2  MEniYLENE  CHLORIDE-D2 

ANRR  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

ANRR  MEC6D  TOLUENE-D8 

ANSC  12DCD4  U-DICHLOROETHANE-IM 

ANSC  CD2CL2  METHYLENE  CHIjORIDE-D2 

ANSC  ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

ANSC  MBC6D  TOLUENE-D8 


5.20000  5.00000 

5.00000  5.00000  ^g/g 

4.90000  5.00000  ^g/g 

5.10000  5.00000  ftg/g 

5.10000  5.00000  ^g/g 

50.00000  50.00000  ^g/i 

50.00000  50.00000  ^ 

49.00000  50.00000  j,g/i 

49.00000  50.00000  ^ 
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Method  Bkmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Nam 

Meas 

BwA 

Vafaie 

Unit 

Meas 

Fla^ 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  CYANIDE 

AMLO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

Hgl 

AMYE 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

Mg'! 

ANJQ 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

Hg/l 

ANLB 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000 

ligfg 

ANLG 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000 

lig/g 

ANSH 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

ne/i 

ANUA 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

Hg/l 

ANVR 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000 

ttgfg 

ANWZ 

CYN 

CYANIDE 

LT 

035000 

fig/g 

ANXO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

tig/i 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

AMEK 

135TNB 

13^-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

H 

I 

AMEK 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45SOO 

tlgfl 

AMEK 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

fiefi 

AMEK 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

039700 

iig/i 

AMEK 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

iig/i 

AMEK 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

Hg/l 

AMEK 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

AMEK 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/l 

L 

JN 

AMEK 

TETRYL 

N-METHYI^N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

AMET 

13STNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.21000 

Mg/1 

AMET 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/1 

AMET 

246TNT 

2,4,6-TRlNrrROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/l 

AMET 

24DNT 

2.4-DINlTROTOLUENE 

LT 

039700 

Mg/1 

AMET 

26DNT 

2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/l 

AMET 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

MB/1 

AMET 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/l 

AMET 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg^l 

AMET 

TETRYL 

N-METHYLN2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/l 

AMEU 

135TNB 

13,5-TRlNITROBENZENE 

LT 

0.92200 

Mg/g 

7 

J 

AMEU 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

Mg/g 

AMEU 

246TNT 

2,4,6-TOINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

AMEU 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

X50000 

Mg/g 

AMEU 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

AMEU 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

Mg/g 

AMEU 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

Mg/g 

AMEU 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000 

Mg/g 

AMEU 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

Mg/g 

AMGM 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

Mg/l 

AMGM 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/l 

AMGM 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/l 

AMGM 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

039700 

Mg/l 

AMGM 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/l 

AMGM 

HMX 

C YCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/l 

AMGM 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/l 

AMGM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrnL^MI^ 

LT 

0.41600 

Mg/l 

AMGM 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/l 

AMGX 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200 

Mg/g 

AMGX 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

Mg/g 

AMGX 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

AMGX 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000 

Mg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Meas 

UnH 

Flat 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Vahie 

Meas 

Code 

Qnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

AMGX 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

fig/g 

AMGX 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYliNETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

fig/g 

AMGX 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

^g'g 

AMGX 

RDX 

CYCIOTRIMETHYl^NETRINITRAMINE 

LT 

1.28000 

AMGX 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

Hg/'g 

AMHP 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200 

^g'g 

AMHP 

13DNB 

13-DINrrR0BEN2ENE 

LT 

0.50400 

H&'g 

AMHP 

24CTNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

fig/g 

AMHP 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000 

^g/g 

AMHP 

26DNT 

2.6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

^g'g 

AMHP 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYIENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

fig/g 

AMHP 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

Mg/g 

AMHP 

RDX 

CYCLOTRIMETimjJ^ETRINrniAMINE 

LT 

1.28000 

(Xg/g 

AMHP 

TETRYL  N-METHYL-N^4.6-TETRAN^^ROANILINE 

LT 

2.11000 

V^Z 

AMID 

I35TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

0.39600 

Mg/1 

U7 

I 

AMID 

13DNB 

U-dinitrobenzene 

LT 

0.45800 

Mg/1 

AMID 

24€TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/1 

AMID 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39700 

Mg/1 

AMID 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/1 

AMID 

HMX 

CVCIXITETTRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/1 

AMID 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

7 

I 

AMID 

RDX 

CYClJOTRIMETTm.ENETRINrrRAMI^ 

LT 

0.41600 

Mg/I 

AMID 

TETRYL  N-METHYLN2,4,6-TETRANrmOANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

AMIE 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200 

Mg/g 

7 

J 

AMIE 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400 

Mg/g 

AMIE 

24^TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

AMIE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000 

Mg/g 

AMIE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

AMIE 

HMX 

CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

Mg/g 

AMIE 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

Mg/g 

AMIE 

RDX 

CYCI/ynUMETHYLENElMNITRAMINE 

LT 

1.28000 

Mg/g 

AMIE 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

Mg/g 

AMJY 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200 

Mg/g 

L 

JNR 

AMjy 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRlNrrRAMINE 

LT 

1.28000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMJY 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TROANILINE 

LT 

2.11000 

Mg/g 

L 

JNR 

AMKM 

135TNB 

U,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.21000 

Mg/1 

7 

I 

AMKM 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/1 

AMKM 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Mg/1 

AMKM 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.39700 

Mg/1 

AMKM 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/1 

AMKM 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/1 

AMKM 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

7 

1 

AMKM 

RDX 

CYCIOTRIMETHYLENETRINTrRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/1 

AMKM 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANlLINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

AMKO 

135TNB 

U,5-TRINTrROBENZENE 

LT 

0.92200 

Mg/g 

AMKO 

13DNB 

13-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

Mg/g 

AMKO 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas  Unit  Fla^  l>ata 

Lot  _ Test  Name _ hooH _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AMKO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000 

itg/g 

AMKO 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

itgfs 

AMKO 

HMX 

CYCIOTETltAMETHYUSNETETRAN^ 

LT 

2.00000 

ixg/g 

AMKO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

veli 

AMKO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

1.28000 

lig/g 

AMKO 

TETRYL  N.METHY1^N2A6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

2.11000 

lig/g 

AMMI 

135TNB 

U.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200 

vg/g  1 

AMMI 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

Vglg 

AMMI 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

V^g 

AMMI 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000 

itg/g 

AMMI 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

1‘B'g 

AMMI 

HMX 

CYCLCnrraAMETHYIJENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

llg/g 

AMMI 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

v^g 

AMMI 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000 

vgjg 

AMMI 

TETRYL  N-METHYL.N2A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

Mg/g 

AMOA 

135TNB 

I3.5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200 

vgl% 

AMOA 

13DNB 

13-DINlTROBENZENE 

LT 

0.50400 

fig/g 

AMOA 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

l*g/g 

AMOA 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000 

(Ig/g 

AMOA 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

AMOA 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

l>g/g 

AMOA 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

Vig/g 

AMOA 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000 

llg'g 

AMOA 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

llg'g 

AMPT 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000 

llg/l 

AMPT 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

Hgn 

AMPT 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Itg/l 

AMPT 

24DNT 

2,4-DINTrROTOLUENE 

LT 

039700 

Hg/1 

AMPT 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

(ig/l 

AMPT 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

Itgfl 

AMPT 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mgl 

AMPT 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTITL\MINE 

LT 

0.41600 

Hg/I 

AMPT 

TETRYL 

N.METHYL.N2,4,6-TETRANTntOANILINE 

LT 

0.63100 

(»g1 

AMRT 

135TNB 

1,3,5-TRINTrROBENZENE 

LT 

0.21000 

fign 

AMRT 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

tlg/1 

AMRT 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600 

Itgfl 

AMRT 

24DNT 

2.4-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.39700 

ng/l 

AMRT 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Itg/l 

AMRT 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.53300 

flgfl 

AMRT 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Itg'l 

AMRT 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

K/l 

AMRT 

TETRYL  N.METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

0.63100 

llg/l 

AMSL 

135TNB 

U,5-TRINTrROBENZENE 

LT 

0.92200 

Itg/g  7 

AMSL 

13DNB 

13-DINTrROBENZENE 

LT 

0.50400 

Itg/g 

AMSL 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Itg/g 

AMSL 

24DNT 

2,4-DINTIROTOLUENE 

LT 

2.50000 

Itg/g 

AMSL 

26DNT 

2,6-DINTIROTOLUENE 

LT 

2.00000 

Itg/g 

AMSL 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

Itg/g 

AMSL 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

Itg/g 

AMSL 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000 

Itg/g 

AMSL 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

llg/g 

AMSN 

135TNB 

U.5-TRINTIROBENZENE 

LT 

0.92200 

i>e^g 

AMSN 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

LT 

0.50400 

t^g 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit  Fla{ 

Value  Meas  Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

AMSN 

246TNT  2,4,6-TRINITR0T0H;ENE 

LT 

2.00000  fig/g 

AMSN 

24DNT  2.4-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.50000  ng/g 

AMSN 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

AMSN 

HMX  CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000  ^g/g 

AMSN 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000  fig/g 

AMSN 

RDX  CyCIX)TlUMETHYLENETIUNrrRAMINE 

LT 

1.2S000  fig/g 

AMSN 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANIL1NE 

LT 

2.11000  fig/g 

AMTN 

135TNB  U^TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200  ng/g 

AMTN 

I3DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

AMTN 

246TNT  2,4,6.TRINITR0T0LUENE 

LT 

2.00000  ng/g 

AMTN 

24DNT  2,4-DINnROTOUJENE 

LT 

2.50000  fig/g 

AMTN 

26DNT  2,fr-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

AMTN 

HMX  CYCI/DTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000  iig^g 

AMTN 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000  fig^g 

AMTN 

RDX  CYCIDTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000  fig/g 

AMTN 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

2,11000  jig/^g 

AMUA 

135TNB  U.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200  fig/g 

AMUA 

13DNB  I^DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g^g 

AMUA 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig^g 

AMUA 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000  jig^g 

AMUA 

26DNT  2,6-DINITROTOIJUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

AMUA 

HMX  CYCIDTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000  gg/g 

AMUA 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000  fig^g 

AMUA 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINmiAMINE 

LT 

1.28000  fig/g 

AMUA 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANrrROANIUNE 

LT 

2.11000  lig^g 

AMUB 

I35TNB  l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000  gg/I 

AMUB 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800  fig/l 

AMUB 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600  ng/1 

AMUB 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

039700  >ig4  7 

AMUB 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000  yt%/\ 

AMUB 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.53300  >ig/l 

AMUB 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.68200  ^g/l 

AMUB 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600  ^g4 

AMUB 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100  }iga 

AMVC 

I35TNB  U^TRINTTROBENZENE 

LT 

032200  jig^g  L 

AMVC 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  |ig/jg 

AMVC 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g 

AMVC 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000  jig^g 

AMVC 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  )ig^g 

AMVC 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000  ^g 

AMVC 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000  ^g^g 

AMVC 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000  ^g 

AMVC 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.fr-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  Hg/g 

AMVD 

135TNB  U.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200  fig^g  7 

AMVD 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  jig% 

AMVD 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

AMVD 

24DNT  2,4-DINrrROrOLUENE 

LT 

2.50000  fig/g  7 

AMVD 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig^g 

AMVD 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000  )tg/g 

AMVD 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000  |ig/g 

AMVD 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRlNrrRAMINE 

LT 

1.28000  ^g/g 

AMVD 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  lig^g 

AMVE 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200  (ig^g  7 

Data 

Qnal 


J 


J 


J 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class: 

EXPLOSIVES 

AMVE 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400 

ng/g 

AMVE 

24dTNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

ltg/g 

AMVE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000 

vt/z 

AMVE 

26DOT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

llg/g 

AMVE 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHVIJENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

llg/g 

AMVE 

NB 

NTTROBENZENE 

LT 

1.14000 

Itg^g 

AMVE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRAMIN^ 

LT 

1.28000 

pg/g 

AMVE 

TETRYL 

N>METHYL-N2A6-TETRANITR0ANIL1NE 

LT 

2.11000 

pg/g 

AMVL 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200 

pg/'g 

7 

AMVL 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

pg^g 

AMVL 

24€TNT 

2,4,^TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

pg/g 

AMVL 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000 

pg/g 

AMVL 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

pg'g 

AMVL 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

pg'g 

AMVL 

NB 

NnROBENZENE 

LT 

1.14000 

pg/g 

AMVL 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000 

pg/g 

AMVL 

TETRYL 

N-METHYLN2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

pg/g 

AMWG 

135TNB 

13>TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200 

pg/g 

7 

AMWG 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.50400 

pg/g 

AMWG 

246TNT 

2.4.^TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

pg/g 

AMWG 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000 

pg/g 

AMWG 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

pg/g 

AMWG 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

pg/g 

AMWG 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

pg/g 

AMWG 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

LT 

1.28000 

pg/g 

AMWG 

TETRYL 

N-METHYL.N2A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

pg/g 

AMYF 

135TNB 

1^.5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200 

pg/g 

7 

AMYF 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

pg/g 

AMYF 

24dTNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

pg/g 

AMYF 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000 

pg/g 

AMYF 

26DNT 

2,6.DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

pg/g 

AMYF 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

pg/g 

AMYF 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

pg/g 

H 

AMYF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRAMINE 

LT 

1.28000 

pg'g 

AMYF 

TETRYL 

N-METHYLN2A6-TETRWITROANnJ^ 

LT 

2.11000 

pg/g 

AMZF 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.21000 

pg/1 

AMZF 

13DNB 

i^-dinttrobenzene 

LT 

0.45800 

pg/1 

AMZF 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

0.42600 

pg/1 

AMZF 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

0.39700 

pg/1 

AMZF 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.60000 

pg/1 

AMZF 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANnRAMI 

LT 

0.53300 

pg/1 

AMZF 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

pg/1 

AMZF 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.41600 

pg/1 

AMZF 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

pg/1 

ANCF 

135TNB 

U,5-TRlNnROBENZENE 

LT 

0.92200 

pg/g 

7 

ANCF 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

pg/g 

ANCF 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

pg/g 

ANCF 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2,50000 

pg/g 

ANCF 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000 

pg/g 

ANCF 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

pg/g 

ANCF 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

pg/g 

ANCF 

RDX 

CYCIOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000 

pg/g 

ANCF 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6.TETRANnROANILINE 

LT 

2.11000 

pg/g 
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Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ANCN 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

ANCN 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

ANCN 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ANCN 

24DNT 

2.4.DINrrROTOLl}ENE 

ANCN 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ANCN 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ANCN 

NB 

NITROBENZENE 

ANCN 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ANCN 

TETRYL  N-METirn^N2,4,6-TETRiMnTROANILINE 

ANDK 

135TNB 

U,5.TRINITROBENZENE 

ANDK 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ANDK 

24CTNT 

2.4.6-TRINrrROTOLUENE 

ANDK 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

ANDK 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ANDK 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETErnLMOTT^^ 

ANDK 

NB 

NITROBENZENE 

ANDK 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ANDK 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

ANDQ 

135TNB 

U,5-TRINITR0BENZENE 

ANDQ 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ANDQ 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ANDQ 

24DNT 

2,4.DINITR0T0LUENE 

ANDQ 

26DNT 

2,6-DINrmOTOLUENE 

ANDQ 

HMX 

CYCIXnETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ANDQ 

NB 

NITROBENZENE 

ANDQ 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ANDQ 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0ANIUNE 

ANDS 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

ANDS 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

ANDS 

246TNT 

2,4,6-trinitrotoluene 

ANDS 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

ANDS 

26DNT 

2,6.DINITR0T0LUENE 

ANDS 

HMX 

cyclotetramethylenetetranitrami 

ANDS 

NB 

nitrobenzene 

ANDS 

RDX 

CYCLOTRIMETimJENETRINITRAMD^ 

ANDS 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

ANFB 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

ANFB 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ANFB 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ANFB 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

ANFB 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

ANFB 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLE^ffiTETRANITRAMI 

ANFB 

NB 

NITROBENZENE 

ANFB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRAMINE 

ANFB 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

ANFD 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

ANFD 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ANFD 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ANFD 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ANFD 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ANFD 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ANFD 

NB 

NITROBENZENE 

ANFD 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Dati 

Qua 

LT 

0.92200 

LT 

0.50400 

iig/g 

LT 

2.00000 

^g^g 

LT 

2.50000 

Mg/g 

LT 

2.00000 

ttg/g 

LT 

2.00000 

jig/g 

LT 

1.14000 

fig'g 

LT 

1.28000 

^g'g 

LT 

2.11000 

Hg/g 

LT 

0.21000 

Hg/1 

H 

LT 

0.45800 

fig/l 

H 

LT 

0.42600 

fig/l 

H 

LT 

0.39700 

Mg'J 

H 

LT 

0.60000 

lig/i 

H 

LT 

0.53300 

^g/l 

H 

LT 

0.68200 

(ig/l 

H 

LT 

0.41600 

H 

LT 

0.63100 

Hg/1 

H 

LT 

0.92200 

tigfg 

7 

LT 

0.50400 

Mg/g 

LT 

2.00000 

fig'g 

LT 

2.50000 

|tg/g 

LT 

2.00000 

Hg/g 

LT 

2.00000 

Itg/g 

LT 

1.14000 

fig^g 

LT 

1.28000 

fig'g 

LT 

2.11000 

fig'g 

LT 

0.92200 

fig'g 

7 

LT 

0.50400 

fig'g 

LT 

2.00000 

fig'g 

LT 

2.50000 

fig'g 

LT 

2.00000 

fig'g 

LT 

2.00000 

fig'g 

LT 

1.14000 

fig'g 

LT 

1.28000 

fig'g 

LT 

2.11000 

fig'g 

LT 

0.92200 

fig'g 

LT 

0.50400 

fig'g 

LT 

2.00000 

fig'g 

LT 

2.50000 

fig'g 

LT 

2.00000 

fig'g 

LT 

2.00000 

fig'g 

LT 

1.14000 

fig'g 

LT 

1.28000 

fig'g 

LT 

2.11000 

fig'g 

LT 

0.92200 

fig'g 

H 

M 

LT 

0.50400 

fig'g 

H 

LT 

2.00000 

fig'g 

H 

M 

LT 

2.50000 

fig'g 

H 

M 

LT 

2.00000 

fig'g 

H 

LT 

2.00000 

fig'g 

H 

LT 

1.14000 

fig'g 

H 

M 

LT 

1.28000 

fig'g 

H 

M 
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Meas 

Unit 

Fla^ 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Vahie  Meas 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ANFD 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

iig/g 

H 

ANFY 

135TNB 

U,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200 

iig/g 

ANFV 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

iig/e 

ANFY 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

fig/g 

ANFY 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000 

tig/e 

ANFY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

(ig/g 

ANFY 

HMX 

CYCLOTEnL^METHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

iig/e 

ANFY 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

iig/g 

ANFY 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

1.28000 

HB'g 

ANFY 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000 

lig^g 

ANFZ 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200 

Hgfg 

ANFZ 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400 

iig/g 

ANFZ 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

figg 

ANFZ 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000 

figg 

ANFZ 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

figg 

ANFZ 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000 

ngg 

ANFZ 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

Mg/g 

ANFZ 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINirRAMINE 

LT 

1.28000 

ftgfg 

ANFZ 

TETRYL 

N.METHYL.N2,4,6-TETRANIIR0ANILINE 

LT 

2.11000 

Mg/g 

ANGH 

135TNB 

U.5-TRINirROBENZENE 

LT 

0.21000 

iig/i 

ANGH 

13DNB 

13-DINTIROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/l 

ANGH 

246TNT 

2A6-TRINIIROTOLUENE 

LT 

0.42600 

itg/i 

ANGH 

24DNT 

2,4-DINirROTOLUENE 

LT 

0.39700 

Hgfl 

ANGH 

26DNT 

2,6.DINIIROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/l 

ANGH 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANiniAMI 

LT 

0.53300 

Mg/l 

ANGH 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

ANGH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/1 

H 

ANGH 

TETRYL 

N.METHYL-N2,4,6-TETRANIIROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

ANRS 

135TNB 

U,5-TRINIIROBENZENE 

LT 

0.21000 

Mg/1 

ANRS 

13DNB 

U-DINIIROBENZENE 

LT 

0.45800 

Mg/1 

ANRS 

246TNT 

2,4.6-TRINIIROTOLXro4E 

LT 

0.42600 

Mg/1 

ANRS 

24DNT 

2,4-DINirROTOLUENE 

LT 

0.39700 

Mg/1 

ANRS 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

Mg/1 

ANRS 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANnRAMI 

LT 

0.53300 

Mg/1 

ANRS 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200 

Mg/1 

ANRS 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINIIRAMINE 

LT 

0.41600 

Mg/1 

7 

ANRS 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

Mg/1 

ANSB 

135TNB 

13,5-TRINirROBENZENE 

LT 

0.92200 

Mg/g 

ANSB 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

Mg/g 

ANSB 

246TNT 

2,4,6-TRINiniOTOLUENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

ANSB 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000 

Mg/g 

H 

ANSB 

26DNT 

2,6-DINirROTOLtIENE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

ANSB 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000 

Mg/g 

ANSB 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000 

Mg/g 

ANSB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRJDOTRAMINE 

LT 

1.28000 

Mg/g 

ANSB 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANirROANILINE 

LT 

2.11000 

Mg/g 

Chemical  Class:  METALS 

AMSD 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Mg/1 

AMSD 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Mg/1 

AMSD 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Mg/1 

AMSD 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Mg/1 

AMSD 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Chemical  Class:  METALS 

AMSD 

CA 

CALCIUM 

AMSD 

CD 

CADMIUM 

AMSD 

CO 

COBALT 

AMSD 

CR 

CHROMIUM 

AMSD 

CU 

COPPER 

AMSD 

FE 

IRON 

AMSD 

K 

POTASSIUM 

AMSD 

MG 

MAGNESIUM 

AMSD 

MN 

MANGANESE 

AMSD 

NA 

SODIUM 

AMSD 

NI 

NICKEL 

AMSD 

PB 

LEAD 

AMSD 

SB 

ANTIMONY 

AMSD 

S£ 

SELENIUM 

AMSD 

TL 

THALLIUM 

AMSD 

V 

VANADIUM 

AMSD 

ZN 

ZINC 

AMTD 

HG 

MERCURY 

AMUR 

HG 

MERCURY 

AMVT 

HG 

MERCURY 

AMXF 

AG 

SILVER 

AMXF 

AL 

ALUMINUM 

AMXF 

AS 

ARSENIC 

AMXF 

BA 

BARIUM 

AMXF 

BE 

BERYLLIUM 

AMXF 

CA 

CALCIUM 

AMXF 

CD 

CADMIUM 

AMXF 

CO 

COBALT 

AMXF 

CR 

CHROMIUM 

AMXF 

CU 

COPPER 

AMXF 

FE 

IRON 

AMXF 

K 

POTASSIUM 

AMXF 

MG 

MAGNESIUM 

AMXF 

MN 

MANGANESE 

AMXF 

NA 

SODIUM 

AMXF 

NI 

NICKEL 

AMXF 

PB 

LEAD 

AMXF 

SB 

ANTIMONY 

AMXF 

SE 

SELENIUM 

AMXF 

TL 

THALLIUM 

AMXF 

V 

VANADIUM 

AMXF 

ZN 

ZINC 

AMYB 

HG 

MERCURY 

AMYY 

HG 

MERCURY 

AMZY 

HG 

MERCURY 

ANBI 

AG 

SILVER 

ANBI 

AL 

ALUMINUM 

ANBI 

BA 

BARIUM 

ANBI 

BE 

BERYLLIUM 

ANBI 

CA 

CALCIUM 

ANBI 

CD 

CADMIUM 

ANBI 

CO 

COBALT 

ANBI 

CR 

CHROMIUM 

Meas 

Bool 

Value 

II 

Flag 

Code 

LT 

105.00000 

ng/l 

LT 

6.78000 

LT 

25.00000 

Jtg/1 

LT 

16.80000 

LT 

18.80000 

(‘g'l 

LT 

77.50000 

MS'! 

LT 

1240.00000 

Hg/1 

LT 

135.00000 

Hg/l 

LT 

9.67000 

MSl 

LT 

279.00000 

Mg'! 

LT 

32.10000 

(ig/l 

LT 

43.40000 

LT 

60.00000 

Hg/I 

LT 

97.10000 

(ig/l 

LT 

125.00000 

(igl 

LT 

27.60000 

(ig/l 

LT 

18.00000 

Ugl 

LT 

0.10000 

^g/I 

LT 

0.05000 

Mg/g 

H 

LT 

0.05000 

Mg/g 

LT 

10.00000 

Hg/1 

LT 

112.00000 

|ig1 

LT 

117.00000 

LT 

2.82000 

fig/1 

LT 

1.12000 

(ig/l 

LT 

105.00000 

Hg/1 

LT 

6.78000 

Hg^ 

LT 

25.00000 

Hg/I 

LT 

16.80000 

|ig/l 

LT 

18.80000 

Hg^ 

LT 

77.50000 

Hg1 

LT 

1240.00000 

LT 

135.00000 

(ig/l 

LT 

9.67000 

Jig/l 

LT 

279.00000 

(igl 

LT 

32.10000 

LT 

43.40000 

(ig/I 

LT 

60.00000 

Mg/l 

LT 

97.10000 

Mgl 

LT 

125.00000 

Ugl 

LT 

27.60000 

Hg/1 

47.90000 

Hg/1 

BH 

LT 

0.05000 

Hg/g 

LT 

0.05000 

Hg/g 

H 

LT 

0.10000 

Hg/1 

LT 

0.80300 

Hg/g 

1060.00000 

Hg/g 

9.83000 

Hg/g 

LT 

0.42700 

Hg/g 

292.00000 

Hg/g 

LT 

1.20000 

Hg/g 

LT 

2.50000 

Hg/g 

1.13000 

Hg/g 

Data 

Qual 


I 

1 


I 

I 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas  Unit  Fla^  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANBI 

CU 

COPPER 

LT 

2.S4000  \iglg 

ANBI 

FE 

IRON 

1450.00000  iig/g 

ANBI 

K 

POTASSIUM 

184.00000  [igfg 

ANBI 

MG 

MAGNESIUM 

179.00000  figfg 

ANBI 

MN 

MANGANESE 

22.60000  ng/g 

ANBI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000  \ig/g 

ANBI 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000  nefs 

ANBI 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000  iLg/g 

ANBI 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  lig/g 

ANBI 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000  |tg^g 

ANBI 

V 

VANADIUM 

1.65000  \kg/g 

ANBI 

ZN 

ZINC 

3.89000  |>g/g 

ANBJ 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000  ng/g 

ANBK 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900  \ig/g 

ANCV 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300  iig/g 

ANCV 

AL 

ALUMINUM 

989.00000  iig^g 

ANCV 

BA 

BARIUM 

8.86000  \igfg 

ANCV 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700  iig/g 

ANCV 

CA 

CALCIUM 

276.00000  )igfg 

ANCV 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000  ne/s 

ANCV 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000  ^g 

ANCV 

CR 

CHROMIUM 

LT 

1.04000  ^g 

ANCV 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000 

ANCV 

FE 

IRON 

1330.00000  \ig/g 

ANCV 

K 

POTASSIUM 

198.00000  ng/g 

ANCV 

MO 

MAGNESIUM 

168.00000  \igfg 

ANCV 

MN 

MANGANESE 

21.90000  }ig/g 

ANCV 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000  }igfg 

ANCV 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000  ng/g 

ANCV 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000  fig^g 

ANCV 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  Mg/g 

ANCV 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000  iig^g 

ANCV 

V 

VANADIUM 

2.51000  iigfg 

ANCV 

ZN 

ZINC 

3.25000  \ig/g 

ANCW 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000  ng^g 

ANCX 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900  ngfg 

ANCY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300  iLg/g 

ANCY 

AL 

ALUMINUM 

705.00000  ng/g 

ANCY 

BA 

BARIUM 

5,70000  )ig/g 

ANCY 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700  )igfg 

ANCY 

CA 

CALCIUM 

169.00000  ^Lg/g 

ANCY 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000  iig^g 

ANCY 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000  ng/g 

ANCY 

CR 

CHROMIUM 

1.18000  ^g/g 

ANCY 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000  }ig/g 

ANCY 

FE 

IRON 

835.00000  fig/g 

ANCY 

K 

POTASSIUM 

193.00000  iigfg 

ANCY 

MG 

MAGNESIUM 

115.00000  }ig/g 

ANCY 

MN 

MANGANESE 

15.20000  iigfg 

ANCY 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000  iig/g 

ANCY 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000  iig/g 

ANCY 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000  iig/g 

ANCY 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  iig/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


Lot 


Chemical  Class:  METALS 
ANCY 
ANCY 
ANCY 
ANCZ 
ANDA 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANEC 
ANED 
ANEE 
ANEU 
ANFH 
ANH 
ANG6 
ANC3C 
ANGI 
ANGJ 
ANGK 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 
ANHM 


Test  Name 


TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AS 

ARSENIC 

SE 

SELENIUM 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AS 

ARSENIC 

SE 

SELENIUM 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

TL 

THALLIUM 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

LT 

34.30000 

ng/g 

1.63000 

ltg/g 

2.72000 

flg/g 

LT 

2.50000 

Mg/g 

LT 

0.44900 

fig/g 

LT 

0.S0300 

|ig/g 

96S.00000 

ftg/g 

9.56000 

|ig/g 

LT 

0.42700 

\itJ% 

290.00000 

LT 

1.20000 

LT 

2.50000 

Kg/g 

LT 

1.04000 

ve/t 

LT 

2.S4000 

MS'g 

1410.00000 

Hg/g 

155.00000 

Mg/g 

166.00000 

Hg/g 

21.80000 

»ig/g 

LT 

38.70000 

(ig/g 

LT 

2.74000 

fig^g 

LT 

7.44000 

)tg/g 

LT 

19.60000 

LT 

34.30000 

|ig/g 

2.99000 

ve/s 

3.53000 

ve/s 

LT 

2.50000 

vs/s 

LT 

0.44900 

ve/s 

LT 

0.05000 

ve/s 

LT 

0.05000 

ve/s 

LT 

0.05000 

ve/s 

LT 

0.10000 

ve/^ 

LT 

0.10000 

figi 

LT 

0.05000 

w/% 

LT 

0.05000 

ve/s 

LT 

0.05000 

ve/s 

LT 

0.80300 

ve/s 

1060.00000 

ve/s 

10.00000 

ve/s 

LT 

0.42700 

ve/s 

299.00000 

ve/s 

LT 

1.20000 

ve/s 

LT 

2.50000 

ve/s 

1.63000 

ve/s 

LT 

2.84000 

ve/s 

1630.00000 

ve/s 

269.00000 

ve/s 

183.00000 

ve/s 

26.70000 

ve/s 

LT 

38.70000 

ve/s 

LT 

2.74000 

ve/s 

LT 

7.44000 

v^s 

LT 

19.60000 

ve/s 

LT 

34,30000 

vs/s 

Data 

Qnal 


I 

M 

I 


I 


J 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

~~  Unit  FUe  Data 

Lot  Test  Name  _ Bod _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANHM 

V 

VANADIUM 

3.29000 

fig/'g 

ANHM 

ZN 

ZINC 

4.59000 

hb/s 

ANHN 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

nefs 

ANHY 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

ftg/g 

ANJH 

AG 

SILVER 

LT 

0.S0300 

ns/g 

ANJH 

AL 

ALUMINUM 

1100.00000 

iig/g 

ANJH 

BA 

BARIUM 

10.10000 

(ig/g 

ANJH 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

ne/g 

ANJH 

CA 

CALCIUM 

273.00000 

tig/g 

ANJH 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

figig 

ANJH 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

itg/e 

ANJH 

CR 

CHROMIUM 

1.16000 

iig/g 

ANJH 

cu 

COPPER 

LT 

2.S4000 

itgfg 

ANJH 

FE 

IRON 

1490.00000 

Hg/g 

ANJH 

K 

POTASSIUM 

302.00000 

Hgfg 

ANJH 

MG 

MAGNESIUM 

180.00000 

itg/g 

ANJH 

MN 

MANGANESE 

25.40000 

(ig/g 

ANJH 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

ANJH 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

iig/g 

ANJH 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

ng/g 

ANJH 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

Itg/g 

ANJH 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

Itgfg 

ANJH 

V 

VANADIUM 

3.56000 

Itgfg 

ANJH 

ZN 

ZINC 

3.92000 

Itgfg 

ANJI 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

Itgfg 

ANJK 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

Itgfg 

ANJZ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

Itgfg 

ANJZ 

AL 

ALUMINUM 

1180.00000 

Itgfg 

ANJZ 

BA 

BARIUM 

8.77000 

Itgfg 

ANJZ 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

Itgfg 

ANJZ 

CA 

CALCIUM 

248.00000 

Itgfg 

ANJZ 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

Itgfg 

ANJZ 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

Itgfg 

ANJZ 

CR 

CHROMIUM 

1.62000 

Itgfg 

ANJZ 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000 

vgfg 

ANJZ 

FE 

IRON 

1300.00000 

Itgfg 

ANJZ 

K 

POTASSIUM 

320.00000 

Itgfg 

ANJZ 

MG 

MAGNESIUM 

178.00000 

Itgfg 

ANJZ 

MN 

MANGANESE 

21.20000 

Itg/g 

ANJZ 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

Itgfg 

ANJZ 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

Itgfg 

ANJZ 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

Itgfg 

ANJZ 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

ng/g 

ANJZ 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

Mg/g 

ANJZ 

V 

VANADIUM 

3.15000 

lig^g 

ANJZ 

ZN 

ZINC 

3.00000 

|ig/g 

ANKA 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

Mg/g 

ANKC 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

Mg/g 

ANKD 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

Itgfl 

ANKD 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

Itgfl 

ANKD 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Itgfl 

ANKD 

BA 

BARIUM 

LT 

2.82000 

Itgfl 

ANKD 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Mg/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ Vahic  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


ANKD 

CA 

CALCIUM 

LT 

ANKD 

CD 

CADMIUM 

LT 

ANKD 

CO 

COBALT 

LT 

ANKD 

CR 

CHROMIUM 

LT 

ANKD 

CU 

COPPER 

LT 

ANKD 

FE 

IRON 

LT 

ANKD 

K 

POTASSIUM 

LT 

ANKD 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

ANKD 

MN 

MANGANESE 

LT 

ANKD 

NA 

SODIUM 

LT 

ANKD 

NI 

NICKEL 

LT 

ANKD 

PB 

LEAD 

LT 

ANKD 

SB 

ANTIMONY 

LT 

ANKD 

S£ 

SELENIUM 

LT 

ANKD 

TL 

THALLIUM 

LT 

ANKD 

V 

VANADIUM 

LT 

ANKD 

ZN 

ZINC 

ANKI 

AG 

SILVER 

LT 

ANKI 

AL 

ALUMINUM 

ANKI 

BA 

BARIUM 

ANKI 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

ANKI 

CA 

CALCIUM 

ANKI 

CD 

CADMIUM 

LT 

ANKI 

CO 

COBALT 

LT 

ANKI 

CR 

CHROMIUM 

LT 

ANKI 

CU 

COPPER 

LT 

ANKI 

FE 

IRON 

ANKI 

K 

POTASSIUM 

ANKI 

MG 

MAGNESIUM 

ANKI 

MN 

MANGANESE 

ANKI 

NA 

SODIUM 

LT 

ANKI 

NI 

NICKEL 

LT 

ANKI 

PB 

LEAD 

LT 

ANKI 

SB 

ANTIMONY 

LT 

ANKI 

TL 

THALLIUM 

LT 

ANKI 

V 

VANADIUM 

ANKI 

ZN 

ZINC 

ANKI 

AS 

ARSENIC 

LT 

ANKK 

SE 

SELENIUM 

LT 

ANKL 

AG 

SILVER 

LT 

ANKL 

AL 

ALUMINUM 

LT 

ANKL 

AS 

ARSENIC 

LT 

ANKL 

BA 

BARIUM 

LT 

ANKL 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

ANKL 

CA 

CALCIUM 

LT 

ANKL 

CD 

CADMIUM 

LT 

ANKL 

CO 

COBALT 

LT 

ANKL 

CR 

CHROMIUM 

LT 

ANKL 

CU 

COPPER 

LT 

ANKL 

FE 

IRON 

LT 

ANKL 

K 

POTASSIUM 

LT 

ANKL 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

ANKL 

MN 

MANGANESE 

LT 

105.00000  fig/l 
6.78000 
25.00000  fig/1 

16.80000 

18.80000  YLsfl 

77.50000  ^ 
1240.00000 

135.00000  fig/I 
9.67000  fig/1 
279.00000  fig/l 

32.10000  figa 
43.40000  fig/l 

60.00000  fig/1 

97.10000  figa 
125.00000  fig/1 

27.60000  fig/1 

37.80000  fig/1 
0.80300  fig/g 

777.00000  fig/g 
8.36000  fig/g 
0.42700  fig/g 
246.00000  fig/g 

1.20000  fig/g 

2.50000  fig/g 
1.04000  fig/g 
2.84000  fig/g  H 

1140.00000  fig/g 
158.00000  fig/g 
156.00000  ^g/g 
27.90000  fig/g 
38.70000  fig/g 
2.74000  fig/g 
7.44000  ^g/g 

19.60000  fig/g 
34.30000  fig/g 

2.81000  fig/g 

3.53000  ^g/g 

2.50000  fig/g 
0.44900  ^g/g 

10.00000  fig/1 

112.00000  figa 
117.00000  fig/1 

2.82000  fig/1 
1.12000  fig/1 

105.00000  fig/1 
6.78000  fig/1 
25.00000  fig/1 

16.80000  fig/1 

18.80000  fig/1 

77.50000  figa 
1240.00000  fig/1 
135.00000  fig/1 
9.67000  fig/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas  Unit  Flag  Data 

Lot  Test  Name  _ Bool _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ANKL 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

ji&i 

ANKL 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

ANKL 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

|tg/l 

ANKL 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

|»g^ 

ANKL 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

Mg/1 

ANKL 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

ANKL 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

Mfi/l 

ANKL 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

Mg1 

ANMJ 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000 

MS'g 

ANMK 

HG 

MERCURY 

LT 

0,05000 

Mg/g 

ANNP 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/1 

ANQY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

Mg/g 

ANQY 

AL 

ALUMINUM 

819.00000 

Mg/g 

ANQY 

BA 

BARIUM 

8,76000 

Mg/g 

ANQY 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

Mg/g 

ANQY 

CA 

CALCIUM 

310.00000 

Mg/g 

ANQY 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

Mg/g 

ANQY 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

Mg/g 

ANQY 

CR 

CHROMIUM 

LT 

1.04000 

Mg/g 

ANQY 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000 

Mg/g 

ANQY 

FE 

IRON 

1360.00000 

Mg/g 

ANQY 

K 

POTASSIUM 

218.00000 

Mg/g 

ANQY 

MG 

MAGNESIUM 

172.00000 

Mg/g 

ANQY 

MN 

MANGANESE 

25.90000 

Mg/g 

ANQY 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

Mg/g 

ANQY 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

Mg/g 

ANQY 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

Mg/g 

ANQY 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

Mg/g 

ANQY 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

Mg/g 

ANQY 

V 

VANADIUM 

2.41000 

Mg/g 

ANQY 

ZN 

ZINC 

LT 

2.34000 

Mg/g 

ANQZ 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

Mg/g 

ANRA 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

Mg/g 

ANRV 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000 

Mg'g 

ANRW 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/1 

ANSS 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Mg/1 

ANTC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

Mg/g 

ANTC 

AL 

ALUMINUM 

780.00000 

Mg/g 

ANTC 

BA 

BARIUM 

9.45000 

Mg/g 

ANTC 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

Mg/g 

ANTC 

CA 

CALCIUM 

261.00000 

Mg/g 

ANTC 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

Mg/g 

ANTC 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

Mg/g 

ANTC 

CR 

CHROMIUM 

1.47000 

Mg/g 

ANTC 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000 

Mg/g 

ANTC 

FE 

IRON 

1120.00000 

Mg/g 

ANTC 

K 

POTASSIUM 

182.00000 

Mg/g 

ANTC 

MG 

MAGNESIUM 

171.00000 

Mg/g 

ANTC 

MN 

MANGANESE 

25.50000 

Mg/g 

ANTC 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

Mg/g 

ANTC 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

Mg/g 

ANTC 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

Mg/g 

ANTC 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

Mg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Chemical  Class:  METALS 
ANTC 
ANTC 
ANTC 
ANTD 
ANTF 
ANTZ 
ANUB 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUC 
ANUD 
ANUE 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVC 
ANVD 
ANVE 
ANVF 
ANVF 


Test  Name 


TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AS 

ARSENIC 

S£ 

SELENIUM 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMTUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AS 

ARSENIC 

SE 

SELENIUM 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AS 

ARSENIC 

SE 

SELENIUM 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

LT 

3430000 

Mg/g 

231000 

Hg/g 

3.60000 

KfS 

LT 

2.50000 

Pg/g 

LT 

0.44900 

Pg^g 

LT 

0.10000 

pg/1 

LT 

0.05000 

(ig/'g 

H 

LT 

0.80300 

Pg'g 

944.00000 

Pg'g 

10.80000 

pg/g 

LT 

0.42700 

pg'g 

292.00000 

pg'g 

LT 

1.20000 

pg'g 

LT 

2.50000 

pg'g 

137000 

pg'g 

LT 

2.84000 

pg'g 

1390.00000 

pg'g 

235.00000 

pg'g 

174.00000 

pg'g 

23.50000 

pg'g 

LT 

38.70000 

pg'g 

LT 

2.74000 

pg'g 

LT 

7.44000 

pg'g 

LT 

19.60000 

pg'g 

LT 

34.30000 

pg'g 

2.91000 

pg'g 

3.23000 

pg'g 

LT 

2.50000 

pg'g 

LT 

0.44900 

pg'g 

LT 

0.80300 

pg'g 

659.00000 

pg'g 

6.84000 

pg'g 

LT 

0.42700 

pg'g 

270.00000 

pg'g 

LT 

1.20000 

pg'g 

LT 

2.50000 

pg'g 

LT 

1.04000 

pg'g 

LT 

2.84000 

pg'g 

1020.00000 

pg'g 

LT 

131.00000 

pg'g 

141.00000 

pg'g 

20.70000 

pg'g 

LT 

38.70000 

pg'g 

LT 

2.74000 

pg'g 

LT 

7.44000 

pg'g 

LT 

19.60000 

pg'g 

LT 

3430000 

pg'g 

1.86000 

pg'g 

LT 

234000 

pg'g 

LT 

2.50000 

pg'g 

LT 

0.44900 

pg'g 

LT 

0.80300 

pg'g 

881.00000 

pg'g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ANVF 

BA 

BARIUM 

9.05000 

(tg/g 

ANVF 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

Mg^g 

ANVF 

CA 

CALCIUM 

300.00000 

Mg/g 

ANVF 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

Mg'g 

ANVF 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

(ig/g 

ANVF 

CR 

CHROMIUM 

1.21000 

Mg^g 

ANVF 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000 

ftg/g 

ANVF 

FE 

IRON 

1260.00000 

(ig'g 

ANVF 

K 

POTASSIUM 

203.00000 

Hg/g 

ANVF 

MG 

MAGNESIUM 

168.00000 

(‘g'g 

ANVF 

MN 

MANGANESE 

24.60000 

Pg^g 

ANVF 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

Hg/g 

ANVF 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

f^g 

ANVF 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

|ig/g 

ANVF 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

fig^g 

ANVF 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

Hg'g 

ANVF 

V 

VANADIUM 

2.71000 

Hg/g 

ANVF 

ZN 

ZINC 

3.85000 

Mg/g 

ANVG 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

fig/g 

ANVH 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

Hg'g 

ANVI 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

(tg/g 

ANVI 

AL 

ALUMINUM 

647.00000 

lig/g 

ANVI 

BA 

BARIUM 

8.15000 

Hg/g 

ANVI 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

jig/g 

ANVI 

CA 

CALCIUM 

259.00000 

fig/g 

ANVI 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

Hg/g 

ANVI 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

Hg/g 

ANVI 

CR 

CHROMIUM 

LT 

1.04000 

Hg/g 

ANVI 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000 

Hg/g 

ANVI 

FE 

IRON 

985.00000 

Hg/g 

ANVI 

K 

POTASSIUM 

169.00000 

Hg/g 

ANVI 

MG 

MAGNESIUM 

149.00000 

Hg/g 

ANVI 

MN 

MANGANESE 

20.80000 

Hg/g 

ANVI 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

Hg/g 

ANVI 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

Hg/g 

ANVI 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

Hg/g 

ANVI 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

Hg/g 

ANVI 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

Hg/g 

ANVI 

V 

VANADIUM 

1.56000 

Hg/g 

ANVI 

ZN 

ZINC 

2.86000 

Hg/g 

ANVJ 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

Hg/g 

ANVK 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

Hg/g 

H 

ANVM 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300 

Hg/g 

ANVM 

AL 

ALUMINUM 

779.00000 

Hg/g 

ANVM 

BA 

BARIUM 

7.32000 

Hg/g 

ANVM 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

Hg/g 

ANVM 

CA 

CALCIUM 

257.00000 

Hg/g 

ANVM 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

Hg/g 

ANVM 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

Hg/g 

ANVM 

CR 

CHROMIUM 

LT 

1.04000 

Hg/g 

ANVM 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000 

Hg/g 

ANVM 

FE 

IRON 

963.00000 

Hg/g 

ANVM 

K 

POTASSIUM 

184.00000 

Hg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ANVM 

MG 

MAGNESIUM 

141.00000 

tigfg 

ANVM 

MN 

MANGANESE 

17.50000 

ne/s 

ANVM 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

jig/g 

ANVM 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

^g/g 

ANVM 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

(‘S'g 

ANVM 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

iig/g 

ANVM 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

HB/g 

ANVM 

V 

VANADIUM 

1.56000 

tig/s 

ANVM 

ZN 

ZINC 

LT 

2.34000 

(ig/g 

ANVN 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

mb's 

ANVO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

ftg/g 

ANWG 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

Mg/g 

ANWG 

AL 

ALUMINUM 

857.00000 

flg/g 

ANWG 

BA 

BARIUM 

8.43000 

flg/g 

ANWG 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

lig/s 

ANWG 

CA 

CALCIUM 

251.00000 

^g/g 

ANWG 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

flg/g 

ANWG 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

(Ig/g 

ANWG 

CR 

CHROMIUM 

LT 

1.04000 

ng/g 

ANWG 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000 

Mg'g 

ANWG 

FE 

IRON 

1120.00000 

tlg/g 

ANWG 

K 

POTASSIUM 

207.00000 

ngfg 

ANWG 

MG 

MAGNESIUM 

163.00000 

iig/e 

ANWG 

MN 

MANGANESE 

30.20000 

ns/s 

ANWG 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

lig/g 

ANWG 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

iig/g 

ANWG 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

Mg/g 

ANWG 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

flg/g 

7 

ANWG 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000 

Mg'g 

ANWG 

V 

VANADIUM 

233000 

lig/g 

ANWG 

ZN 

ZINC 

3.55000 

ftg/g 

ANWH 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

fig/g 

ANWI 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

ng/g 

ANWJ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

flg/g 

ANWJ 

AL 

ALUMINUM 

1220.00000 

flg/g 

ANWJ 

BA 

BARIUM 

10.70000 

flg/g 

ANWJ 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

flg/g 

ANWJ 

CA 

CALCIUM 

323.00000 

flg/g 

ANWJ 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

flg/g 

ANWJ 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

flg/g 

ANWJ 

CR 

CHROMIUM 

1.69000 

flg/g 

ANWJ 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000 

flg/g 

ANWJ 

FE 

IRON 

1730.00000 

flg/g 

ANWJ 

K 

POTASSIUM 

235.00000 

flg/g 

ANWJ 

MG 

MAGNESIUM 

203.00000 

flg/g 

ANWJ 

MN 

MANGANESE 

28.50000 

flg/g 

ANWJ 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

Hg/g 

ANWJ 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000 

flg/g 

ANWJ 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

VgJg 

ANWJ 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

flg/g 

ANWJ 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000 

flg/g 

ANWJ 

V 

VANADIUM 

3.74000 

flg/g 

7 

ANWJ 

ZN 

ZINC 

6.69000 

flg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Vahie 

Meas 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

ANWK 

AS 

ARSENIC 

LT 

2,50000 

ANWL 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900 

ng/g 

ANXX 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

ANXX 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

iig/i 

ANXX 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

Hgfl 

ANXX 

BA 

BARIUM 

LT 

2.S2000 

itgn 

ANXX 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

Hg/l 

ANXX 

CA 

CALCIUM 

LT 

105.00000 

Mg/l 

ANXX 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000 

ANXX 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000 

|»s/l 

ANXX 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000 

llg/l 

ANXX 

cu 

COPPER 

LT 

18.80000 

fig/l 

ANXX 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

iign 

ANXX 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

gig/i 

ANXX 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.00000 

iig/i 

ANXX 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000 

Mg/l 

ANXX 

NA 

SODIUM 

LT 

279.00000 

iig/i 

ANXX 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000 

Mg/l 

ANXX 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000 

llg/l 

ANXX 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

llg/l 

ANXX 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

llg/l 

ANXX 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

llg/l 

ANXX 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

llg/l 

ANXX 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000 

llg/l 

ANZV 

HG 

MERCURY 

0.61000 

llg/g 

AODM 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

llg/g 

AODM 

AL 

ALUMINUM 

1170.00000 

llg/g 

AODM 

BA 

BARIUM 

10.50000 

llg/g 

AODM 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700 

llg/g 

AODM 

CA 

CALCIUM 

270.00000 

llg/g 

AODM 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000 

gg/g 

AODM 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000 

llg/g 

AODM 

CR 

CHROMIUM 

LT 

1.04000 

ge/g 

AODM 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000 

K/g 

7 

I 

AODM 

FE 

IRON 

1610.00000 

llg/g 

AODM 

K 

POTASSIUM 

239.00000 

vgjg 

AODM 

MG 

MAGNESIUM 

221.00000 

gg/g 

AODM 

MN 

MANGANESE 

31.50000 

vg/g 

AODM 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000 

gg/g 

AODM 

NI 

NICKEL 

7.84000 

llg/g 

AODM 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000 

llg/g 

AODM 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000 

llg'g 

L 

J 

AODM 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000 

vg/g 

AODM 

V 

VANADIUM 

2.93000 

vg/g 

AODM 

ZN 

ZINC 

2.80000 

vg/g 

AODN 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000 

vg/g 

AODO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900 

vg/g 

AOFZ 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000 

Vg/1 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

AMEY 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

Vg/1 

AMEY 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

vg/1 

T 

AMEY 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00250 

vg/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

Unit 

Has 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Vahie  Meas 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  PESnCTOES^PCBS 


AMEY 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00740 

f«8/l 

AMEY 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

AMEY 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

Itg/l 

AMEY 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.03120 

Itg'l 

AMEY 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

Hg/1 

AMEY 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00740 

llg/l 

AMEY 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.01760 

llg/l 

AMEY 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

AMEY 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

T 

AMEY 

ESFS04  ENDCMULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

>ig/l 

T 

AMEY 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

|ig/l 

T 

AMEY 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00250 

iig/i 

AMEY 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

AMEY 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00250 

itgfi 

AMEY 

UN  LINDANE 

LT 

0.00250 

AMEY 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.07500 

flg/I 

H 

M 

AMEY 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYLH,1-DICHL0 

LT 

0.00810 

Mg/1 

AMEY 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>I,I-DICHL0 

LT 

0.00390 

Mg/l 

AMEY 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>I,L1-TRICH 

LT 

0.00250 

Itg/l 

M 

AMEY 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

AMHD 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000 

Mg^g 

AMHD 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

l^g 

T 

AMHD 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

lig^g 

T 

AMHD 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

fig^g 

T 

AMHD 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

VLg/g 

T 

AMHD 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

Mg^g 

T 

AMHD 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790 

}ig/g 

AMIF 

PCB016  PCB  1016 

LT 

038500 

\igfl 

AMLF 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

pig/l 

T 

AMIF 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

038500 

iig/l 

T 

AMIF 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

038500 

Vig/l 

T 

AMIF 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

Hg/1 

T 

AMIF 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

}ig/l 

T 

AMIF 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.17600 

lig/l 

AMKB 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000 

)ig/g 

AMKB 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

T 

AMKB 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

\ig/g 

T 

AMKB 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

l^g^g 

T 

AMKB 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

\ig/g 

T 

AMKB 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

iig/g 

T 

AMKB 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790 

\ig/g 

AMKL 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.38500 

AMKL 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

|ig/l 

T 

AMKL 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

038500 

Mg^ 

T 

AMKL 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

038500 

\ig/l 

T 

AMKL 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

038500 

T 

AMKL 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

iig/i 

T 

AMKL 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.17600 

^g^ 

AMXU 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

|ig/i 

AMXU 

ACLD  A  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

lAg^ 

T 

AMXU 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00250 

}Lg/\ 

AMXU 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00740 

yig/\ 

AMXU 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

lig^ 
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Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Qua] 

Chemical  Class:  PESUCIDES/PCBS 


AMXU 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

AMXU 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

AMXU 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00740 

Hg/1 

AMXU 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.01760 

fig/l 

AMXU 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

|iga 

AMXU 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

T 

AMXU 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

n&l 

T 

AMXU 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

T 

AMXU 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00250 

Hg/1 

AMXU 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

(Ig^ 

AMXU 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

MS'! 

AMXU 

UN 

LINDANE 

LT 

0.00250 

Mg/1 

AMXU 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.07500 

Mg/1 

AMXU 

PPDDD 

2>BIS(PARA^HLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.00810 

Mg/1 

AMXU 

PPDDE 

2>BIS(PARA4:HLOROPHENYL>1,1-DICHIjO 

LT 

0.00390 

Mg/1 

AMXU 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1.1,1-TRICH 

LT 

0.00250 

Mg/1 

AMXU 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

Mg/1 

AMYC 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.38500 

Mg1 

AMYC 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

AMYC 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

AMYC 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

AMYC 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

038500 

Mg/1 

T 

AMYC 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

Mg/1 

T 

AMYC 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

Mg/1 

ANEL 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000 

Mg/g 

ANEL 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

Mg/g 

T 

ANEL 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

Mg/g 

T 

ANEL 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

Mg/g 

T 

ANEL 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

Mg/g 

T 

ANEL 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

Mg/g 

T 

ANEL 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790 

Mg/g 

ANEM 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000 

Mg/g 

ANEM 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

Mf/g 

T 

ANEM 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

Mg/g 

T 

ANEM 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

Mg/g 

T 

ANEM 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

Mg/g 

T 

ANEM 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

Mg/g 

T 

ANEM 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790 

Mg/g 

ANFG 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.38500 

Mg/1 

ANFG 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

ANFG 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

038500 

Mgl 

T 

ANFG 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

038500 

Mg/1 

T 

ANFG 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

Mg/1 

T 

ANFG 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

Mg/1 

T 

ANFG 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

Mg/1 

ANFU 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

Mg/1 

ANFU 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

Mg/1 

T 

ANFU 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00250 

Mg/1 

7 

ANFU 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00740 

Mg/1 

ANFU 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

Mg/1 

ANFU 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

Mg/1 

ANFU 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.03120 

Mg/1 

ANFU 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

Mg/1 
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_ Test  Name 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ANFU 

DLDRN 

ANFU 

ENDRN 

ANFU 

ENDRN 

ANFU 

ENDRN 

ANFU 

ESFS04 

ANFU 

GCLDA 

ANFU 

HPCL 

ANFU 

HPCLE 

ANFU 

ISODR 

ANFU 

UN 

ANFU 

MEXCL 

ANFU 

PPDDD 

ANFU 

PPDDE 

ANFU 

PPDDT 

ANFU 

TXPHE 

ANHJ 

ABHC 

ANHJ 

ACLDA 

ANHJ 

AENSLF 

ANHJ 

ALDRN 

ANHJ 

BBHC 

ANHJ 

BENSLF 

ANHJ 

CLDAN 

ANHJ 

DBHC 

ANHJ 

DLDRN 

ANHJ 

ENDRN 

ANHJ 

ENDRN 

ANHJ 

ENDRN 

ANHJ 

ESFS04 

ANHJ 

GCLDA 

ANHJ 

HPCL 

ANHJ 

HPCLE 

ANHJ 

ISODR 

ANHJ 

UN 

ANHJ 

MEXCL 

ANHJ 

PPDDD 

ANHJ 

PPDDE 

ANHJ 

PPDDT 

ANHJ 

TXPHE 

ANID 

ABHC 

ANID 

AENSLF 

ANID 

ALDRN 

ANID 

BBHC 

ANID 

BENSLF 

ANID 

CLDAN 

ANID 

DBHC 

ANID 

DLDRN 

ANID 

ENDRN 

ANID 

ENDRN 

ANID 

ENDRN 

ANID 

ESFS04 

ANID 

HPCL 

ANID 

HPCLE 

ANID 

ISODR 

DIELDRIN 

ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRIN  KETONE 

ENDOSULFAN  SULFATE 

GAMMA-CHLORDANE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ISODRIN 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1-DICHU) 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>i,l.l-TRICH 

TOXAPHENE 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ALPHA  CHLORDANE 
ALPHA-ENDOSULFAN 
ALDRIN 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BETA-ENDOSULFAN 

CHLORDANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIELDRIN 

ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRIN  KETONE 

ENDOSULFAN  SULFATE 

GAMMA-CHLORDANE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ISODRIN 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH 

TOXAPHENE 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BETA-ENDOSULFAN 

CHLORDANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIELDRIN 

ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
HEPTACHLOR 
HEPTACHLOREPOXIDE 
ISODRIN 


Mcas 

Bo4d 

Value 

UnH 

Meas 

Flae 

Code 

Data 

Qoal 

LT 

0.00740 

LT 

0.01760 

|ig/l 

LT 

0.05040 

|»gA 

ND 

0.00250 

(»g/l 

T 

ND 

0.00250 

»ig/l 

T 

ND 

0.03120 

(igl 

T 

LT 

0.00250 

Hg/1 

LT 

0.00630 

i»ei 

LT 

0.00250 

LT 

0.00250 

»»g/l 

LT 

0.07500 

LT 

0.00810 

Hg/I 

LT 

0.00390 

M©! 

LT 

0.00250 

fiei 

LT 

1.64000 

llg/l 

LT 

0.00280 

llg/g 

M 

ND 

0.00400 

M©'g 

T 

M 

LT 

0.00100 

MB/g 

M 

LT 

0.00140 

Mg/g 

H 

M 

LT 

0.00770 

Mg'g 

M 

LT 

0.00070 

fig/g 

M 

LT 

0.06840 

ve/e. 

M 

LT 

0.00850 

fig/g 

M 

LT 

0.00160 

velz 

H 

M 

LT 

0.00650 

fig^g 

H 

M 

ND 

0.00050 

T 

M 

ND 

0.00050 

vt/z. 

T 

M 

ND 

0.00050 

T 

M 

ND 

0.00400 

Mg/g 

T 

M 

LT 

0.00220 

Mg^g 

H 

M 

LT 

0.00130 

(tg/g 

M 

LT 

0.00300 

vsl& 

M 

LT 

0.00100 

ve/z 

H 

M 

LT 

0.03590 

vz/z 

H 

M 

LT 

0.00270 

ve/z 

M 

LT 

0.00270 

vzlz 

M 

LT 

0.00350 

vdz 

H 

M 

LT 

0.22600 

vziz 

M 

LT 

0.00250 

fig^ 

LT 

0.00250 

i‘g'1 

LT 

0.00740 

fig/i 

LT 

0.00990 

fig/i 

LT 

0.00770 

iig/i 

LT 

0.03120 

Mg'! 

0.00364 

|ig/l 

U 

LT 

0.00740 

Hg/1 

LT 

0.01760 

Hg/1 

M 

LT 

0.05040 

lig/I 

ND 

0.00250 

figl 

T 

0.01200 

Mg^ 

ZU 

LT 

0.00250 

vzft 

LT 

0.00630 

Mg/1 

LT 

0.00250 

Mg/1 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vatne 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTIODES/PCBS 

ANID 

UN 

LINDANE 

LT 

0.00250 

Hg/l 

ANID 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.07500 

MS'! 

ANID 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.38500 

Hg/1 

ANID 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

|»g/l 

T 

ANID 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

US'! 

T 

ANID 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

Hg/1 

T 

ANID 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

T 

ANID 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

|ig/l 

T 

ANID 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

|«g/l 

ANID 

PPDDD 

i2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLO 

LT 

0.00810 

|ig/l 

ANID 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1.1-DICHL0 

LT 

0.00390 

Hg/1 

ANID 

PPDDT 

2;i.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

LT 

0.00250 

fig/1 

ANID 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

Mg/l 

ANRD 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000 

pg/g 

ANRD 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANRD 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANRD 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0,10000 

pg/g 

T 

ANRD 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANRD 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BffHENYL  1254 

ND 

0.04790 

pg/g 

T 

ANRD 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790 

pg/g 

ANSD 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000 

pg/g 

ANSD 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANSD 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANSD 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANSD 

PCB24g 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANSD 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

pg/g 

T 

ANSD 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790 

pg/g 

ANSI 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.38500 

pg/1 

ANSI 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

pg/1 

T 

ANSI 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

pg/1 

T 

ANSI 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

T 

ANSI 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

pg/1 

T 

ANSI 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

pg/1 

T 

ANSI 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.17600 

»*g/l 

ANVA 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000 

pg/g 

ANVA 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANVA 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANVA 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANVA 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANVA 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

pg/g 

T 

ANVA 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790 

pg/g 

ANWS 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000 

pg/g 

ANWS 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

Mg/g 

T 

ANWS 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANWS 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

pg/g 

T 

ANWS 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

»>g/g 

T 

ANWS 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

pg/g 

T 

ANWS 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790 

pg/g 

ANWT 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

pg/1 

ANWT 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

pg/1 

T 

ANWT 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00250 

pg/1 

ANWT 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00740 

pg/1 

ANWT 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

pg/1 

367 
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Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  0ata 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ANWT 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

ANWT 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

ANWT 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANWT 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

ANWT 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

ANWT 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

ANWT 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

ANWT 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ANWT 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

ANWT 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

ANWT 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ANWT 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

ANWT 

UN 

LINDANE 

LT 

ANWT 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

ANWT 

PPDDD 

W-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

ANWT 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CH1jOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

ANWT 

PPDDT 

2>B1S(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1.1-TRICH 

LT 

ANWT 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

ANXZ 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANXZ 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

ANXZ 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

ANXZ 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

ANXZ 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANXZ 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

ANXZ 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

ANXZ 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANXZ 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

ANXZ 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

ANXZ 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

ANXZ 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

ANXZ 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

ANXZ 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

ANXZ 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

ANXZ 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ANXZ 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

ANXZ 

UN 

LINDANE 

LT 

ANXZ 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

ANXZ 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

ANXZ 

PPDDE 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,I-DICHLO 

LT 

ANXZ 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I.l.l-TRICH 

LT 

ANXZ 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATELES 

AMGK 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

AMGK 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

AMGK 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

AMGK 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

AMGK 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

AMGK 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

AMGK 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

AMGK 

23dTCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

AMGK 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

AMGK 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00770  >ig/l 
0.03120  figa 

0.00340  ^g/1 

0.00740  pLg/i 

0.01760  jig/l 
0.05040  ngfl  T 

0.00250  jig/1  T 

0.00546  pLgfi  ZU 

0.03120  jig/1  T 

0.00250  fig/I 

0.00630  pLg/l 
0.00250  jig/1 
0.00250  |ig/l 
0.07500  \ig/l 
O.OOSIO  ^g/I 
0.00390  ^g/l 
0.00250  fig/1 
1.64000  ^g/1 
0.002SO 

0.00400  \ie/s  T 

0.00100  \Lg/g 

0.00140  fig/g 
0.00770  tig/g 
0.00070  ng/g 
0.06S40  fig/g 
0.00$50  pLg/g 

0.00160  ^g/g 

0.00650  ^g^g 
0.00050  ^g/g  T 
0.00050  jig/g  T 
0.00050  Mg^g  T 
0.00400  }Lgfg  T 

0.00220  }ig/g 

0.00130  \ig/g 
0.00300  ^g^g 
0.00100  [xgfg 
0.03590  \ig/g 
0.00270  yig/g 
0.00270  fig^g 
0.00350  fig/g 

0.22600  Vig/g 


5.80000  ftg/l 

2.40000  |ig/l 

1.20000  \ig/\ 

13.00000  yig/\ 

3.40000  yig/l 
10.00000  fig/1  R 

1.50000  fig/1 
1.70000  ng/l 

2.80000  ngfl 
3.60000  ng/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Fla^ 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOIATILES 

AMGK 

24DCLP 

2,4.DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

ng/l 

AMGK 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

Hg/1 

AMGK 

24DNP 

2,4.DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

Mg/l 

AMGK 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

5.80000 

nen 

AMGK 

26DNA 

2,6-DINrrROANIUNE 

LT 

8.80000 

AMGK 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

(*g/i 

AMGK 

2CLP 

2-CHIjOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Hg/l 

AMGK 

2CNAP 

2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

AMGK 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

(ig/i 

AMGK 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/l 

AMGK 

2NANrL 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

(ig/i 

R 

AMGK 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

8.20000 

Mg/l 

AMGK 

33DCBD 

33-CICHIjOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

AMGK 

35DNA 

3,5.DINITROANILINE 

LT 

21.00000 

Hg/l 

AMGK 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

15.00000 

fig/l 

AMGK 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

2.90000 

Hg/l 

AMGK 

46DN2C 

4,6-DINrrRO2-CRES0L 

ND 

50.00000 

Hg/l 

R 

AMGK 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22,00000 

Hg/l 

AMGK 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

1.00000 

Hg/l 

R 

AMGK 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

Hg/l 

AMGK 

4CLPPE 

4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

Hg/l 

AMGK 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

Hg/l 

AMGK 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

31.00000 

Hg/l 

R 

AMGK 

4NP 

4.NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

Hg/l 

AMGK 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

Hg/l 

AMGK 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Hg/l 

AMGK 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

Hg/l 

AMGK 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

Hg/l 

AMGK 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

Hg/l 

AMGK 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

Hg/l 

R 

AMGK 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

Hg/l 

AMGK 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Hg/l 

AMGK 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

Hg/l 

AMGK 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Hg/l 

AMGK 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Hg/l 

AMGK 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Hg/l 

AMGK 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Hg/l 

AMGK 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Hg/l 

AMGK 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Hg/l 

AMGK 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Hg/l 

AMGK 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Hg/l 

AMGK 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Hg/l 

AMGK 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Hg/l 

R 

AMGK 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Hg/l 

R 

AMGK 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Hg/l 

AMGK 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Hg/l 

AMGK 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Hg/l 

AMGK 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Hg/l 

AMGK 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Hg/l 

AMGK 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

Hg/l 

AMGK 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Hg/l 

AMGK 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

Hg/l 

AMGK 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Hg/l 

Data 

Qaal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

AMGK 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000  ng/1 

AMGK 

CPMSO  4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

AMGK 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

530000  fig/l 

AMGK 

DBAHA  DffiENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000  |ig/l 

AMGK 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000  fig/1 

AMGK 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000  )kg[\ 

R 

AMGK 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

AMGK 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000  ng/1 

AMGK 

DDVP  VAPONA 

LT 

8.50000  |tg/l 

AMGK 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

AMGK 

DIMP  DHSOPROPYLMETHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

AMGK 

DITH  DmnANE 

LT 

3.30000 

AMGK 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

26.00000  )tg/I 

AMGK 

DMMP  DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000  ftg/1 

AMGK 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000  fxga 

AMGK 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000  ^tg/l 

AMGK 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000  ^ig/I 

AMGK 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

18.00000  ng/1 

AMGK 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000  [kg/l 

AMGK 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000  |ig/l 

R 

AMGK 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000  fig/1 

AMGK 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

20.00000  |ig/l 

R 

AMGK 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

24.00000  Mg^ 

AMGK 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

9.20000  |ig1 

AMGK 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000  ^ig/1 

AMGK 

HPCL  HEFTACHLOR 

LT 

38.00000  ^g/I 

AMGK 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

AMGK 

ICDPYR  INDEN0[1A3-CJ)]  PYRENE 

LT 

21.00000 

AMGK 

ISODR  ISODRIN 

LT 

7.80000  ^g/I 

AMGK 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

2.40000  ftg/1 

AMGK 

KEP  KEPONE 

ND 

20.00000  figa 

R 

AMGK 

LIN  LINDANE 

LT 

7.20000  figa 

AMGK 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000  ng/1 

AMGK 

MIREX  1.1AA233A4,54^A5B,S-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

AMGK 

MLTHN  MALATHION 

LT 

21.00000  \ig/l 

AMGK 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.50000  figfl 

AMGK 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3.70000  fig/1 

AMGK 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000  fign 

AMGK 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000  pLg/l 

AMGK 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000  \ign 

AMGK 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000  tiga 

AMGK 

PCB016  PCB1016 

ND 

9.10000  \ign 

R 

AMGK 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000  ^g/I 

R 

AMGK 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000  \igfi 

R 

AMGK 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000  ng/1 

R 

AMGK 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000  ng/1 

R 

AMGK 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000  Mg/I 

R 

AMGK 

PCB260  PCB1260 

ND 

13.00000  ngn 

R 

AMGK 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000  ng/l 

AMGK 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

9.90000  iig/l 

AMGK 

PHENO  PHENOL 

LT 

2.20000  ng/l 

AMGK 

PPDDD  24-BIS{PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

LT 

18.00000  fig/1 

AMGK 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DlCHLO 

LT 

14.00000  }ig/l 
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Method  Bkmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bo^ _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AMGK 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>.1,1,1-TRICH 

LT 

1S.00000  {tg/1 

AMGK 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000  (ig/l 

AMGK 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000  ng/1 

AMGK 

SUPON 

2-CH1X)R0-1-(2ADICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

19.00000  (ig/1 

AMGK 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000  |iga 

AMGK 

UNK518 

UNKNOWN 

7.00000  fig/1 

AMHM 

123TCB 

i;j3-trichlorobenzene 

LT 

5.80000  (ig/l 

AMHM 

124TCB 

UATRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000  (ig/1 

AMHM 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000  |ig/l 

AMHM 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

AMHM 

13DCLB 

1>DICHL0R0BENZENE 

LT 

3.40000  |tg/I 

AMHM 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ND 

10.00000  (ig/I 

AMHM 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000  ng/1 

AMHM 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000  iig/I 

AMHM 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000  Iign 

AMHM 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000  |ig/l 

AMHM 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000  ng/l 

AMHM 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000  |ig/l 

AMHM 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000  fig/1 

AMHM 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000  |ig/l 

AMHM 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

8.80000  (ig/l 

AMHM 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

6.70000  ng/1 

AMHM 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000  figl 

AMHM 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000  (tg/1 

AMHM 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

130000  |tg/l 

AMHM 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000  |ig/l 

AMHM 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000  (ig/1 

AMHM 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000  |tg/l 

AMHM 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000  |iga 

AMHM 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

21.00000  |ig/l 

AMHM 

3NANIL 

S-NTTROANEJNE 

LT 

15.00000  |tg/l 

AMHM 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000  |tg/l 

AMHM 

46DN2C 

4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000  ftg/l 

AMHM 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000  )ig/l 

AMHM 

4CANIL 

4^HL0R0ANIUNE 

ND 

1.00000  (ig/I 

AMHM 

4CL3C 

4-CHL0R0.3-CRES0L 

LT 

8.50000  |ig/I 

AMHM 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000  |ig/l 

AMHM 

4MP 

4-METHyLPHENOL 

LT 

2.80000  (igl 

AMHM 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

31.00000  (ig/I 

AMHM 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000  figl 

AMHM 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

530000 

AMHM 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000  )ig/l 

AMHM 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000  |tg/l 

AMHM 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000  |ig/l 

AMHM 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000  iigfl 

AMHM 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000  |tg/l 

AMHM 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000  |tg/I 

AMHM 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000  ne/I 

AMHM 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000  (ig/1 

AMHM 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000  |tg/I 

AMHM 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000  (ig/I 

AMHM 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000  HB/l 

AMHM 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000  (ig/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

AMHM 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

AMHM 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

AMHM 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AMHM 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

AMHM 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

AMHM 

BENZID 

BENZIDINE 

AMHM 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

AMHM 

BGHIPY  BENZO  [GAI]  PERYLENE 

AMHM 

BKFAN 

BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 

AMHM 

BRMCIL  BROMACIL 

AMHM 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

AMHM 

CHRY 

CHRYSENE 

AMHM 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

AMHM 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

AMHM 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

AMHM 

CLDAN 

CHLORDANE 

AMHM 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

AMHM 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

AMHM 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

AMHM 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

AMHM 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

AMHM 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AMHM 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

AMHM 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

AMHM 

DDVP 

VAPONA 

AMHM 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

AMHM 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

AMHM 

DITH 

DmnANE 

AMHM 

DLDRN 

DIELDRIN 

AMHM 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

AMHM 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

AMHM 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

AMHM 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

AMHM 

ENDRN 

ENDRIN 

AMHM 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

AMHM 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

AMHM 

ESFSCM 

ENDOSULFAN  SULFATE 

AMHM 

FAMPH 

FAMOPHOS 

AMHM 

FANT 

FLUORANTHENE 

AMHM 

FLRENE 

FLUORENE 

AMHM 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

AMHM 

HPCL 

HEPTACHLOR 

AMHM 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXTOE 

AMHM 

ICDPYR 

INDENO  [U3-CJ>]  PYRENE 

AMHM 

ISODR 

ISODRIN 

AMHM 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

AMHM 

KEP 

KEPONE 

AMHM 

LIN 

LINDANE 

AMHM 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

AMHM 

MIREX 

l,lA^^3^A,4,5,5,5A.5a6-DECACHLOROO 

AMHM 

MLTHN 

MALATHION 

AMHM 

NAP 

NAPHTHALENE 

AMHM 

NB 

NITROBENZENE 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

LT 

14.00000 

Hg/l 

LT 

10.00000 

fig/l 

LT 

17.00000 

f»g/l 

LT 

28.00000 

figl 

LT 

42.00000 

ngn 

ND 

2.00000 

iig/i 

ND 

3.10000 

LT 

15.00000 

jig/i 

LT 

10.00000 

LT 

2.90000 

|»gn 

LT 

4.00000 

(ig/l 

LT 

7.40000 

Pg/l 

LT 

12.00000 

Pgl 

LT 

54.00000 

pg/1 

LT 

830000 

P®! 

LT 

37.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/1 

LT 

15.00000 

P®! 

LT 

5.30000 

pgl 

LT 

12.00000 

P©1 

LT 

12.00000 

p®1 

ND 

3.00000 

PS'l 

LT 

5.10000 

pg/l 

LT 

5.50000 

PB'l 

LT 

8.50000 

pg/1 

LT 

5.90000 

pg/1 

LT 

21.00000 

pg/1 

LT 

3.30000 

pg/1 

LT 

26.00000 

pg/1 

LT 

130.00000 

pg/1 

LT 

2.20000 

pg/1 

LT 

33.00000 

pg/1 

LT 

1.50000 

pg/1 

LT 

18.00000 

pg/1 

LT 

5.00000 

pg/1 

ND 

6.00000 

pg/1 

LT 

50.00000 

pg/1 

ND 

20.00000 

pg/l 

LT 

24.00000 

Pg/l 

LT 

9.20000 

pg/1 

LT 

8.70000 

pg/1 

LT 

38.00000 

pg/1 

LT 

28.00000 

pg/1 

LT 

21.00000 

pg/1 

LT 

7.80000 

pg/1 

LT 

2.40000 

pg/1 

ND 

20.00000 

pg/1 

LT 

7.20000 

pg/1 

LT 

11.00000 

pg/1 

LT 

24.00000 

pg/1 

LT 

21.00000 

pg/1 

LT 

0.50000 

pg/1 

LT 

3.70000 

pg/1 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOIATILES 

AMHM 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000 

(ig/i 

AMHM 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

Mg'! 

AMHM 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

Hg/1 

AMHM 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000 

(ig/l 

AMHM 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000 

Mg'! 

R 

AMHM 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

R 

AMHM 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

MS^I 

R 

AMHM 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

MB'! 

R 

AMHM 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Hg/1 

R 

AMHM 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

R 

AMHM 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

(igfl 

R 

AMHM 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

Hg/1 

AMHM 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

AMHM 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

Hg/1 

AMHM 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

18.00000 

MS'! 

AMHM 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,M>ICHLO 

LT 

14.00000 

i»ga 

AMHM 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1,1-TRICH 

LT 

00 

b 

o 

AMHM 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

Mg'! 

AMHM 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

|ig/l 

AMHM 

SUPON 

2-CHLORO-1-<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Mgfl 

AMHM 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

Mg/1 

R 

AMIL 

123TCB 

I;23-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.03200 

Vt/g 

AMIL 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000 

Mg/g 

AMH. 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

Mg/g 

AMIL 

12DPH 

U-DffHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

Vt/g 

AMIL 

13DCLB 

l^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

Mg/g 

AMIL 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000 

Mg/g 

R 

AMIL 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400 

Mg/g 

AMIL 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

Mg/g 

AMIL 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

Mg/g 

AMSL 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

Mg/g 

AMIL 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

Mg/g 

AMIL 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

Mg/g 

AMIL 

24DNP 

2,4.DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

Mg/g 

AMIL 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000 

Mg/g 

AMIL 

26DNA 

2,6-DINITROANIUNE 

LT 

0.57000 

Mg/g 

AMIL 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

Mg/g 

AMIL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500 

Mg/g 

AMIL 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

Mg/g 

AMIL 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

AMIL 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

Mg/g 

AMIL 

2NANIL 

2-NrmOANIUNE 

ND 

3.10000 

Mg/g 

R 

AMIL 

2NP 

2.NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

Mg/g 

AMIL 

33DCBD 

3>CICHIjOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

Mg/g 

AMIL 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

Mg/g 

AMIL 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

Mg/g 

AMIL 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000 

Mg/g 

AMIL 

46DN2C 

4,6.DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

Mg/g 

AMIL 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

Mg/g 

AMIL 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

Mg/g 

R 

AMIL 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000 

Mg/g 

AMIL 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

Mg/g 

AMIL 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

Mg/g 

373 


Lot 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


Meas 

TtrtNaroe  _  Boot 


Unit  Flat 
Vnlpg  Meas  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATn.T?.S 


AMIL 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

AMIL 

4NP 

4-NITROPHENOL 

AMIL 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AMIL 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AMIL 

ALDRN 

ALDRIN 

AMIL 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

AMIL 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

AMIL 

ANIL 

ANILINE 

AMIL 

ANTRC 

ANTHRACENE 

AMIL 

ATZ 

ATRAZINE 

AMIL 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

AMIL 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

AMIL 

B2CLEE 

;  BIS  (2-CHLOROETHYl,)  ETHER 

AMIL 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXVL)  PHTHALATE 

AMIL 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

AMIL 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

AMIL 

BBFAN 

BENZO  IB]  FLUORANTHENE 

AMIX^ 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AMIL 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

AMIL 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

AMIL 

BENZID 

BENZIDINE 

AMIL 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

AMIL 

BGHIPY 

BENZO  IG,H4]  PERYLENE 

AMIL 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

AMIL 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

AMIL 

CHRY 

CHRYSENE 

AMIL 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

AMIL 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

AMIL 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

AMIL 

CLDAN 

CHLORDANE 

AMIL 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFTOE 

AMIL 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

AMIL 

CPMSQ2 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

AMIL 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

AMIL 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

AMIL 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AMIL 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

AMIL 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

AMIL 

DDVP 

VAPONA 

AMIL 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

AMIL 

DITH 

DITHIANE 

AMIL 

DLDRN 

DIELDRIN 

AMIL 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

AMIL 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

AMIL 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

AMIL 

ENDRN 

ENDRIN 

AMIL 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

AMIL 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

AMIL 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

AMIL 

FAMPH 

FAMOPHOS 

AMIL 

FANT 

FLUORANTHENE 

AMIL 

FLRENE 

FLUORENE 

AMIL 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

ND 

3.10000  ng/g  R 

LT 

3.30000  jig/g 

LT 

1.30000  ^g(g 

LT 

0.40000  fig^g 

LT 

1.30000  ng^g 

LT 

0.04100  ftg^g 

LT 

0.03300  (tg/g 

ND 

0.13000  ^g/g  R 

LT 

0.71000  gg'g 

LT 

0.06500  jig/g 

LT 

0.19000  M&'g 

LT 

0.44000  ^g'g 

LT 

0.36000  fig^g 

LT 

0.48000  (ig/g 

LT 

0.04100  ^g^g 

LT 

1.20000  \ig/z 

LT 

OJIOOO  (tg/g 

LT 

1.30000  >ig/^g 

LT 

1.80000  ^g/g 

LT 

2.40000  iig^g 

ND 

0.13000  ^g/g  R 

ND 

3.10000  fig/g  R 

LT 

0.18000  fig/g 

LT 

0.13000  \^z/z 

LT 

0.03200  tig/g 

LT 

0.03200  ng/g 

LT 

0.08000  fig/g 

LT 

0,52000  ptg/g 

LT 

1.80000  jig/g 

LT 

0.68000  fig^g 

LT 

0.09700  iig^g 

LT 

0.32000  |ig/g 

LT 

0.06600  fig^g 

LT 

031000  fig/g 

LT 

0.07100  ^g^g 

LT 

0.21000  tig^g 

LT 

0.38000  ^g^g 

LT 

0.57000  |xg/g 

LT 

0.06800  fig^g 

LT 

034000  fig^g 

LT 

0.06500  ng/g 

LT 

0.07900  fig^g 

LT 

0.06300  ^g^g 

LT 

130000  iig^g 

LT 

0.23000  ng/g 

LT 

130000  ng/g 

LT 

1.80000  ^g^g 

ND 

0.28000  ng/g  R 

LT 

1.20000  ng/g 

ND 

1.30000  ^g/g  R 

LT 

0.03200  fig/g 

LT 

0.06500  lig/g 

LT 

0.97000  ng/g 

Data 

Qua! 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class: 

semivolahles 

AMIL 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

ng/g 

AMIL 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

(Ig/g 

AMIL 

ICDPYR 

INDENO[lA3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

AMIL 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

vt/s 

AMIL 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000 

flg/g 

AMIL 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

ftg/g 

R 

AMIL 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

llg/g 

AMIL 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

llg/g 

AMIL 

MIREX 

1,1AA2^3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

llg/g 

AMIL 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

flg/g 

AMIL 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

Mg'g 

AMIL 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

llg/g 

AMIL 

NNDME 

N-NrmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

llg/g 

AMIL 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

ftg/g 

AMIL 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

lig'g 

AMIL 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

llg/g 

AMIL 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000 

m/g 

AMIL 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

Vg/g 

R 

AMIL 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

llg/g 

R 

AMIL 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

i^g 

R 

AMIL 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

llg/g 

R 

AMIL 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

llg/g 

R 

AMIL 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.79000 

llg/g 

AMIL 

PCB262 

PCB 1262 

LT 

630000 

llg/g 

AMIL 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

llg/g 

AMIL 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

llg/g 

AMIL 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

llg/g 

AMD- 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

llg/g 

AMIL 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYLH,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

llg/g 

AMIL 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

iig^g 

AMIL 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

llg/g 

AMIL 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

gg/g 

AMIL 

SUPON 

2-CHL0R0-K2>DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

vg/g 

AMIL 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

vg/g 

AMIL 

UNK641 

UNKNOWN 

0.40000 

gg/g 

S 

AMKW 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

gg/l 

AMKW 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

ggH 

AMKW 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Hg/l 

AMKW 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

iigfl 

AMKW 

13DCLB 

13-dichlorobenzene 

LT 

3.40000 

Vg/I 

AMKW 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

10.00000 

Hga 

R 

AMKW 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

gg/l 

AMKW 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

llg/l 

AMKW 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

llg/l 

AMKW 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/1 

AMKW 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Mg/1 

AMKW 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

Mg/1 

AMKW 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

180.00000 

Mg/1 

AMKW 

24DNT 

2.4.DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

AMKW 

26DNA 

2.6.DINrrROANILINE 

LT 

8.80000 

Mg/1 

AMKW 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

6.70000 

Mg/1 

AMKW 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

AMKW 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

Mg/1 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Mens 

LT 

L30000 

LT 

3.60000 

i»g/i 

ND 

31.00000 

Mg/l 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

5.00000 

Mg/l 

LT 

21.00000 

Mg/l 

LT 

15.00000 

Mg/l 

LT 

2.90000 

Mg/l 

ND 

50.00000 

Mg/l 

LT 

22.00000 

Mg^ 

ND 

1.00000 

Mg/l 

LT 

8.50000 

Mg/I 

LT 

23.00000 

Mg/I 

LT 

2.80000 

Mg/l 

ND 

31.00000 

Mg/l 

LT 

96.00000 

Mg/I 

LT 

5.30000 

Mg/I 

LT 

23.00000 

Mg/l 

LT 

13.00000 

Mg/l 

LT 

5.80000 

Mg^ 

LT 

5.10000 

Mg/l 

ND 

2.00000 

Mg/l 

LT 

5.20000 

Mg/l 

LT 

5.90000 

Mg/l 

LT 

6.80000 

Mg/l 

LT 

5.00000 

Mg/I 

LT 

0.68000 

Mg/l 

LT 

7.70000 

Mg/l 

LT 

9.80000 

Mg/l 

LT 

14.00000 

Mg/l 

LT 

10.00000 

Mg/l 

LT 

17.00000 

Mg/l 

LT 

28.00000 

Mg/l 

LT 

42.00000 

Mg/l 

ND 

2.00000 

Mg/l 

ND 

3.10000 

Mg/l 

LT 

15.00000 

Mg/l 

LT 

10.00000 

Mg/l 

LT 

2.90000 

Mg/l 

LT 

4.00000 

Mg/l 

LT 

7.40000 

Mg/l 

LT 

12.00000 

Mg/l 

LT 

54.00000 

Mg/l 

LT 

8.30000 

Mg/l 

LT 

37.00000 

Mg/l 

LT 

10.00000 

Mg/l 

LT 

15.00000 

Mg/l 

LT 

530000 

Mg/l 

LT 

12.00000 

Mg/l 

LT 

12.00000 

Mg/l 

ND 

3.00000 

Mg/l 

LT 

5.10000 

Mg/l 

LT 

5.50000 

Mg/l 

Lot 


Test  Name 


Flag 


Data 

Qual 


Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

AMKW 

2MNAP 

AMKW 

2MP 

AMKW 

2NANIL 

AMKW 

2NP 

AMKW 

33DCBD 

AMKW 

35DNA 

AMKW 

3NANIL 

AMKW 

3NT 

AMKW 

46DN2C 

AMKW 

4BRPPE 

AMKW 

4CANIL 

AMKW 

4CUC 

AMKW 

4CLPPE 

AMKW 

4MP 

AMKW 

4NANIL 

AMKW 

4NP 

AMKW 

ABHC 

AMKW 

AENSLF 

AMKW 

ALDRN 

AMKW 

ANAPN 

AMKW 

ANAPY 

AMKW 

ANIL 

AMKW 

ANTRC 

AMKW 

ATZ 

AMKW 

B2CEX 

AMKW 

B2CIPE 

AMKW 

B2CLEE 

AMKW 

B2EHP 

AMKW 

BAANT 

AMKW 

BAPYR 

AMKW 

BBFAN 

AMKW 

BBHC 

AMKW 

BBZP 

AMKW 

BENSLF 

AMKW 

BENZID 

AMKW 

BENZO 

AMKW 

BGHIPY 

AMKW 

BKFAN 

AMKW 

BRMCIL 

AMKW 

BZALC 

AMKW 

CHRY 

AMKW 

CL6BZ 

AMKW 

CL6CP 

AMKW 

CL6ET 

AMKW 

CLDAN 

AMKW 

CPMS 

AMKW 

CPMSO 

AMKW 

CPMS02 

AMKW 

DBAHA 

AMKW 

DBCP 

AMKW 

DBHC 

AMKW 

DBZFU 

AMKW 

DCPD 

2-METHYLNAPHTHALENE 

2-METHYLPHENOL 

2-NrrROANDLINE 

2- NITROPHENOL 
3^-CICHLOROBENZIDINE 
a^-DINTTROANlUNE 

3- NITROANIUNE 

3- NITROTOLUENE 
4,6-DINrniO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENVLPHENYL  ETHER 

4-CHLOROANIUNE 
4CHLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4-METHYU'HENOL 
4.NrrROANILINE 
4-NrrROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BK  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXVL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSUUfAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G.H,I1  PERYLENE 

BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 

BROMACIL 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DIBROMOCHLOROPROPANE 
DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DIBENZOFURAN 
DICYCLOPENTADIENE 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOLAHLES 

AMKW 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

iig/i 

AMKW 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

(»g/i 

AMKW 

DIMP 

DOSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

mb'! 

AMKW 

DITH 

DITHIANE 

LT 

330000 

lig/l 

AMKW 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Hg/1 

AMKW 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

(ig/I 

AMKW 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

AMKW 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Hg/l 

AMKW 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

lig/l 

AMKW 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

»»g/l 

AMKW 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

AMKW 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Hg/1 

R 

AMKW 

ESFS04 

ENDOSULF  AN  SULFATE 

LT 

50.00000 

lig/l 

AMKW 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

Mg/1 

R 

AMKW 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24,00000 

|»g/l 

AMKW 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9,20000 

AMKW 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

AMKW 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38,00000 

|ig/l 

AMKW 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

AMKW 

ICDPYR 

INDENO  PYRENE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

AMKW 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Mg/1 

AMKW 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Mg/1 

AMKW 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Mg/1 

R 

AMKW 

UN 

UNDANE 

LT 

7.20000 

Mg/1 

AMKW 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Mg/1 

AMKW 

MIREX 

1.1AA233A,4.5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

24.00000 

Mg/1 

AMKW 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

Mg/1 

AMKW 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

Mg/l 

AMKW 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

Mg/l 

AMKW 

NNDME 

N-NHROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000 

Mg/l 

AMKW 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

Mg/l 

AMKW 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

Mg/l 

AMKW 

OXAT 

1,4<>XATHIANE 

LT 

27.00000 

Mg/l 

AMKW 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

9,10000 

Mg/l 

R 

AMKW 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

Mg/l 

R 

AMKW 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

Mg/l 

R 

AMKW 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Mg/l 

R 

AMKW 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Mg/l 

R 

AMKW 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

Mg/l 

R 

AMKW 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

Mg/l 

R 

AMKW 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

Mg/l 

AMKW 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

Mg/l 

AMKW 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

Mg/l 

AMKW 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

18.00000 

Mg/l 

AMKW 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

14.00000 

Mg/l 

AMKW 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,14-TRICH 

LT 

18.00000 

Mg/l 

AMKW 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

Mg/l 

AMKW 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mg/l 

AMKW 

SUPON 

2<;HL0R0-1<2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Mg/l 

AMKW 

TTCPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

Mg/l 

R 

AMKW 

UNK518 

UNKNOWN 

8.00000 

Mg/l 

S 

AMVZ 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

Mg/l 

AMVZ 

124TCB 

U,4-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

2,40000 

Mg/l 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  El  data 


Chemical  Class: 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 
AMVZ 


SEMIVOLAITLES 

12DCLB 

12DPH 

13DCLB 

13DNB 

14DCLB 

236TCP 

245TCP 

246TCP 

24DCLP 

24DMP 

24DNP 

24DNT 

26DNA 

26DNT 

2CLP 

2CNAP 

2MNAP 

2MP 

2NANIL 

2NP 

33DCBD 

35DNA 

3NANIL 

3NT 

46DN2C 

4BRPPE 

4CANIL 

4CL3C 

4CLPPE 

4MP 

4NANIL 

4NP 

ABHC 

AENSLF 

ALDRN 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT  ] 

BAPYR  ] 

BBFAN  ] 

BBHC  ] 

BBZP  ] 

BENSLF  1 

BENZID  ] 

BENZO  I 

BGHIPY  I 


3  U-DICHLOROBENZENE 
U-DIPHENYLHYDRAZINE 
3  U-DICHLOROBENZENE 
13-DINrrROBENZENE 
3  1,4-DICHLOROBENZENE 
2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 
'  2,4.DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROANILINE 

2.6- DINITROTOLUENE 
2-CHLOROPHENOL 
2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL 
2-NITROANILINE 

2- NITROPHENOL 

\  33-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINITROANIUNE 

3- NrrROANIUNE 

3- NITROTOLUENE 

4.6- DINrrRO-2CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
44:HLOROANnJNE 
4^HLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4-METHYLPHENOL 
4-NITROANILINE 
4-NITROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BIS  {2.CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 


1.20000 

13.00000 

3.40000 
10.00000 

1.50000 

1.70000 

2.50000 

3.60000 

8.40000 

4.40000 
180.00000 

5.80000 

8.80000 

6.70000 
2.80000 

2.60000 

1.30000 
3.60000 

31.00000 

8.20000 

5.00000 

21.00000 

15.00000 

2.90000 
50.00000 
22.00000 

1.00000 

8.50000 

23.00000 

2.80000 

31.00000 

96.00000 

5.30000 
23.00000 
13.00000 

5.80000 

5.10000 
2,00000 
5.20000 

5.90000 

6.80000 
5.00000 
0.68000 
7.70000 
9.80000 

14.00000  j 
10.00000 
17.00000 
28.00000 
42.00000 
2.00000 

3.10000 
15.00000 


3  fig/l 

)  Kg/1 

R 

Pg^ 

Pg^ 

Pg/l 

Pg^ 

Pg^ 

I  pg/1 

>  pg/1 

>  jig/I 
pg/1 

Pg/I 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/1  R 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

Pg/I  R 
pg/1 

pg/1  R 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/1  R 

pg/1 

pg/I 

Pgl 

pg/1 

pg/I 

pg/1 

pg/1  R 
pg/1 

pg/I 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/I 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/1 

pg/1  R 


pg/1  R 
pg/I 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AMVZ 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

AMVZ 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

AMVZ 

PCB260 

PCB 1260 

ND 

AMVZ 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

AMVZ 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

AMVZ 

PHENO 

PHENOL 

LT 

AMVZ 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

AMVZ 

PPDDE 

2>BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLO 

LT 

AMVZ 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

LT 

AMVZ 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

AMVZ 

PYR 

PYRENE 

LT 

AMVZ 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4.DICHLOROPHENYL)VlNYL 

LT 

AMVZ 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

AMWB 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

AMWB 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

AMWB 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

AMWB 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

AMWB 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

AMWB 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

AMWB 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

AMWB 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

AMWB 

245TCP 

2,43-TRICHLOROPHENOL 

LT 

AMWB 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

AMWB 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

AMWB 

24DMP 

i4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

AMWB 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

AMWB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

AMWB 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

AMWB 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

AMWB 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

AMWB 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

AMWB 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

AMWB 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

AMWB 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

AMWB 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

AMWB 

33DCBD 

1 

1 

I 

5 

LT 

AMWB 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

AXfWB 

3NANIL 

3-NnROANILINE 

LT 

AMWB 

3NT 

3.NrrROTOLUENE 

LT 

AMWB 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

AMWB 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

AMWB 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

AMWB 

4CL3C 

44:HL0R0-3-CRES0L 

LT 

AMWB 

4CLPPE 

4-chijorophenylphenyl  ether 

LT 

AMWB 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

AMWB 

4NANIL 

4-NITROANIUNE 

ND 

AMWB 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

AMWB 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

AMWB 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

AMWB 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

AMWB 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

AMWB 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

AMWB 

ANIL 

ANILINE 

ND 

Unit  Has 

Valne  Meas  Code  Qnal 


9.10000  ^ig/l  R 

9.10000  fig/1  R 

13.00000  uga  R 

9.10000  ^g/1 
9.90000 

2.20000  ^g/1 

18.00000  \Lg/\ 

14.00000  |ig/l 

18.00000  }ig/l 

37.00000 
17.00000  ^g/1 
19.00000  fig/l 
17.00000  jig/1  R 

0.03200  fig/g 

0.22000  ng/g 
0.04200  Hg/g 
0.52000  jig/g 
0.04200  Mg/g 
0.63000  jig^g  R 

0.03400  jig^g 

0.62000  |tg/^g 

0.49000  ^g^g 

0.06100  )ig/g 

0.06500  |ig/g 
3.00000  fig^g 
4.70000  |ig/g 
1.40000  ^g 
0.57000  ng^g 
0.32000  fig/g 
0.05500  ^g^g 
0.24000  iig^g 
0.03200  >ig/g 
0.09800  fig^g 

3.10000  fig^g  R 

1.10000  \iglz 

1.60000  iig^g 
1.60000  ^g^g 

3.00000  fig^g 
0.34000  yag/z 

0.80000  }ig/jg 

0.04100  yig/z 
0.63000  fig^g  R 

0.93000  >ig/g 
0.17000  vig/z 
0.24000  fig^g 

3.10000  \ig/z  R 

330000  yigfz 
1.30000  yigiz 
0.40000  fig^g 
1.30000  yig/z 
0.04100  YLg/z 
0.03300  yig/z 
0.13000  )kg/z  R 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 

Meas  Unit  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class: 

SEMWOLATILES 

AMWB 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

Hg/g 

AMWB 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

ng/s 

AMWB 

B2CEX 

BIS  (2-CHIjOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

ne/s 

AMWB 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

K/S 

AMWB 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

fig/g 

AMWB 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.4SOOO 

Mg'g 

AMWB 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

ns/g 

AMWB 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

AMWB 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000 

Mg/g 

AMWB 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

lig/e 

AMWB 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

Vfl% 

AMWB 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

fig^g 

AMWB 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

iig^g 

AMWB 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/g 

AMWB 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

JIg/g 

AMWB 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

Mg/g 

AMWB 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

Mg/g 

AMWB 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

AMWB 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

Mg/g 

AMWB 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADEENE 

LT 

0.52000 

Mg/g 

AMWB 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

Mg/g 

AMWB 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

Mg/g 

AMWB 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

Mg/g 

AMWB 

CPMSO 

4<:HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000 

Mg/g 

AMWB 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

Mg/g 

AMWB 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

Mg/g 

AMWB 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

Mg/g 

AMWB 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

Mg/g 

AMWB 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

Mg/g 

AMWB 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

Mg/g 

AMWB 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

Mg/g 

AMWB 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

Mg/g 

AMWB 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500 

Mg/g 

AMWB 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

Mg/g 

AMWB 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

Mg/g 

AMWB 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

Mg/g 

AMWB 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

Mg/g 

AMWB 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

Mg/g 

AMWB 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

Mg/g 

AMWB 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

Mg/g 

AMWB 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

Mg/g 

AMWB 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

Mg/g 

AMWB 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0,03200 

Mg/g 

AMWB 

ELRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

Mg/g 

AMWB 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

Mg/g 

AMWB 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

Mg/g 

AMWB 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

Mg/g 

AMWB 

ICDPYR 

INDENO[lA3-CJ>]  PYRENE 

LT 

2.40000 

Mg/g 

AMWB 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

Mg/g 

AMWB 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

Mg/g 

AMWB 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

Mg/g 

AMWB 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

Mg/g 

AMWB 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

Mg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Meas 

Unit 

Fla; 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AMWB 

MIREX  1.1AA2,33A,4.5.5.5A,5B,6.DECACH1jOROOCT 

LT 

0.14000 

AMWB 

MLTHN  MALATmON 

LT 

0.18000 

lig/g 

AMWB 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

Mg^g 

AMWB 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

Pg^g 

AMWB 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

Mg'g 

AMWB 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

Pg^g 

AMWB 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

pg^g 

AMWB 

OXAT  1,40XATHIANE 

LT 

0.07500 

Pg^g 

AMWB 

PCB016  PCB 1016 

LT 

0,32000 

Pg^g 

AMWB 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

Pg^g 

R 

AMWB 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

Pg^g 

R 

AMWB 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

Pg^g 

R 

AMWB 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

Pg^g 

R 

AMWB 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

Pg^g 

R 

AMWB 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000 

Pg^g 

AMWB 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000 

Pg^g 

AMWB 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

Pg^g 

AMWB 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

Pg^g 

AMWB 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200 

pg/g 

AMWB 

PPDDD  2;Z-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

Pg^g 

AMWB 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06800 

Pg^g 

AMWB 

PPDDT  2^-B1S(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1.1-TRICH 

LT 

0.10000 

Pg^g 

AMWB 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000 

Pg^g 

AMWB 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300 

Pg^g 

AMWB 

SOPON  2CHLORO-1-<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

Pg^g 

AMWB 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

Pg^g 

AMWB 

UNK521  UNKNOWN 

0.60000 

Pg/g 

S 

AMWB 

UNK531  UNKNOWN 

0.30000 

pg/g 

S 

AMWB 

UNK538  UNKNOWN 

0,30000 

pg/g 

s 

AMWB 

UNK538  UNKNOWN 

2.00000 

Pg/g 

D 

AMWB 

UNK639  UNKNOWN 

0.40000 

pg/g 

S 

AMWB 

UNK649  UNKNOWN 

0.30000 

pg/g 

S 

AMXM 

123TCB  1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

Pg/1 

AMXM 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

pg/1 

AMXM 

12DCLB  I^-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Pg/1 

AMXM 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

pg/1 

AMXM 

13DCLB  1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Pg/1 

AMXM 

13DNB  l>DINITROBENZENE 

ND 

10.00000 

pg/1 

R 

AMXM 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

pg/1 

AMXM 

236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

pg/1 

AMXM 

245TCP  2.4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

pg/1 

AMXM 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

pg/1 

AMXM 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

pg/1 

AMXM 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

pg/1 

AMXM 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

LT 

180.00000 

pg/1 

AMXM 

24DNT  2.4-DlNrrROTOLUENE 

LT 

5.80000 

pg/1 

AMXM 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

8.80000 

Pg/I 

AMXM 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

pg/1 

AMXM 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

pg/1 

AMXM 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

pg/1 

AMXM 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

pg/1 

AMXM 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

pg/1 

AMXM 

2NANIL  2-NITROANIUNE 

ND 

31.00000 

pg/1 

R 
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Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Lc»t 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Code 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

AMXM 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

8.20000 

Mg/l 

AMXM 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

AMXM 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

21.00000 

Hg/1 

AMXM 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

15.00000 

AMXM 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

fig/l 

AMXM 

46DN2C 

4,^DINITR0.2-CRES0L 

ND 

50.00000 

l»8^ 

R 

AMXM 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

Mg^ 

AMXM 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

1.00000 

fig/1 

R 

AMXM 

4CL3C 

4-CHIJORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

fig/1 

AMXM 

4CLPPE 

4CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

|»g/l 

AMXM 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

uga 

AMXM 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

i»gi 

R 

AMXM 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

i»g/i 

AMXM 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

Hg^l 

AMXM 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

AMXM 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

(ig/1 

AMXM 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

|»g/I 

AMXM 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

iiga 

AMXM 

ANIL 

ANIUNE 

ND 

2.00000 

iig^ 

R 

AMXM 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

iig^ 

AMXM 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

iig/i 

AMXM 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

i»g/i 

AMXM 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

i»g/i 

AMXM 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

iig/i 

AMXM 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Hg/l 

AMXM 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Hg1 

AMXM 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

|ig/l 

AMXM 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Jig/J 

AMXM 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

ttgfl 

AMXM 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mgl 

AMXM 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

fig/l 

AMXM 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

R 

AMXM 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Jigl 

R 

AMXM 

BGHIPY 

BENZO  fG.H.1]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

|ig/l 

AMXM 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

lig^ 

AMXM 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

|tg/l 

AMXM 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

ne/i 

AMXM 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg/l 

AMXM 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

itg/i 

AMXM 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

k/i 

AMXM 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

830000 

^gfi 

AXIXM 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

pgi 

AMXM 

CPMS 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  sulfide 

LT 

10.00000 

re/i 

AMXM 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

iign 

AMXM 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  sulfone 

LT 

530000 

ns/i 

AMXM 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

ns/i 

AMXM 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

AMXM 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

iig/i 

R 

AMXM 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

itg/i 

AMXM 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

iig/i 

AMXM 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

itg/i 

AMXM 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Mg/l 

AMXM 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Itg/l 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Flai;  Data 

Bool  Valne  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AMXM 

DITH 

DITHIANE 

LT 

AMXM 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

AMXM 

DMMP 

DIMETHYL  MEIHYLPHOSPHATE 

LT 

AMXM 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

AMXM 

DNBP 

DI-N-BUTVL  PHTHALATE 

LT 

AMXM 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

AMXM 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

AMXM 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

AMXM 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

AMXM 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

AMXM 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

AMXM 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

AMXM 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

AMXM 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

AMXM 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

AMXM 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

AMXM 

ICDPYR 

INDENO  [IA3-C4)]  PYRENE 

LT 

AMXM 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

AMXM 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

AMXM 

KEP 

KEPONE 

ND 

AMXM 

LIN 

LINDANE 

LT 

AMXM 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

AMXM 

MIREX 

I,1AA2^3A4.5,5.5A5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

AMXM 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

AMXM 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

AMXM 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

AMXM 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

AMXM 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

AMXM 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

AMXM 

OXAT 

l.-MJXATHIANE 

LT 

AMXM 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

AMXM 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

AMXM 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

AMXM 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIKIENYL 1242 

ND 

AMXM 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

AMXM 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

AMXM 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

AMXM 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

AMXM 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

AMXM 

PHENO 

PHENOL 

LT 

AMXM 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.DICHLO 

LT 

AMXM 

PPDDE 

i2-BIS<PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLO 

LT 

AMXM 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRICH 

LT 

AMXM 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

AMXM 

PYR 

PYRENE 

LT 

AMXM 

SUPON 

2-CHL0RO.l<2,4-DICHL0ROPHENYL)VINYL 

LT 

AMXM 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

ANAT 

123TCB 

IA3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

ANAT 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

ANAT 

12DCLB 

1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

ANAT 

12DPH 

I^DIPHENYIHYDRAZINE 

LT 

ANAT 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

ANAT 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

3.30000 

26.00000 

130.00000 

2.20000 

33.00000 

1.50000 

18.00000 

5.00000 

6.00000 

50.00000 

20.00000 

24.00000 

9.20000 

8.70000 
38.00000 
28.00000 
21.00000 

7.80000 
2.40000 

20.00000 

7.20000 
11.00000 
24.00000 
21.00000 

0.50000 

3.70000 

9.70000 

6.80000 

3.70000 
27.00000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

9.10000 

13.00000 

9.10000 

9.90000 

2.20000 
18.00000 
14.00000 
18.00000 
37.00000 
17.00000 
19.00000 
17.00000 

0.03200 

0.22000 

0.04200 

0.52000 

0.04200 

0.63000 


Hga 

Hg/1 

Mg/1  R 

jigil  R 
Mg/l 

Mg'! 

Hg't 

Hg/1 

fign 

Hg/1  R 

pgfl 

Itg/l 

llg/l 

(tga 

Mg'! 

Ilg/I 

Hg/1 

|ig/l 

lig/l 

Hg/l 

|iga  R 
|ig/l  R 
R 
R 


Hg/1 
Mg/1 
Mg/1  R 
Mg/1  R 
Mg/1  R 
Mg/1 
Mg/1 
Mg/I 
Mg/1 
Mg/1 
Mg/1 
Mg/1 
Mg/1 
Mg/1 

Mg/I  R 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g  R 


384 


385 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit  Fla^ 
Value  Meas  Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

ANAT 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ^g/g 

ANAT 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

ANAT 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000  /Ag^g 

ANAT 

CPMS  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  jig^g 

ANAT 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHVL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ng/g 

ANAT 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

LT 

0.06600  fig/g 

ANAT 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  |ig^g 

ANAT 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  fig^g 

ANAT 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ^g/^g 

ANAT 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

038000  lig^g 

ANAT 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  iig^g 

ANAT 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800  fig^g 

ANAT 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ng^g 

ANAT 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

ANAT 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900  Hg^g 

ANAT 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  jig^g 

ANAT 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  Mg^g 

ANAT 

DNOP  DI-N-OCIYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  fig/g 

ANAT 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000  |ig/g 

ANAT 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  iig/g 

ANAT 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  jig^g  R 

ANAT 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g^g 

ANAT 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ng^g  R 

ANAT 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  (ig^g 

ANAT 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500 

ANAT 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ng/g 

ANAT 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  Mg^g 

ANAT 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g^g 

ANAT 

ICDPYR  INDENO[lA3-CJ>]  PYRENE 

LT 

2.40000  fig/g 

ANAT 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g^g 

ANAT 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

039000  )ig^g 

ANAT 

KEP  KEPONE 

ND 

130000  ng/g  R 

ANAT 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000  |ig/g 

ANAT 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ^g 

ANAT 

MIREX  1,1AA^33A,4,5^4A,5B.6.DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000  ^g^g 

ANAT 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  ^g(g 

ANAT 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  fig^g 

ANAT 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000  fig/g 

ANAT 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  |Ag/g 

ANAT 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000  fig/g 

ANAT 

NNDPA  N-NTIROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ^g 

ANAT 

OXAT  I,44)XATHIANE 

LT 

0.07500  jig/g 

ANAT 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000  fig^g 

ANAT 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000  fig^g  R 

ANAT 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000  Mg^g  R 

ANAT 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000  »ig/g  R 

ANAT 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000  ^g/g  R 

ANAT 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000  ^g^g  R 

ANAT 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  ng^g 

ANAT 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000  ^g/g 

ANAT 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000  ng^g 

ANAT 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  ^g^g 

ANAT 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200  (ig^g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Hae 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

ANAT 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHIX)R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06400 

Mg'g 

ANAT 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

fig's 

ANAT 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1.1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

fig's 

ANAT 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

L70000 

fig's 

ANAT 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

fig's 

ANAT 

SUPON 

2^HIX)R(>1-(2ADICHIjOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

fig's 

ANAT 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

ms's 

ANAT 

UNK640 

UNKNOWN 

0.40000 

fig's 

S 

ANAU 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

Mg'! 

ANAU 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2,40000 

fig'l 

ANAU 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

MS'! 

ANAU 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

fig'l 

ANAU 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

fig'l 

ANAU 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

10.00000 

fig'l 

R 

ANAU 

14IX:LB 

1,4-DICHIjOROBENZENE 

LT 

1.50000 

fig'l 

ANAU 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

fig'l 

ANAU 

245TCP 

2,4,5-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

2.80000 

fig'l 

ANAU 

246TCP 

2,4,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

3.60000 

fig'l 

ANAU 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

fig'l 

ANAU 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

fig'l 

ANAU 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

fig'l 

ANAU 

24DNT 

2.4.DINrrROTOLUENE 

LT 

5.80000 

fig'l 

ANAU 

26DNA 

2,6-DINITROANIUNE 

LT 

8.80000 

fig'l 

ANAU 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

fig'l 

ANAU 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

fig/l 

ANAU 

2CNAP 

2^HLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

fig'l 

ANAU 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

OOOOO 

fig'l 

ANAU 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

fig'l 

ANAU 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

fig'l 

R 

ANAU 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

fig'l 

ANAU 

33DCBD 

1 

I 

1 

LT 

5.00000 

fig'l 

ANAU 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

21.00000 

fig'l 

ANAU 

3NANIL 

3.NrrROANILINE 

LT 

15.00000 

fig'l 

ANAU 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

2.90000 

fig'l 

ANAU 

46DN2C 

4,6.DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000 

fig'l 

R 

ANAU 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

fig'l 

ANAU 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

1.00000 

fig'l 

R 

ANAU 

4CUC 

4^HLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000 

fig'l 

ANAU 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ether 

LT 

23.00000 

fig'l 

ANAU 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

fig'l 

ANAU 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

fig'l 

R 

ANAU 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

LT 

96.00000 

fig'l 

ANAU 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

fig'l 

ANAU 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

fig'l 

ANAU 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

fig'l 

ANAU 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

fig'l 

ANAU 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

fig'l 

ANAU 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

fig'l 

R 

ANAU 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

fig'l 

ANAU 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

fig'l 

ANAU 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

fig'l 

ANAU 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

fig'l 

ANAU 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

fig'l 

Data 

Qual 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot  _  TcstName 


Chemical  Class: 

semivolahles 

ANAU 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXVL)  PHTHALATE 

ANAU 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ANAU 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ANAU 

BBFAN 

BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

ANAU 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ANAU 

BBZP 

BUTVLBENZYL  PHTHALATE 

ANAU 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

ANAU 

BENZID 

BENZIDINE 

ANAU 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ANAU 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

ANAU 

BKFAN 

BENZO  pq  FLUORANTHENE 

ANAU 

BRMCIL 

BROMACIL 

ANAU 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ANAU 

CHRY 

CHRYSENE 

ANAU 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ANAU 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ANAU 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ANAU 

CLDAN 

CHLORDANE 

ANAU 

CPMS 

4OHL0R0PHENYLMETHYL  SULFIDE 

ANAU 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ANAU 

CPMS02  4<:HIX>ROPHENYIMETHYLSULFONE 

ANAU 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ANAU 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ANAU 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ANAU 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ANAU 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

ANAU 

DDVP 

VAPONA 

ANAU 

DEP 

DIETHYL PHTHALATE 

ANAU 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

ANAU 

Drra 

DITHIANE 

ANAU 

DLDRN 

DIELDRIN 

ANAU 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

ANAU 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ANAU 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

ANAU 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALAIE 

ANAU 

ENDRN 

ENDRIN 

ANAU 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ANAU 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ANAU 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ANAU 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ANAU 

FANT 

FLUORANTHENE 

ANAU 

FLRENE 

FLUORENE 

ANAU 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

ANAU 

HPCL 

HEPTACHLOR 

ANAU 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ANAU 

ICDPYR 

1NDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

ANAU 

ISODR 

ISODRIN 

ANAU 

ISOPHR 

KOPHORONE 

ANAU 

KEP 

KEPONE 

ANAU 

UN 

LINDANE 

ANAU 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ANAU 

MIREX 

LlA.2^3A,4.5,5.5A.5B,6-DECACHLOROOCT 

ANAU 

MLTHN 

MALATHION 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

LT 

7.70000 

iig/i 

LT 

9.80000 

Fg/I 

LT 

14.00000 

(iga 

LT 

10.00000 

Pg'l 

LT 

17.00000 

|»6^ 

LT 

28.00000 

LT 

42-00000 

|ig/l 

ND 

2.00000 

ND 

3.10000 

fig/1 

LT 

15.00000 

(•s'! 

LT 

10.00000 

LT 

2.90000 

Mgfl 

LT 

4.00000 

LT 

7.40000 

Hg/1 

LT 

12.00000 

(igfl 

LT 

54.00000 

Mg/I 

LT 

8J0000 

US'! 

LT 

37.00000 

LT 

10.00000 

LT 

15.00000 

yi%/\ 

LT 

5.30000 

Hga 

LT 

12.00000 

LT 

12.00000 

Itg/l 

ND 

3.00000 

LT 

5.10000 

pg/l 

LT 

5.50000 

LT 

8.50000 

pg/1 

LT 

5.90000 

PS'I 

LT 

21.00000 

Pg^ 

LT 

330000 

pg/1 

LT 

26.00000 

pgfl 

LT 

130.00000 

pgl 

LT 

2.20000 

pg/1 

LT 

33.00000 

pg/I 

LT 

1.50000 

Pg'l 

LT 

18.00000 

pg/1 

LT 

5.00000 

Pg/1 

ND 

6.00000 

pgfl 

LT 

50.00000 

pg/1 

ND 

20.00000 

P8/1 

LT 

24.00000 

pg/1 

LT 

9.20000 

pg/1 

LT 

8.70000 

pg/1 

LT 

38.00000 

pg/1 

LT 

28.00000 

pg/1 

LT 

21.00000 

pg/1 

LT 

7.80000 

pg/1 

LT 

2.40000 

Pg/l 

ND 

20.00000 

Pg/l 

LT 

7.20000 

pg/I 

LT 

11.00000 

pg/1 

LT 

24.00000 

pg/1 

LT 

21.00000 

pg/1 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Tlaf  0ata 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANAU 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

(*g/i 

ANAU 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

ANAU 

NNDME 

N4OTROSODIMETHYlJU^aNE 

LT 

9.70000 

Hg/I 

ANAU 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

ANAU 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

(ig/l 

ANAU 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000 

fig/1 

ANAU 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000 

|ig/l 

R 

ANAU 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANAU 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANAU 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANAU 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANAU 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANAU 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

Mg^l 

R 

ANAU 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

Mg/1 

ANAU 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

Mg^l 

ANAU 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

Mg/1 

ANAU 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

18.00000 

Mg/1 

ANAU 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

14.00000 

Mg/1 

ANAU 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICH 

LT 

18.00000 

Mg/1 

ANAU 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

Mg/1 

ANAU 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

ANAU 

SUPON 

24:HLORO.K2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Mg/I 

ANAU 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17,00000 

Mg/1 

R 

ANAU 

UNK519 

UNKNOWN 

10.00000 

Mg/1 

S 

ANAU 

UNK521 

UNKNOWN 

8.00000 

Mg/1 

S 

ANAU 

UNK641 

UNKNOWN 

80.00000 

Mg/1 

S 

ANCI 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

ANCI 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

Mg/1 

ANCI 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Mg/1 

ANCI 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

Mg/1 

ANCI 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Mg/1 

ANCI 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

ANCI 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

ANCI 

23CTCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

Mg/1 

ANCI 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

ANCI 

246TCP 

2,4,6.TRICHIjOROPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/1 

ANCI 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

Mg/1 

ANCI 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHEN0L 

LT 

4.40000 

Mg/1 

ANCI 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

Mg/1 

ANCI 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

ANCI 

26DNA 

2,6.DINITROANILINE 

LT 

8.80000 

Mg/1 

ANCI 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

Mg/1 

ANCI 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

ANCI 

2CNAP 

2<:hloronaphthalene 

LT 

2.60000 

Mg/1 

ANCI 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

Mg/1 

ANCI 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/1 

ANCI 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

Mg/1 

R 

ANCI 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000 

Mg/1 

ANCI 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000 

Mg/1 

ANCI 

35DNA 

3,5-DINnROANILINE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

ANCI 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANCI 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.90000 

Mg/1 

ANCI 

46DN2C 

4,6.DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000 

Mg/1 

R 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot _  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

ANCI 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ANCI 

4CANIL 

4-CHU)ROANILINE 

ANCI 

4CL3C 

4-CHU)R0.3CRES0L 

ANCI 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ANCI 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ANCI 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ANCI 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

ANCI 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ANCI 

AENSLF 

AUBA-ENDOSULFAN 

ANCI 

ALDRN 

ALDRIN 

ANCI 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

ANCI 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

ANCI 

ANIL 

ANILINE 

ANCI 

ANTRC 

ANTHRACENE 

ANCI 

ATZ 

ATRAZINE 

ANCI 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ANCI 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

ANCI 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

ANCI 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ANCI 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ANCI 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ANCI 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ANCI 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ANCI 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ANCI 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

ANCI 

BENZID 

BENZIDINE 

ANCI 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ANCI 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

ANCI 

BKFAN 

BENZO  [K1  FLUORANTHENE 

ANCI 

BRMCIL 

BROMACIL 

ANCI 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ANCI 

CHRY 

CHRYSENE 

ANCI 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ANCI 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ANCI 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ANCI 

CLDAN 

CHLORDANE 

ANCI 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ANCI 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ANCI 

CPMS02  4<:HLOROPHENYLMEnm-SULFONE 

ANCI 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ANCI 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ANCI 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ANCI 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ANCI 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

ANCI 

DDVP 

VAPONA 

ANCI 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ANCI 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

ANCI 

DITH 

DmnANE 

ANCI 

DLDRN 

DIELDRIN 

ANCI 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

ANCI 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ANCI 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ANCI 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

Meas  Unit  Fiaj;  Bata 

Bool  Value  Meas  Code  Qnal 


LT 

22.00000 

pe/i 

ND 

1.00000 

fiS/i 

LT 

8,50000 

LT 

23.00000 

Hg/I 

LT 

2.80000 

Hg/l 

ND 

31.00000 

flg/l 

LT 

96.00000 

fig/l 

LT 

5.30000 

Fg/l 

LT 

23.00000 

|ig/l 

LT 

13.00000 

LT 

5.80000 

fig/l 

LT 

5.10000 

^g/l 

ND 

2.00000 

(tg/l 

LT 

5.20000 

fig/l 

LT 

5.90000 

LT 

6.80000 

pgl 

LT 

5,00000 

Pg/1 

LT 

0.68000 

LT 

7.70000 

Pg'l 

LT 

9.80000 

Mg'! 

LT 

14.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

LT 

17.00000 

pg/1 

LT 

28.00000 

pgfl 

LT 

42.00000 

pg/l 

ND 

2.00000 

pg/1 

ND 

3.10000 

pg/1 

LT 

15.00000 

pgl 

LT 

10.00000 

P»1 

LT 

2.90000 

pg/1 

LT 

4.00000 

pg/1 

LT 

7.40000 

pg/1 

LT 

12.00000 

pg/1 

LT 

54.00000 

pg/1 

LT 

8.30000 

pg/1 

LT 

37.00000 

pg/1 

LT 

10.00000 

pg/1 

LT 

15.00000 

pg/1 

LT 

5.30000 

pg/1 

LT 

12.00000 

pg/1 

LT 

12.00000 

pg/1 

ND 

3.00000 

pg/1 

LT 

5.10000 

pg/1 

LT 

5.50000 

pg/1 

LT 

8.50000 

pg/1 

LT 

5,90000 

pg/1 

LT 

21.00000 

pg/1 

LT 

3,30000 

pg/1 

LT 

26.00000 

pg/1 

LT 

130.00000 

pg/1 

LT 

2.20000 

pg/1 

LT 

33.00000 

pg/1 

LT 

1.50000 

pg/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  11 RI  data 


Meas 

Unit 

Flac 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 


ANCM 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ^g^g 

ANCM 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  }ig/g 

ANCM 

24DNT  2,4-DINrrROTOLOENE 

LT 

1.40000  fig/g 

ANCM 

26DNA  2,6-DINrrROAMLINE 

LT 

0.57000  ng^g 

ANCM 

26DNT  2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  iig/g 

ANCM 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500  fig/g 

ANCM 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  fig/g 

ANCM 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ngfg 

ANCM 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  fig^g 

ANCM 

2NANIL  2-NnROANEJNE 

ND 

3.10000  fig^g  R 

ANCM 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000  ng/g 

ANCM 

33DCBD  33-ClCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000  ng/g 

ANCM 

35DNA  3,5-DINrrROANIUNE 

LT 

1.60000  fig/g 

ANCM 

3NANIL  3-NrrROANlUNE 

LT 

3.00000  ng^g 

ANCM 

3NT  3-NnROTOUJENE 

LT 

034000  pig/g 

ANCM 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  }ig/g 

ANCM 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  \ig/g 

ANCM 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000  |ig/g  R 

ANCM 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000  fig/g 

ANCM 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  jig^g 

ANCM 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  \igfg 

ANCM 

4NANIL  4-NnROANILINE 

ND 

3.10000  fig^g  R 

ANCM 

4NP  4.NITROPHENOL 

LT 

3.30000  Mg^g 

ANCM 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  \ig/g 

ANCM 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  \ig/g 

ANCM 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  ng/g 

ANCM 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100  ngfg 

ANCM 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ng/g 

ANCM 

ANIL  ANILINE 

ND 

0,13000  ngfg  R 

ANCM 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  pig/g 

ANCM 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  iig/g 

ANCM 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ng/g 

ANCM 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000  iig/g 

ANCM 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000  }igfg 

ANCM 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  fig^g 

ANCM 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  )igfg 

ANCM 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  iig/g 

ANCM 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000  pi.g/g 

ANCM 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  \ig/g 

ANCM 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ttg/g 

ANCM 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  pig/g 

ANCM 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  \ig/g  R 

ANCM 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  iig/g  R 

ANCM 

BGHIPY  BENZO  [G.H,q  PERYLENE 

LT 

0.18000  pig/g 

ANCM 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  Pig/g 

ANCM 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  pig/g 

ANCM 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200  pg/g 

ANCM 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  pg/g 

ANCM 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  pg/g 

ANCM 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  pg/g 

ANCM 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000  |xg^g 

ANCM 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  pg/g 

ANCM 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  pg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

EUi8 

Code 

Chemical  Class: 
ANCM 

SEMIVOLATILES 

CPMS02 

1 

I 

LT 

0.06600 

(ig^g 

ANCM 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

MS^g 

ANCM 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

jig/g 

ANCM 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

)tg/g 

ANCM 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

tig/g 

ANCM 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

nefs 

ANCM 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

ne/s 

ANCM 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

^g'g 

ANCM 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

lig/S 

ANCM 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

Hg/g 

ANCM 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

iig/g 

ANCM 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

Hg'g 

ANCM 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

Hg/g 

ANCM 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

nefg 

ANCM 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

itg/g 

ANCM 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

Mg/g 

R 

ANCM 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

i»g^g 

ANCM 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

iig/g 

R 

ANCM 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

ne/s 

ANCM 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

Mg/g 

ANCM 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

iig/g 

ANCM 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

|ig/g 

ANCM 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

fig/g 

ANCM 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

lig/g 

ANCM 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

ng/g 

ANCM 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

pg'g 

ANCM 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

gg/g 

R 

ANCM 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

gg/g 

ANCM 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

gg/g 

ANCM 

MIREX 

L1AA233A,4,5,5^A5B,6-DECACHIjOROOCT 

LT 

0.14000 

gg/g 

ANCM 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

gg/g 

ANCM 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

gg/g 

ANCM 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

gg/g 

ANCM 

NNDME 

n-nttrosodimethylamine 

LT 

0.46000 

gg/g 

ANCM 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

gg/g 

ANCM 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

gg/g 

ANCM 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

0.07500 

gg/g 

ANCM 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

gg/g 

ANCM 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

gg/g 

R 

ANCM 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

gg/g 

R 

ANCM 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

gg/g 

R 

ANCM 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

gg/g 

R 

ANCM 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

gg/g 

R 

ANCM 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

gg/g 

ANCM 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

gg/g 

ANCM 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

gg/g 

ANCM 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

gg/g 

ANCM 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

gg/g 

ANCM 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

0.06400 

gg/g 

ANCM 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1.1.DICHLO 

LT 

0.06800 

gg/g 

ANCM 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L1,LTRICH 

LT 

0.10000 

gg/g 

ANCM 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

gg/g 

ANCM 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

gg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Chemical  Class:  SEMIVOLATn.KS 


Test  Name 


ANCM 

ANCM 

ANCM 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 


SUPON 

TXPHE 

UNK640 

123TCB 

124TCB 

12DCLB 

12DPH 

13DCLB 

13DNB 

14DCLB 

236TCP 

245TCP 

246TCP 

24DCLP 

24DMP 

24DNP 

24DNT 

26DNA 

26DNT 

2CLP 

2CNAP 

2MNAP 

2MP 

2NANIL 

2NP 

33DCBD 

35DNA 

3NANIL 

3NT 

46DN2C 

4BRPPE 

4CANIL 

4CUC 

4CLPPE 

4MP 

4NANIL 

4NP 

ABHC 

AENSLF 

ALDRN 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 


2-CHIX>RO-H2,4.DICHU)ROPHENYL)VlNYL 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

U-DICHLOROBENZENE 

1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

U-DICHLOROBENZENE 

l>DINITROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 
2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 
2,4.DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROANILINE 

2.6- DINrrROTOLUENE 
2-CHLOROPHENOL 
2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL 
2-NITROANILINE 

2- NrmOPHENOL 
33-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINITROANIUNE 

3- NITROANILINE 

3- NITROTOLUENE 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4-CHLOROANILINE 
4-CHIJORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4-METHYLPHENOL 
4-NITROANIUNE 
4-NITROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BENZO  [A]  PYRENE 
BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 


Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

LT 

0.92000  ng/g 

LT 

12.00000  )iglg 

0.50000  ng/g 

LT 

0.03200  fig/g 

LT 

0.22000  ^g^g 

LT 

0.04200  \ig/g 

LT 

0.52000  iig/g 

LT 

0.04200  ftg/g 

ND 

0.63000  |ig/g 

LT 

0.03400  ^g/g 

LT 

0.62000  ng/g 

LT 

0.49000  fig/g 

LT 

0.06100  fig/g 

LT 

0.06500  fig/g 

LT 

3.00000  fLg/g 

LT 

4.70000  ttg/g 

LT 

1.40000  fig^g 

LT 

0.57000  ng/g 

LT 

0.32000  ftg^g 

LT 

0.05500  ng^g 

LT 

0.24000  fig^g 

LT 

0.03200  fig^g 

LT 

0.09800  ng/g 

ND 

3.10000  fig^g 

LT 

1.10000  jig^g 

LT 

1.60000  ^g/g 

LT 

1.60000  ^g 

LT 

3.00000  fig^g 

LT 

0.34000  fig^g 

LT 

0.80000  fig/g 

LT 

0.04100  )ig/g 

ND 

0.63000  fig/g 

LT 

0.93000  ng^g 

LT 

0.17000  ^g^g 

LT 

0.24000  ng/g 

ND 

3.10000  ^g^g 

LT 

3.30000  tig/g 

LT 

1.30000  fig/g 

LT 

0.40000  ng/g 

LT 

1.30000  fig^g 

LT 

0.04100  jig^g 

Fla^ 


Data 

Qiial 


LT 

ND 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 


0.03300 
0.13000 
0.71000 
0.06500 
0.19000 
0.44000 
0.36000 
0.48000  pg/g 
0.04100  |xg(g 

1.20000  ftg/g 

0.31000  ng/g 
1.30000  fig/g 


Mg/g 

Mg/g  R 

Hg/g 

|ig/g 

Mg^g 

Mg/g 

|ig/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Test  Name 


Unit  Flas  Data 

Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANDJ 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 


PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124S 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB1260 
PCB262  PCB 1262 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2^-BIS(PARACHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 
PPDDE  2^-BIS(PARA^HLOROPHENYL>l,l-DICHLO 
PPDDT  24-BIS{PARA^HL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICH 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 

SUPON  24:HL0R0-1<2ADICHL0R0PHENYL)VINYL 

TXPHE  TOXAPHENE 

UNK603  UNKNOWN 

UNK610  UNKNOWN 

UNK640  UNKNOWN 

UNK650  UNKNOWN 

UNK680  UNKNOWN 

UNK705  UNKNOWN 

123TCB  lAS-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  lA4-'naCHLOROBENZENE 

12DCLB  1^-DICHLOROBENZENE 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2,4,^TRICHL0R0PHEN0L 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNA  2,6.DINrrROANILINE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINITROANIUNE 

3NANIL  3-NnROANILINE 

3NT  3-NITROTOLUENE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4^HLOROANILINE 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 


ND 

0.32000 

tig's 

R 

ND 

0.32000 

ms's 

R 

ND 

0.32000 

tig's 

R 

ND 

0.32000 

ms's 

R 

LT 

0.79000 

Mg's 

LT 

6.30000 

Mg's 

LT 

0.76000 

Mg's 

LT 

0.03200 

Mg's 

LT 

0.05200 

Mg's 

LT 

0.06400 

Mg's 

LT 

0.06800 

Mg's 

LT 

0.10000 

ms's 

LT 

1.70000 

Mg's 

LT 

0.08300 

ms's 

LT 

0.92000 

Mg's 

LT 

12.00000 

Mg's 

0.60000 

Mg's 

S 

0.70000 

ms's 

S 

3.00000 

Mg's 

S 

0.60000 

ms's 

s 

1.00000 

Mg's 

s 

0.30000 

Mg's 

s 

LT 

5.80000 

MS'! 

LT 

2.40000 

Mg'! 

LT 

1.20000 

Mg/l 

LT 

13.00000 

Mg'! 

LT 

3.40000 

MS'! 

ND 

10.00000 

Mg'! 

R 

LT 

1.50000 

MS'! 

LT 

1.70000 

Mg'l 

LT 

2.80000 

Mg'! 

LT 

3.60000 

Mg'l 

LT 

8.40000 

Mg'* 

LT 

4.40000 

Mg'l 

LT 

180.00000 

Mg'l 

LT 

5.80000 

Mg'l 

LT 

8.80000 

Mg'l 

LT 

6.70000 

Mg'l 

LT 

2.80000 

Mg'l 

LT 

2.60000 

Mg'l 

LT 

1.30000 

Mg'l 

LT 

3.60000 

Mg'l 

ND 

31.00000 

Mg'l 

R 

LT 

8.20000 

Mg'l 

LT 

5.00000 

Mg'l 

LT 

21.00000 

Mg'l 

LT 

15.00000 

Mg'l 

LT 

2.90000 

Mg'l 

ND 

50.00000 

Mg'l 

R 

LT 

22.00000 

Mgl 

ND 

1.00000 

Mg'l 

R 

LT 

8.50000 

Mg'l 

LT 

23.00000 

ue/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Chemical  Class: 

SEMIVOIAHLES 

ANEX 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

(iga 

ANEX 

4NANIL 

4-NrrROANIUNE 

ND 

31.00000 

ANEX 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

iiga 

ANEX 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

jigi 

ANEX 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Hg/l 

ANEX 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

Mg/1 

ANEX 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000 

Mg/1 

ANEX 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

Mg/1 

ANEX 

ANE> 

ANILINE 

ND 

2.00000 

Mg^l 

ANEX 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

Mg^ 

ANEX 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Mg/1 

ANEX 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

Mg/1 

ANEX 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Mg/1 

ANEX 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/1 

ANEX 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

Mg/1 

ANEX 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mg/1 

ANEX 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

ANEX 

BBFAN 

BENZO  JB]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANEX 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

ANEX 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

ANEX 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/1 

ANEX 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

ANEX 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/1 

ANEX 

BGHIPY 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANEX 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANEX 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Mg/1 

ANEX 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Mg/1 

ANEX 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg/1 

ANEX 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANEX 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Mg/1 

ANEX 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

Mg/1 

ANEX 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Mg/1 

ANEX 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANEX 

CPMSO 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANEX 

CPMS02 

44:HIOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

530000 

Mg/1 

ANEX 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANEX 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANEX 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

Mg/1 

ANEX 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Mg/1 

ANEX 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

Mg/1 

ANEX 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Mg/1 

ANEX 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Mg/1 

ANEX 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

ANEX 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

Mg/1 

ANEX 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Mg/1 

ANEX 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Mg/1 

ANEX 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

Mg/1 

ANEX 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Mg/1 

ANEX 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

ANEX 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/1 

ANEX 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/1 

ANEX 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Mg/1 

ANEX 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg/1 

Data 

Qgal 


397 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag 

Bool _ Value  Mens  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATn.F.R 


ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANEX 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 

ANFA 


FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [U3-C.D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 

LIN  LINDANE 

MEXCL  METOOXYCHLOR 

MIREX  iaA;2,233A4.5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

PCB016  PCB 1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB  1260 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.DICHLO 
PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENyL>l,l.DICHLO 
PPDDT  W-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l.TRICH 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 

SUPON  2<JHLORO-H2,4.DICHIjOROPHENYL)VINYL 

TXPHE  TOXAPHENE 

123TCB  1A3-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  1^-DICHLOROBENZENE 

12DPH  1>DIPHENYLHYDRAZINE 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  ^4,5.TRICHLOROPHENOL 

246TCP  ^4,6.TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 


ND 

20.00000  ^ig/1 

R 

LT 

24.00000  uga 

LT 

9.20000  uga 

LT 

8.70000 

LT 

38.00000  figl 

LT 

28.00000  |ig/l 

LT 

21,00000 

LT 

7.80000  Mga 

LT 

2.40000 

ND 

20.00000 

R 

LT 

7.20000  fig/1 

LT 

11.00000  figa 

LT 

24.00000  >ig/l 

LT 

21.00000  ^g/l 

LT 

0.50000  ^g/! 

LT 

3.70000  ^g/l 

LT 

9.70000  figa 

LT 

6.80000  |;ig/l 

LT 

3,70000  jiga 

LT 

27.00000 

ND 

9.10000 

R 

ND 

9.10000 

R 

ND 

9.10000  }ig/l 

R 

ND 

9.10000  iig/i 

R 

ND 

9.10000  fig/I 

R 

ND 

9.10000  ng/1 

R 

ND 

13.00000  }ig/\ 

R 

LT 

9.10000  }ig/[ 

LT 

9.90000  ng/1 

LT 

2.20000  )ign 

LT 

18.00000  )ig/l 

LT 

14.00000  fig/1 

LT 

18.00000  fig/1 

LT 

37.00000  fig/1 

LT 

17.00000  fig/1 

LT 

19.00000  fig/1 

ND 

17.00000  fig4 

R 

LT 

0.03200  fig/g 

LT 

0.22000  fig/g 

LT 

0.04200  fig^g 

LT 

0.52000  fig/g 

LT 

0.04200  fig/g 

ND 

0.63000  fig/g 

R 

LT 

0.03400  fig/g 

LT 

0.62000  fig/g 

LT 

0.49000  fig/g 

LT 

0.06100  fig/g 

LT 

0.06500  fig/g 

LT 

3.00000  fig/g 

LT 

4.70000  fig/g 

LT 

1.40000  fig/g 

LT 

0.57000  fig/g 

LT 

0.32000  fig/g 

Data 

Qnal 
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Method  Blcmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Flaf  Data 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATJLLES 


ANFA 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0,05500 

ANFA 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

tig/g 

ANFA 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

pg/g 

ANFA 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

iig^g 

ANFA 

2NANIL 

2-NrrROANIUNE 

ND 

3.10000 

(ig/g 

ANFA 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

Mg'g 

ANFA 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

|ig/g 

ANFA 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

ANFA 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

pg/g 

ANFA 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

iig/g 

ANFA 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

pg/g 

ANFA 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

pg/g 

ANFA 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

pg/g 

ANFA 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000 

pe'g 

ANFA 

4CLPPE 

4^HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

pg/g 

ANFA 

4MP 

4-METHYUHENOL 

LT 

0.24000 

pg/g 

ANFA 

4NANE- 

4.N1TR0ANIUNE 

ND 

3.10000 

pg'g 

ANFA 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000 

pg/g 

ANFA 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

UOOOO 

pe^g 

ANFA 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

pg/g 

ANFA 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000 

pg/g 

ANFA 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100 

pg/g 

ANFA 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

pg/g 

ANFA 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

pg/g 

ANFA 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

pg/g 

ANFA 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

pg/g 

ANFA 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

pg/g 

ANFA 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

pg/g 

ANFA 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

036000 

pg/g 

ANFA 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

pg/g 

ANFA 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

pg/g 

ANFA 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

pg/g 

ANFA 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

pg/g 

ANFA 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

pg/g 

ANFA 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000 

pg/g 

ANFA 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000 

pg/g 

ANFA 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000 

pg/g 

ANFA 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

pg/g 

ANFA 

BGHIPY 

BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000 

pg/g 

ANFA 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000 

pg/g 

ANFA 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200 

pg/g 

ANFA 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

pg/g 

ANFA 

CL6EZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

pg'g 

ANFA 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

pg/g 

ANFA 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

pg/g 

ANFA 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

pg/g 

ANFA 

CPMS 

4-chijorophenylmethyl  sulfide 

LT 

0.09700 

pg/g 

ANFA 

CPMSO 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

pg/g 

ANFA 

CPMS02 

44:hlorophenylmethyl  SULFONE 

LT 

0.06600 

pg/g 

ANFA 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

pg/g 

ANFA 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

pg/g 

ANFA 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

pg/g 

ANFA 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

pg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ANFA 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

ANFA 

DDW  VAPONA 

LT 

0.06800 

ANFA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

ANFA 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500 

ANFA 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900 

Mg/g 

ANFA 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

Hg^g 

ANFA 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

Mg^g 

ANFA 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

Mg^g 

ANFA 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000 

(tg/g 

ANFA 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

V^Z 

ANFA 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

V^Z 

R 

ANFA 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

v^z/z 

ANFA 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

y^z/z 

R 

ANFA 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

ng^g 

ANFA 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500 

ANFA 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

^g^g 

ANFA 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

v^z 

ANFA 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXnJE 

LT 

0.48000 

\^z/z 

ANFA 

ICDPYR  INDENO  [1A3-C4)]  PYRENE 

LT 

2.40000 

Mg^g 

ANFA 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000 

\k%fz 

ANFA 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

v^z/z 

ANFA 

KEP  KEPONE 

ND 

1.30000 

y^z 

R 

ANFA 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000 

y^z 

ANFA 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

vzlz 

ANFA 

MIREX  1,1AAW3A.4,5,5,5A5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

lig^g 

ANFA 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000 

vziz 

ANFA 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

v^z 

ANFA 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

Mg^g 

ANFA 

NNDME  N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

f^g^g 

ANFA 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

v^z 

ANFA 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

llg^g 

ANFA 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

v^z 

ANFA 

PCB016  PCBI016 

LT 

032000 

vziz 

ANFA 

PCB22I  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

Fg% 

R 

ANFA 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000 

Mg^g 

R 

ANFA 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

vziz 

R 

ANFA 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

v^zlz 

R 

ANFA 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

vziz 

R 

ANFA 

PCB2$0  PCB 1260 

LT 

0.79000 

^z 

ANFA 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000 

vziz 

ANFA 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

v^zlz 

ANFA 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

v^z 

ANFA 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200 

v^zlz 

ANFA 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

v^zJz 

ANFA 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLO 

LT 

0.06800 

v^z 

ANFA 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0,10000 

Hg/z 

ANFA 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000 

}igfz 

ANFA 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300 

Mg^g 

ANFA 

SUPON  2CHLOR0.1<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

Mg^g 

ANFA 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

fig^g 

ANFA 

UNK640  UNKNOWN 

0.40000 

Mg^g 

S 

ANFR 

123TCB  1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

uzfz 

ANFR 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000 

nzfz 

400 


401 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  11 RI  data 


Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

LT 

0.13000  \izfg 

LT 

0.03200  Mg^g 

LT 

0.03200  jig/g 

LT 

0.08000  jig/g 

LT 

0.52000  jig/g 

LT 

1.80000  iig^g 

LT 

0.68000  fig/'g 

LT 

0.09700  Mg^g 

LT 

032000  ^g^g 

LT 

0.06600  fig/g 

LT 

0.31000  ^g/g 

LT 

0.07100  fig/g 

LT 

0.21000  ^g^g 

LT 

038000  Mg^g 

LT 

0.57000  ^g/g 

LT 

0.06800  |ig^g 

LT 

0.24000  ^g^g 

LT 

0.06500  fig/g 

LT 

0.07900  fig^g 

LT 

0.06300  fig^g 

LT 

130000  ng^g 

LT 

0.23000  (ig^g 

LT 

130000  ng^g 

LT 

1.80000  fig^g 

ND 

0.28000  ^g^g 

LT 

1.20000  fig^g 

ND 

1.30000  lig^g 

LT 

0.03200  ^g^g 

LT 

0.06500  fig^g 

LT 

0.97000  ng^g 

LT 

0.24000  ^g/g 

LT 

0.48000  fig/^g 

LT 

2.40000  ^g^g 

LT 

0.48000  jig/g 

LT 

0.39000  jig^g 

ND 

1.30000  )ig/g 

LT 

0.10000  fig^g 

LT 

0.26000  |ig/jg 

LT 

0.14000  >ig/g 

LT 

0.18000  ^g/g 

LT 

0.74000  ng^g 

LT 

1.80000  ^g/g 

LT 

0.46000  fig^g 

LT 

1.10000 

LT 

0.29000  fig^g 

LT 

0.07500  |ig^g 

LT 

0.32000  Mg^g 

ND 

0.32000  ng/g 

ND 

032000  ytz/g 

ND 

0.32000  yz/Z 

ND 

0.32000  yziz 

ND 

0.32000  \kzfz 

LT 

0.79000  lig^g 

Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATiLES 


ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 

ANFR 


BKFAN  BENZOPC]  FLUORANTHENE 

BZ  ALC  BENZYL  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMEraYL  SULFOXIDE 

CPMS02  «HLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DF4BP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDIW  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 

UN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  1,1AA2.33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NTOOSODINCETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1,40XATHIANE 

PCB016  PCB1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
FCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB1260 


Flag  Data 

Code  Qnal 


R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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Mcas 

Unit 

Flae 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLAITLES 


ANFR 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

ng/g 

ANFR 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

Mg/g 

ANFR 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

ANFR 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

Jig'g 

ANFR 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

0.06400 

(ig/g 

ANFR 

PPDDE 

24-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.06800 

Pg/g 

ANFR 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

(ig/g 

ANFR 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

MS'g 

ANFR 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

)tg/g 

ANFR 

SUPON 

2-CHIjORO-1-(2,4-DICHIjOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

Mg/g 

ANFR 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12,00000 

Mg/g 

ANFR 

UNK530 

UNKNOWN 

0.40000 

Mg/g 

s 

ANFR 

UNK537 

UNKNOWN 

1.00000 

Mg/g 

s 

ANFR 

UNK537 

UNKNOWN 

030000 

Mg/g 

D 

ANFR 

UNK641 

UNKNOWN 

0.40000 

Mg/g 

S 

ANFR 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000 

Mg/g 

S 

ANHA 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

ANHA 

124TCB 

1A4-TRICHIX)R0BENZENE 

LT 

0.22000 

Mg/g 

ANHA 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

Mg/g 

ANHA 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

Mg/g 

ANHA 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

Mg/g 

ANHA 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ND 

0.63000 

Mg/g 

R 

ANHA 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400 

Mg/g 

ANHA 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

Mg/g 

ANHA 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

Mg'g 

ANHA 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

Mg/g 

ANHA 

24IX:LP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

Mg/g 

ANHA 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

Mg/g 

ANHA 

24DNP 

2,4.DINnROPHENOL 

LT 

4.70000 

Mg/g 

ANHA 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

1.40000 

Mg/g 

ANHA 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

Mg/g 

ANHA 

26DNT 

2,6.DINnROTOLUENE 

LT 

032000 

Mg/g 

ANHA 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500 

Mg/g 

ANHA 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

Mg/g 

ANHA 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

ANHA 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

Mg/g 

ANHA 

2NANIL 

2-NnROANILINE 

ND 

3.10000 

Mg/g 

R 

ANHA 

2NP 

2-NnROPHENOL 

LT 

1,10000 

Mg/g 

ANHA 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

Mg/g 

ANHA 

35DNA 

3,5-DINnROANILINE 

LT 

1.60000 

Mg/g 

ANHA 

3NANIL 

3-NnROANILINE 

LT 

3.00000 

Mg/g 

ANHA 

3NT 

3.NITROTOLUENE 

LT 

034000 

Mg/g 

ANHA 

46DN2C 

4,6-DINnRO-2-CRESOL 

LT 

0,80000 

Mg/g 

ANHA 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

Mg/g 

ANHA 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.63000 

Mg/g 

R 

ANHA 

4CL3C 

4-CHL0R0.3-CRES0L 

LT 

0.93000 

Mg/g 

ANHA 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

Mg/g 

ANHA 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

Mg/g 

ANHA 

4NANIL 

4-NnROANILINE 

ND 

3.10000 

Mg/g 

R 

ANHA 

4NP 

4-NnROPHENOL 

LT 

330000 

Mg/g 

ANHA 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000 

Mg/g 

ANHA 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

Mg/g 

ANHA 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

130000 

Mg/g 
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Meas 

_ Test  Name _  Bool 


Chemical  Class: 

semivoiahles 

ANHA 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

ANHA 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

ANHA 

ANIL 

ANILINE 

ND 

ANHA 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

ANHA 

ATZ 

ATOAZINE 

LT 

ANHA 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

ANHA 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

ANHA 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

ANHA 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

ANHA 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

ANHA 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

ANHA 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

ANHA 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANHA 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

ANHA 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

ANHA 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

ANHA 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

ANHA 

BGHIPY 

BENZO  [GAq  PERYLENE 

LT 

ANHA 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

ANHA 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

ANHA 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

ANHA 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

ANHA 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

ANHA 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

ANHA 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

ANHA 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

ANHA 

CPMSO 

44:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

ANHA 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

ANHA 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

ANHA 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

ANHA 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANHA 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

ANHA 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

ANHA 

DDVP 

VAPONA 

LT 

ANHA 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

ANHA 

DITH 

DITHIANE 

LT 

ANHA 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

ANHA 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

ANHA 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

ANHA 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

ANHA 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

ANHA 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

ANHA 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

ANHA 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ANHA 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

ANHA 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

ANHA 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

ANHA 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

ANHA 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

ANHA 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ANHA 

ICDPYR 

INDENO  [1 A3-CJ3]  PYRENE 

LT 

ANHA 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

ANHA 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

Unit  Flag  Data 

Vahie  Meas  Code  Qnal 


0.04100 
0.03300  ng/g 
0.13000  *ig/g  R 
0.71000  Hg/g 
0.06500  |ig/g 
0.19000  jig^g 
0.44000  fig/g 
0.36000  ^g^g 
0.4S000  ^g/g 
0.04100  |ig(g 

1.20000  fig^g 

0.31000  ^g^g 

1.30000  fig^g 

1.80000  fig/g 

2.40000  ^g^g 
0.13000  fig/g  R 
3.10000  ng^g  R 

0.18000  fig/g 

0.13000  |ig/g 
0.03200  |ig/g 
0.03200  fig^g 

0.08000  ng/g 

0.52000  |ig/g 

1.80000  ^g/g 
0.68000  Mg^g 

0.09700  fig/g 
0.32000  ng^g 

0.06600  fig/g 

0.31000  ^g^g 
0.07100  fig^g 

0.21000  fig^g 

0.38000  fig^g 
0.57000  ng^g 

0.06800  fig^g 

0.24000  fig^g 
0.06500  fig^g 
0.07900  gg/g 
0.06300  |Ag/g 

1.30000  }ig^g 
0.23000  ^g^g 

1.30000  ng^g 

1.80000  Hg^g 

0.28000  ng^g  R 

1.20000  ftg/g 

130000  fig^g  R 

0.03200  Fig^g 
0.06500  gg/g 
0.97000  ng^g 
0.24000  fig/g 
0.48000  fig^g 
2.40000  ^g^g 
0.48000  fig^g 
0.39000  fig^g 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Book 

Value 

Unit 

Meas 

Flaf 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

ANHA 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

MS'g 

R 

ANHA 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

Itgfg 

ANHA 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

ANHA 

MIREX 

1,1A,2^33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

(ig/g 

ANHA 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

(ig'g 

ANHA 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

(ig/g 

ANHA 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

fig/'g 

ANHA 

NNDME 

N-NrmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

(ig/g 

ANHA 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

fig/g 

ANHA 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

|ig/g 

ANHA 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

Mg's 

ANHA 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000 

Mg's 

ANHA 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

ms's 

R 

ANHA 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

Mg's 

R 

ANHA 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

ms's 

R 

ANHA 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

Mg's 

R 

ANHA 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

Mg's 

R 

ANHA 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

Mg's 

ANHA 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

ms's 

ANHA 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

Mg's 

ANHA 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

Mg's 

ANHA 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

Mg's 

ANHA 

PPDDD 

2^.BIS(PARA^HLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

0.06400 

Mg's 

ANHA 

PPDDE 

2^-BIS(PARA<:HLOROPHENYL>1.1-DICHLO 

LT 

0.06800 

Mg's 

ANHA 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000 

Mg's 

ANHA 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

Mg's 

ANHA 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

Mg's 

ANHA 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

Mg's 

ANHA 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

ms's 

ANHA 

tINK531 

UNKNOWN 

0.40000 

Mg's 

S 

ANHA 

UNK537 

UNKNOWN 

030000 

Mg's 

S 

ANHA 

UNK538 

UNKNOWN 

1.00000 

Mg's 

S 

ANHA 

UNK641 

UNKNOWN 

0.40000 

Mg's 

s 

ANHA 

UNK662 

UNKNOWN 

0.40000 

Mg's 

s 

ANIV 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

Mg'! 

ANIV 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

Mg'! 

ANIV 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

Mg'! 

ANIV 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000 

Mg'! 

ANIV 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

Mg'! 

ANIV 

13DNB 

i>dinitrobenzene 

ND 

10.00000 

Mg'! 

R 

ANIV 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000 

Mg'! 

ANIV 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000 

MS'! 

ANIV 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg/1 

ANIV 

246TCP 

2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000 

Mg/l 

ANIV 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000 

MS'! 

ANIV 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000 

MS'! 

ANTV 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.00000 

Mg'! 

ANIV 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000 

Mg'! 

ANIV 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

8.80000 

Mg'! 

ANIV 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000 

Mg'! 

ANIV 

2CLP 

2-CHIjOROPHENOL 

LT 

2.80000 

Mg'! 

ANIV 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000 

Mg'! 

ANIV 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000 

Mg'! 
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Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 


ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANTV 

ANTV 

ANIV 

ANIV 

ANTV 

ANTV 

ANTV 

ANTV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANTV 

ANIV 

ANTV 

ANIV 

ANIV 

ANTV 

ANTV 

ANTV 

ANIV 

ANIV 

ANTV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANIV 

ANTV 


2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2-NrrROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3.5-DINrmOANILINE 

3NANIL  S-NTTROANIUNE 

3NT  S-NTTROTOLUENE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ANANIL  4-NITROANILlNE 

4NP  4-NITROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROEraOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZOfAJ  ANTHRACENE 
B APYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G,H.I]PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BRMCIL  BROMACIL 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
CHRY  CHRYSENE 
CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
CPMSO  44:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
CPMS02  4^HL0R0PHENYLMETHYLSULF0NE 
DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DBZFU  DIBENZOFURAN 
DCPD  DICYCLOPENTADIENE 
DDVP  VAPONA 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

LT 

3.60000 

ne/i 

ND 

31.00000 

Hg/l 

LT 

S.20000 

(tg/l 

LT 

5.00000 

iig/l 

LT 

21.00000 

|ig/l 

LT 

15.00000 

LT 

2.90000 

Mg'! 

ND 

50.00000 

Vg/l 

LT 

22.00000 

(tg/l 

ND 

1.00000 

(tg/l 

LT 

8.50000 

ne/i 

LT 

23.00000 

(^ 

LT 

2.80000 

(tg/l 

ND 

31.00000 

Hg/1 

LT 

96.00000 

(tg/l 

LT 

5.30000 

(ig/1 

LT 

23.00000 

^g/l 

LT 

13.00000 

(tg/l 

LT 

5.80000 

(tg/l 

LT 

5.10000 

(tg/l 

ND 

2.00000 

(tg/I 

LT 

5.20000 

(tg/l 

LT 

5.90000 

(tgl 

LT 

6.80000 

(tg/l 

LT 

5.00000 

(tg/l 

LT 

0.68000 

(tg/l 

LT 

7.70000 

(tg/l 

LT 

9.80000 

(tg/l 

LT 

14.00000 

(tg/l 

LT 

10.00000 

(tg/l 

LT 

17.00000 

(‘g'l 

LT 

28.00000 

(ig/1 

LT 

42.00000 

(tg/l 

ND 

2.00000 

(tg/l 

ND 

3.10000 

(ig/l 

LT 

15.00000 

(tg/l 

LT 

10.00000 

(tg/l 

LT 

2.90000 

(tg/l 

LT 

4.00000 

(tg/l 

LT 

7.40000 

(tg/l 

LT 

12.00000 

(tg/l 

LT 

54.00000 

(tg/l 

LT 

8.30000 

(tg/l 

LT 

37.00000 

(tg/l 

LT 

10.00000 

(tgl 

LT 

15.00000 

(tg/l 

LT 

5.30000 

(tg/l 

LT 

12.00000 

(tg/l 

LT 

12.00000 

(Ig/1 

ND 

3.00000 

(tg/l 

LT 

5.10000 

(tg/l 

LT 

5.50000 

(tg/l 

LT 

8.50000 

(tg/l 

Data 

Qua! 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ Valne  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMTV OLATTLES 


ANIV 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

(ig/i 

ANIV 

DIMP 

DDSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

ng/l 

ANIV 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

Hg/1 

ANIV 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Hg/1 

ANIV 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

H&l 

ANIV 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

M&l 

ANIV 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Mg/1 

ANIV 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/I 

ANIV 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/1 

ANIV 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/1 

ANIV 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Mg/1 

R 

ANIV 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg/1 

ANIV 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

Mg/1 

R 

ANIV 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

Mg/1 

ANIV 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

ANIV 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

ANIV 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

Mg/I 

ANIV 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

ANIV 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

ANIV 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Mg/1 

ANIV 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Mg/1 

ANIV 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Mg/1 

R 

ANIV 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

Mg/1 

ANIV 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Mg/1 

ANIV 

MIREX 

1,1A^^^3A4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

Mg/1 

ANIV 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

Mg/I 

ANIV 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

ANIV 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

Mg/1 

ANIV 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAAUNE 

LT 

9.70000 

Mg/1 

ANIV 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

Mgl 

ANIV 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

Mg/1 

ANIV 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000 

Mg/1 

ANIV 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANIV 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANIV 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

Mg^ 

R 

ANIV 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANIV 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANIV 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

Mg/1 

R 

ANIV 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

Mg/1 

R 

ANIV 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000 

Mg/1 

ANIV 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000 

Mg/1 

ANIV 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000 

Mg/1 

ANIV 

PPDDD 

2^-BIS(PARA<:HL0R0PHENYL>1,1-DICHL0 

LT 

18.00000 

Mg/1 

ANIV 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

14.00000 

Mg/1 

ANIV 

PPDDT 

2^.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

18.00000 

Mg/1 

ANIV 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000 

Mg/1 

ANIV 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

ANIV 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000 

Mg/1 

ANIV 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000 

Mg/1 

R 

ANON 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

ANON 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000 

Mg/g 

ANON 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

Mg/g 

ANON 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

Mg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH  Flac 
Value  Meas  Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ANON 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  iig/g 

ANON 

13DNB  l^DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000  \Lg/g  R 

ANON 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400  iig/g 

ANON 

236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  lig/g 

ANON 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  jig^g 

ANON 

246TCP  2,4,6.TRICHL0R0PHEN0L 

LT 

0.06100  }igfg 

ANON 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500  jig/g 

ANON 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  iig/g 

ANON 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  }igfg 

ANON 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000  \ig/g 

ANON 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000  iigfg 

ANON 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  pLg/g 

ANON 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500  jig^g 

ANON 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  fig/g 

ANON 

2MNAP  2-XIETHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ixg/g 

ANON 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  yig/g 

ANON 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000  fig/g  R 

ANON 

2NP  2-NnROPHENOL 

LT 

1.10000  \iglg 

ANON 

33DCBD  33-CICHIjOROBENZIDINE 

LT 

1.60000  \xg/g 

ANON 

35DNA  a^DINTTROANIUNE 

LT 

1.60000  fig/g 

ANON 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000  )ig/g 

ANON 

3NT  3-NlTROTOLUENE 

LT 

034000  \xg/g 

ANON 

46DN2C  4,6-DINnRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  yig/g 

ANON 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  yig/g 

ANON 

4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.63000  yg/g  R 

ANON 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000  yg/g 

ANON 

4CLPPE  4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  yg/g 

ANON 

4MP  4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  yg/g 

ANON 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000  yg/g  R 

ANON 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000  fig^g 

ANON 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g^g 

ANON 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  yg/g 

ANON 

AIDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  yg/g 

ANON 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100  ng^g 

ANON 

ANAPV  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  yg/g 

ANON 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000  yg/g  R 

ANON 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  yg/g 

ANON 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  yg/g 

ANON 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  yg/g 

ANON 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000  yg/g 

ANON 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

036000  yg/g 

ANON 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  yg/g 

ANON 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  yg/g 

ANON 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  yg/g 

ANON 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  fig^g 

ANON 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000  yg/g 

ANON 

BBZP  BUTVLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  yg/g 

ANON 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  yg/g 

ANON 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  yg/g  R 

ANON 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  yg/g  R 

ANON 

BGHIPY  BENZO  [GJm  PERYLENE 

LT 

0.18000  yg/g 

ANON 

BKFAN  BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  yg/g 

ANON 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  yg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

Unit 

Has 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Vahie  Meas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATTLES 


ANON 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

itg/g 

ANON 

CIj6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000 

iig'g 

ANON 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000 

vs/s 

ANON 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000 

(tg^g 

ANON 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

vs/z 

ANON 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700 

vziz 

ANON 

CPMSO 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000 

llg/g 

ANON 

CPMS02 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600 

v^z 

ANON 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

(Ig/g 

ANON 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

n/z 

ANON 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000 

vz/z 

ANON 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000 

vz/z 

ANON 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000 

(Ig/g 

ANON 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

vziz 

ANON 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

vziz 

ANON 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500 

vziz 

ANON 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

^z/z 

ANON 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

vzIz 

ANON 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

vztz 

ANON 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

vzIz 

ANON 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000 

vzJz 

ANON 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

vz/z 

ANON 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

038000 

vzIz 

R 

ANON 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

Itg/g 

ANON 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

vziz 

R 

ANON 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

vziz 

ANON 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

vziz 

ANON 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

vziz 

ANON 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

vziz 

ANON 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

vziz 

ANON 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

vziz 

ANON 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

vziz 

ANON 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000 

vziz 

ANON 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

vziz 

R 

ANON 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

vziz 

ANON 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

vziz 

ANON 

MIREX 

l,lAA233A.4,5,5,5A,5a6-DECACHIjOROOCT 

LT 

0.14000 

vziz 

ANON 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

vziz 

ANON 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

vziz 

ANON 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

vziz 

ANON 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

vziz 

ANON 

NNDNP 

N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

vziz 

ANON 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

vziz 

ANON 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

vziz 

ANON 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

vziz 

ANON 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

032000 

vziz 

R 

ANON 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0,32000 

vziz 

R 

ANON 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

vziz 

R 

ANON 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

vziz 

R 

ANON 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

vziz 

R 

ANON 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

vziz 

ANON 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000 

vziz 

ANON 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

vziz 

Data 

Qual 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  fUz  Data 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANOP 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

O.6S000 

ANOP 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

|ig/l 

ANOP 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

|ig/l 

ANOP 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

ANOP 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

(iga 

ANOP 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/l 

ANOP 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

(ig/i 

ANOP 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/l 

ANOP  . 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Jlgl 

ANOP 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/l 

ANOP 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Hg/1 

ANOP 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Hg/1 

ANOP 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

(ig/1 

ANOP 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Hg/1 

ANOP 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

figa 

ANOP 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

(ig/l 

ANOP 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54,00000 

ANOP 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

ANOP 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

ANOP 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

»ig/l 

ANOP 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

ANOP 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

l»g/l 

ANOP 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Ilg/1 

ANOP 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Hg/1 

ANOP 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3,00000 

Hg/1 

ANOP 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Hg/l 

ANOP 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

M&l 

ANOP 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50600 

Hg/1 

ANOP 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

»ig/l 

ANOP 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

lig/l 

ANOP 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

Mg/1 

ANOP 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Mg/1 

ANOP 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Mg^ 

ANOP 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

Mg/1 

ANOP 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

lig/l 

ANOP 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

ANOP 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/1 

ANOP 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/1 

ANOP 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Mg/1 

ANOP 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg/1 

ANOP 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20,00000 

Mg/1 

ANOP 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

Mg/1 

ANOP 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

ANOP 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

ANOP 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

Mg/1 

ANOP 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

ANOP 

ICDPYR 

INDENO[1^3-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

ANOP 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Mg/1 

ANOP 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Mg/1 

ANOP 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Mg/1 

ANOP 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

Mg/1 

ANOP 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Mg/1 

ANOP 

MIREX 

1,1  A;2A33A,4,5,5,5  A5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000 

Mgl 
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Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOIATTO^S 


ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANOP 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 

ANQO 


MLTHN  MALATHION 
NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 
NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 
NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 
OXAT  1,4-OXATHIANE 
PCB016  PCB 1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB  1260 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2>BIS(PARA^HLOROPHENYL>l,l-DICHLO 
PPDDE  2^-BIS(PARA<:HL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 
PPDDT  2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1.TRICH 
PRTHN  parathion 
PYR  PYRENE 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINyL 
txphe  toxaphene 

123TCB  1^3-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 
12DCLB  l^DICHLOROBENZENE 
12DPH  l^DIPHENYLHYDRAZINE 
13DCLB  13-DICHIjOROBENZENE 
13DNB  13-DINITROBENZENE 
14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 
245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
26DNA  2.6.DINrrR0ANIUNE 
26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 
2CLP  2-CHLOROPHENOL 
2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
2MP  2-METHYLPHENOL 
2NANIL  2-NITROANILINE 
2NP  2-NITROPHENOL 
33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 
35DNA  3,5-DINITROANILINE 
3NANIL  S-NTTROANIUNE 
3NT  3-NrrROTOLUENE 
46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 
4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4CANIL  4-CHLOROANILINE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Fla; 

Code 

LT 

21.00000 

LT 

0.50000  ftg/1 

LT 

3.70000  pga 

LT 

9.70000  ng/1 

LT 

6.80000  ^ 

LT 

3.70000  figO 

LT 

27.00000  fig/1 

ND 

9.10000  >ig/l 

R 

ND 

9.10000  figa 

R 

ND 

9.10000  fig/1 

R 

ND 

9.10000  ng1 

R 

ND 

9.10000  fig/1 

R 

ND 

9.10000  \xg/\ 

R 

ND 

13.00000  Hg/1 

R 

LT 

9.10000  ngO 

LT 

9.90000  ^g/1 

LT 

2.20000 

LT 

18.00000  ^g/1 

LT 

14.00000  )iga 

LT 

18.00000  ^g/1 

LT 

37.00000  ^ga 

LT 

17.00000  ng/1 

LT 

19.00000 

ND 

17.00000  ^ga 

R 

LT 

5.80000  |ig/l 

LT 

2.40000  ^g/l 

LT 

1.20000  ^ga 

LT 

13.00000  pg/1 

LT 

3.40000  fig/1 

ND 

10.00000  ^ 

R 

LT 

1.50000  fig/I 

LT 

1.70000  ng/1 

LT 

2.80000  fig/I 

LT 

3.60000  ng1 

LT 

8.40000 

LT 

4.40000  ^g/1 

LT 

180.00000  fig/l 

LT 

5.80000  figl 

LT 

8.80000  fig/1 

LT 

6.70000  uga 

LT 

2.80000  fig/1 

LT 

2.60000  ^g/1 

LT 

1.30000  fig/i 

LT 

3.60000  figl 

ND 

31.00000  ng/1 

R 

LT 

8.20000  gg/I 

LT 

5.00000  fig/l 

LT 

21.00000  figa 

LT 

15.00000  Jigl 

LT 

2.90000  uga 

ND 

50.00000  figl 

R 

LT 

22.00000  ^gl 

ND 

1.00000  ]igf\ 

R 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas  Unit  Flas  Data 

L»ot  Test  Name  _  _ Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANQO 

4CL3C 

4-CHLORa3-CRESOL 

LT 

8.50000 

Mg/l 

ANQO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000 

Mg/1 

ANQO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000 

Hg/l 

ANQO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

31.00000 

ANQO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000 

iig/i 

ANQO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000 

tig/i 

ANQO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000 

Mg/l 

ANQO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000 

l»g/l 

ANQO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5,80000 

MS'! 

ANQO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000 

|ig/l 

ANQO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000 

ANQO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000 

|ig/l 

ANQO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

Hg/1 

ANQO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

Hg/1 

ANQO 

B2CIPE 

BIS  (2<JHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

fig/1 

ANQO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/1 

ANQO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

ANQO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mg/l 

ANQO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

M8/1 

ANQO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANQO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

ANQO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

ANQO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/1 

ANQO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

ANQO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/1 

ANQO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANQO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANQO 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Mg/1 

ANQO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Mg/1 

ANQO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg/1 

ANQO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANQO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Mg/1 

ANQO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

Mg/1 

ANQO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Mg/1 

ANQO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANQO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANQO 

CPMS02 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

Mg/1 

ANQO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANQO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANQO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

Mg/1 

ANQO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Mg/1 

ANQO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

Mg/l 

ANQO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Mg/1 

ANQO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Mg/l 

ANQO 

DIMP 

DBSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

ANQO 

DUH 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

Mg/l 

ANQO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Mg/l 

ANQO 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Mg/l 

ANQO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

Mg/l 

ANQO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Mg/l 

ANQO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/l 

ANQO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/l 

ANQO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/l 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

Meas 

_ Test  Name _  Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANQO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

ANQO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ANQO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

ANQO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

ANQO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

ANQO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

ANQO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

ANQO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ANQO 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C4>]  pyrene 

LT 

ANQO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

ANQO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

ANQO 

KEP 

KEPONE 

ND 

ANQO 

UN 

LINDANE 

LT 

ANQO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

ANQO 

MIREX 

1.1AA233A,4,54.5A.5B,6.DECACHL0R00CT 

LT 

ANQO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

ANQO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

ANQO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ANQO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

ANQO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAKDNE 

LT 

ANQO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

ANQO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

ANQO 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

ANQO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

ANQO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

ANQO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

ANQO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

ANQO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

ANQO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

ANQO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

ANQO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

ANQO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

ANQO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

ANQO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1.1-DICHL0 

LT 

ANQO 

PPDDT 

2>BIS(PARACHLOROPHENYL)-l,l.l.TRICH 

LT 

ANQO 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

ANQO 

PYR 

PYRENE 

LT 

ANQO 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)V1NYL 

LT 

ANQO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

ANQQ 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

ANQQ 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

ANQQ 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

ANQQ 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

ANQQ 

13DCLB 

1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

ANQQ 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

ANQQ 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

ANQQ 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

ANQQ 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

ANQQ 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

ANQQ 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

ANQQ 

24DMP 

2.4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

ANQQ 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

ANQQ 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

Unit  FU;  Data 

Vahie  Meas  Code  Qnal 


6.00000  ng/1  R 
50.00000  ng/1 
20.00000  ng/1  R 
24.00000  >ig/l 

9.20000  |ig/l 

8.70000  >ig/l 
38.00000  figa 

28.00000  ^g/1 

21.00000 

7.80000  figi 
2.40000  fig/I 

20.00000  ng/1  R 

7.20000  figl 

11.00000  ^g/1 

24.00000  fig/1 

21.00000  fig/I 

0.50000  ng/1 

3.70000  ^ig/l 

9.70000  ng/1 

6.80000  |ig/l 

3.70000  ng/1 
27.00000  ng/1 

9.10000  fig/l  R 

9.10000  >ig^  R 

9.10000  ng/1  R 

9.10000  R 

9.10000  |ig/l  R 

9.10000  ^ga  R 

13.00000  fig^  R 

9.10000  >iga 

9.90000  ^g/l 

2.20000  ^g/l 

18.00000  ^g/1 

14.00000  jiga 

18.00000  VLg/i 

37.00000  figa 
17.00000  fig/1 

19.00000 

17.00000  Mg^  R 

0.03200  fig/^g 

0.22000  |ig/g 

0.04200  |ig^g 

0.52000  fig/g 

0.04200  iig^g 

0.63000  jig/g  R 

0.03400  |ig/g 

0.62000  Mg^g 

0.49000  jig^g 

0.06100  |ig^g 

0.06500  fi^g 

3.00000 

4.70000  >ig/g 

1.40000  Hg^g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Meas 

Unit 

Fla; 

Data 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANQQ 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  pLg/g 

ANQQ 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  ng/g 

ANQQ 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500  )igfg 

ANQQ 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

ANQQ 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  fig^g 

ANQQ 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  yig/g 

ANQQ 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000  fig/g  R 

ANQQ 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  Mg^g 

ANQQ 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000  fxg/g 

ANQQ 

35DNA  3.5-DINrrROANlLINE 

LT 

1.60000  ^g/g 

ANQQ 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000  fig/g 

ANQQ 

3NT  3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000  fig/g 

ANQQ 

46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  fig^g 

ANQQ 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  \ig/g 

ANQQ 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000  Mg^g  R 

ANQQ 

4CL3C  4CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000  jig/g 

ANQQ 

4CLPPE  4<:HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  \igfz 

ANQQ 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  \iglg 

ANQQ 

4NAN1L  4-NITROANnJNE 

ND 

3.10000  Hg^g  R 

ANQQ 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3,30000  ^g/g 

ANQQ 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  fig^g 

ANQQ 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  \iglg 

ANQQ 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

130000  yig/g 

ANQQ 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100 

ANQQ 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  fig/'g 

ANQQ 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000  \kglz  R 

ANQQ 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ng/g 

ANQQ 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  yug/z 

ANQQ 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  Mg^g 

ANQQ 

B2C1PE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000  yzl% 

ANQQ 

B2CLEE  BIS  (2-CHIjOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000  \xzlz 

ANQQ 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

ANQQ 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  yiz/z 

ANQQ 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  Mg^g 

ANQQ 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

ANQQ 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  |ig/g 

ANQQ 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

LT 

1.80000  Mg^g 

ANQQ 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  fig^g 

ANQQ 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  yg/z  R 

ANQQ 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  yz/z  R 

ANQQ 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000  Hg/g 

ANQQ 

BKFAN  BENZO  PC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  Mg^g 

ANQQ 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ng^g 

ANQQ 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200  yizlz 

ANQQ 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  fig/g 

ANQQ 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  Mg^g 

ANQQ 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  ^g^g 

ANQQ 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000  Mg/g 

ANQQ 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  yizIZ 

ANQQ 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  yz/z 

ANQQ 

CPMS02  4.CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

LT 

0.06600  fig/g 

ANQQ 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000  fig/g 

ANQQ 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  yzfz 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Mcas  Unit  FIa{ 

Bool _ Value  Meas  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANQQ 

DBHC 

ANQQ 

DBZFU 

ANQQ 

DCPD 

ANQQ 

DDVP 

ANQQ 

DEP 

ANQQ 

Drra 

ANQQ 

DLDRN 

ANQQ 

DMP 

ANQQ 

DNBP 

ANQQ 

DNOP 

ANQQ 

ENDRN 

ANQQ 

ENDRN 

ANQQ 

ENDRN 

ANQQ 

ESFS04 

ANQQ 

FAMPH 

ANQQ 

FANT 

ANQQ 

FLRENE 

ANQQ 

HCBD 

ANQQ 

HPCL 

ANQQ 

HPCLE 

ANQQ 

ICDPYR 

ANQQ 

ISODR 

ANQQ 

ISOPHR 

ANQQ 

KEP 

ANQQ 

UN 

ANQQ 

MEXCL 

ANQQ 

MIREX 

ANQQ 

MLTHN 

ANQQ 

NAP 

ANQQ 

NB 

ANQQ 

NNDME 

ANQQ 

NNDNP 

ANQQ 

NNDPA 

ANQQ 

OXAT 

ANQQ 

PCB016 

ANQQ 

PCB221 

ANQQ 

PCB232 

ANQQ 

PCB242 

ANQQ 

PCB248 

ANQQ 

PCB254 

ANQQ 

PCB260 

ANQQ 

PCB262 

ANQQ 

PCP 

ANQQ 

PHANT 

ANQQ 

PHENO 

ANQQ 

PPDDD 

ANQQ 

PPDDE 

ANQQ 

PPDDT 

ANQQ 

PRTHN 

ANQQ 

PYR 

ANQQ 

SUPON 

ANQQ 

TXPHE 

ANQQ 

UNK530  1 

DELTA-BENZENEHEXACHLORTOE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
Dl-NOCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [1A3-CJ)]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1.1AA^33A4.S^^A5B,6-DECACHL0R00CT 

MALATHION 

NAPHIHAIENE 

NITROBENZENE 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAXONE 

1,4^XATHIANE 

PCB 1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB  1260 
PCB  1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

24-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1.DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1.1.TRICH 

PARATHION 

PYRENE 

2-CHL0R0-H2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 


LT 

0.21000 

ftgfg 

LT 

0.38000 

LT 

0.57000 

llg/g 

LT 

0.06800 

ne/g 

LT 

0.24000 

Kfs 

LT 

0.06500 

LT 

0.07900 

flg^g 

LT 

0.06300 

vstg 

LT 

130000 

miz 

LT 

0.23000 

wiz 

LT 

1.30000 

v^z 

LT 

1.80000 

v^z 

ND 

0.28000 

Mg's 

R 

LT 

1.20000 

vz/z 

ND 

130000 

vz/z 

R 

LT 

0.03200 

vztz 

LT 

0.06500 

\f^Z 

LT 

0.97000 

vztz 

LT 

0.24000 

zz/z 

LT 

0.48000 

vz/z 

LT 

2.40000 

vz/z 

LT 

0.48000 

vz/z 

LT 

0.39000 

zz/z 

ND 

130000 

zz/z 

R 

LT 

0.10000 

zgfz 

LT 

0.26000 

zziz 

LT 

0.14000 

zz/z 

LT 

0.18000 

zz/z 

LT 

0.74000 

zz/z 

LT 

1.80000 

zz/z 

LT 

0.46000 

zz/z 

LT 

1.10000 

zz/z 

LT 

0.29000 

zz/z 

LT 

0.07500 

zz/z 

LT 

0.32000 

zz/z 

ND 

0.32000 

zz/z 

R 

ND 

032000 

zz/z 

R 

ND 

0.32000 

zz/z 

R 

ND 

032000 

zz/z 

R 

ND 

032000 

zz/z 

R 

LT 

0.79000 

zz/z 

LT 

630000 

zz/z 

LT 

0.76000 

zz/z 

LT 

0.03200 

zz/z 

LT 

0.05200 

zz/z 

LT 

0.06400 

zz/z 

LT 

0.06800 

zz/z 

LT 

0.10000 

zz/z 

LT 

1.70000 

zz/z 

LT 

0.08300 

zz/z 

LT 

0.92000 

zz/z 

LT 

12.00000 

zz/z 

030000 

zz/z 

s 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit  Flas 
Value  Meas  Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOIATILES 

ANQQ 

UNK537  UNKNOWN 

0.50000  >ig/g  S 

ANQQ 

UNK643  UNKNOWN 

0.40000  \i%/%  S 

ANQT 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  fig^g 

ANQT 

124TCB  U,4-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.22000  Mg/g 

ANQT 

12DCLB  l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

ANQT 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

ANQT 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  fig/g 

ANQT 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000  Mg^g  R 

ANQT 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400  fig/g 

ANQT 

236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  \x%l% 

ANQT 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  fig^g 

ANQT 

24ffrcp  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ^g/g 

ANQT 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500  ^g/g 

ANQT 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  |ig/g 

ANQT 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  jig/g 

ANQT 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000  jig^g 

ANQT 

26DNA  2.6-DINrrROANILrNE 

LT 

0.57000  fig/g 

ANQT 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  |ig/g 

ANQT 

2CLP  2<:hlorophenol 

LT 

0.05500  )ig/g 

ANQT 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  ^g^g 

ANQT 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  fig^g 

ANQT 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  fig/'g 

ANQT 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000  Mg^g  R 

ANQT 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  fig^g 

ANQT 

33DCBD  3>ClCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000  fig^g 

ANQT 

35DNA  3,5-DINrrROANIIJNE 

LT 

1.60000  ^g/g 

ANQT 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000  fig^g 

ANQT 

3NT  3-NrrROTOLUENE 

LT 

034000  fig^g 

ANQT 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  ^g 

ANQT 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  ^ig^g 

ANQT 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000  fig^g  R 

ANQT 

4CL3C  442HLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000  pg^g 

ANQT 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENVL  ETHER 

LT 

0.17000  Mg/g 

ANQT 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  fig^g 

ANQT 

4NAN1L  4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000  fig/g  R 

ANQT 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000  ^g^g 

ANQT 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  |ig^g 

ANQT 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  |ig/g 

ANQT 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

130000  fig^g 

ANQT 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100  fig/g 

ANQT 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ng^g 

ANQT 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000  ng^g  R 

ANQT 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  fig^g 

ANQT 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  ^g^g 

ANQT 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ng/g 

ANQT 

B2CIPE  BIS  (2-CH1jOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000  ng^g 

ANQT 

B2CLEE  mS(2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

036000  ftg^g 

ANQT 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  |ig^g 

ANQT 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  \x%f% 

ANQT 

BAPYR  BENZO  [A|  PYRENE 

LT 

1.20000  fig^g 

ANQT 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  Hg^g 

ANQT 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000  fig^g 

ANQT 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

Data 

Qual 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ANQT 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ANQT 

BENZID  BENZIDINE 

ANQT 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ANQT 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]PERYLENE 

ANQT 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ANQT 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ANQT 

CHRY 

CHRYSENE 

ANQT 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ANQT 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ANQT 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ANQT 

CLDAN 

CHLORDANE 

ANQT 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ANQT 

CPMSO 

44:HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ANQT 

CPMS02  4.CHIXJROPHENYLMETHYLSULFONE 

ANQT 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ANQT 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ANQT 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ANQT 

DBZFU 

DffiENZOFURAN 

ANQT 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

ANQT 

DDVP 

VAPONA 

ANQT 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ANQT 

DITH 

DmHANE 

ANQT 

DLDRN 

DIEU>RIN 

ANQT 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ANQT 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ANQT 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ANQT 

ENDRN 

ENDRIN 

ANQT 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ANQT 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ANQT 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ANQT 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ANQT 

FANT 

FLUORANTHENE 

ANQT 

FLRENE 

FLUORENE 

ANQT 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

ANQT 

HPCL 

HEPTACHLOR 

ANQT 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ANQT 

ICDPYR 

INDENO  (1^3.CJD]  PYRENE 

ANQT 

ISODR 

ISODRIN 

ANQT 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ANQT 

KEP 

KEPOJJE 

ANQT 

UN 

LINDANE 

ANQT 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ANQT 

MIREX 

1.1AA23.3A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

ANQT 

l^THN 

MALATHION 

ANQT 

NAP 

NAPHTHALENE 

ANQT 

NB 

NITROBENZENE 

ANQT 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

ANQT 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ANQT 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ANQT 

OXAT 

L+OXATHIANE 

ANQT 

PCB016 

PCB 1016 

ANQT 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ANQT 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

LT 

ND 

ND 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

ND 

LT 

ND 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

ND 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

ND 

ND 


Unit  Fla^  Data 

Value  Meas  Code  Qnal 


2.40000  fig^g 
0.13000  ^g/g  R 

3.10000  jig^g  R 

O.lgOOO  fig/g 
0.13000  jig^g 
0.03200  ^g^g 
0.03200  jig^g 
O.OSOOO  )ig/g 
0.52000  fig/g 

1.80000  ^g/g 
0.68000  ^g^g 

0.09700  ng^g 
0.32000  ng^g 

0.06600  fig/g 

0.31000  Mg^g 
0.07100  Mg^g 

0.21000  ftg/g 

0.38000  |ig^g 
0.57000  fig^g 

0.06800  |xg^g 

0.24000  fig/g 
0.06500  ng/g 
0.07900  ng^g 
0.06300  gg/g 

1.30000  jig^g 
0.23000  iigfg 

1.30000  ^g^g 

1.80000  |ig/g 

0.28000  ^g^g  R 

1.20000  ^g/g 

1.30000  fig^g  R 

0.03200  figfg 
0.06500  }igfg 
0.97000  ngfg 
0.24000  fig/g 
0.48000  }igfg 
2.40000  ngfg 
0.48000  }ig/g 

0.39000  ^ig^g 

1.30000  ^g^g  R 

0.10000  jig^g 

0.26000  jigfg 

0.14000  pig/g 

0.18000  ^g/g 

0.74000  pigfg 

1.80000  }igfg 

0.46000  ng/g 

1.10000  ng/g 

0.29000  ^g^g 

0.07500  fig/g 

0,32000  \ig/g 

0.32000  ^ig^g  R 

0.32000  pLg/g  R 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Untt 

Meas 

Flac 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

ANQT 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

(is'g 

R 

ANQT 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

(Ig/g 

R 

ANQT 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

llg/g 

R 

ANQT 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

ltg/g 

ANQT 

PCB262 

PCB 1262 

LT 

6.30000 

fig's 

ANQT 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

(Ig/g 

ANQT 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

flg'g 

ANQT 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

ms's 

ANQT 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

llg^g 

ANQT 

PPDDE 

24-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}-1,1-DICHLO 

LT 

0.06800 

Mg/g 

ANQT 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

LT 

0.10000 

flg'g 

ANQT 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

flg'g 

ANQT 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

flg'g 

ANQT 

SUPON 

2<:HLORO-K2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

flg'g 

ANQT 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

flg'g 

ANQT 

UNK530 

UNKNOWN 

0.60000 

flg'g 

S 

ANQT 

UNK643 

UNKNOWN 

030000 

flg'g 

S 

ANQT 

UNK663 

UNKNOWN 

030000 

flg'g 

s 

ANQT 

UNK678 

UNKNOWN 

0.30000 

flg'g 

s 

ANQU 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

flg'g 

ANQU 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000 

flg'g 

ANQU 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

flg'g 

ANQU 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

flg'g 

ANQU 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

flg'g 

ANQU 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000 

flg'g 

R 

ANQU 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400 

flg'g 

ANQU 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

flg'g 

ANQU 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

flg'g 

ANQU 

24^CP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

flg'g 

ANQU 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

flg'g 

ANQU 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHEN0L 

LT 

3.00000 

flg'g 

ANQU 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

flg'g 

ANQU 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000 

flg'g 

ANQU 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

flg'g 

ANQU 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

032000 

flg'g 

ANQU 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500 

flg'g 

ANQU 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

flg'g 

ANQU 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

flg'g 

ANQU 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

flg'g 

ANQU 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000 

flg'g 

R 

ANQU 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

flg'g 

ANQU 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

flg'g 

ANQU 

35DNA 

3.5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000 

flg'g 

ANQU 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000 

flg'g 

ANQU 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000 

flg'g 

ANQU 

46DN2C 

4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

flg'g 

ANQU 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

flg'g 

ANQU 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

flg'g 

R 

ANQU 

4CUC 

4.CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000 

flg'g 

ANQU 

4CLPPE 

4<:HL0R0PHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

flg'g 

ANQU 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

vs/z 

ANQU 

4NANIL 

4.N1TROANILINE 

ND 

3.10000 

flg'g 

R 

ANQU 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

330000 

flg'g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot 

Test  Name 

Mcas 

Bool 

Unit  Flas 
Value  Meas  Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMXVOLATILES 

ANQU 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ng^g 

ANQU 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  ng/g 

ANQU 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

ANQU 

ANAPN  ACENEPHTTIENE 

LT 

0.04100  ^g/g 

ANQU 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ng(g 

ANQU 

ANIL  ANIUNE 

ND 

0.13000  fig^g  R 

ANQU 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ng^g 

ANQU 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  ng/g 

ANQU 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  Mg^g 

ANQU 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000  ng/g 

ANQU 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000  iig^g 

ANQU 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g 

ANQU 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  \kgl% 

ANQU 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  ykg/g 

ANQU 

BBFAN  BENZO  P]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  pLg^g 

ANQU 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g^g 

ANQU 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ng^g 

ANQU 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  fig/'g 

ANQU 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  ^g^g  R 

ANQU 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  |ig/g  R 

ANQU 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]PERYLENE 

LT 

0.18000  \Lsf% 

ANQU 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ng^g 

ANQU 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ^g/g 

ANQU 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200  ^g^g 

ANQU 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  iig^g 

ANQU 

CIj6CP  hexachlorocyclopentadiene 

LT 

0.52000  \k%l% 

ANQU 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  |ig/g 

ANQU 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000  fig/g 

ANQU 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  ng/g 

ANQU 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ^g 

ANQU 

CPMSQ2  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  jig^g 

ANQU 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  fig^g 

ANQU 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100 

ANQU 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  yz/Z 

ANQU 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000  fig^g 

ANQU 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  fig/g 

ANQU 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800  \xzfz 

ANQU 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  |ig^g 

ANQU 

OITH  DITHIANE 

LT 

0.06500  yzfZ 

ANQU 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900  yz/Z 

ANQU 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  yzfz 

ANQU 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000  \izlZ 

ANQU 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  yzlZ 

ANQU 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

130000  fig^g 

ANQU 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  yz/Z 

ANQU 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  yz/Z  R 

ANQU 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  \izlz 

ANQU 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ng/jg  R 

ANQU 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  fig/'g 

ANQU 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  fig^g 

ANQU 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  |ig/g 

ANQU 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

ANQU 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  fig/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  FUf  Data 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMEVOLAlxLES 


ANQU 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

iig/g 

ANQU 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

Hg/g 

ANQU 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

|ig/g 

ANQU 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

vefz 

R 

ANQU 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000 

lig/S 

ANQU 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

vziz 

ANQU 

MIREX 

i,lAAX3,3A,4,5.5.5A.5B,6-DECACHljOROOCT 

LT 

0.14000 

iig/g 

ANQU 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000 

(ig/g 

ANQU 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

vzl% 

ANQU 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

flg/g 

ANQU 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

Mg's 

ANQU 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

|lg/g 

ANQU 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

pg'g 

ANQU 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

(ig/g 

ANQU 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

Mg/g 

ANQU 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

|ig/g 

R 

ANQU 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

}fZl% 

R 

ANQU 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

ng/g 

R 

ANQU 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

R 

ANQU 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

llg/g 

R 

ANQU 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

Vfiz 

ANQU 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

Vt/i 

ANQU 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

fig/g 

ANQU 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

ve/z 

ANQU 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

vsiz 

ANQU 

PPDDD 

2;i-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

vets 

ANQU 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1-DICHLO 

LT 

0.06800 

iig/g 

ANQU 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.l-TRICH 

LT 

0.10000 

vt/z 

ANQU 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

iigfZ 

ANQU 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

Kfz 

ANQU 

SUPON 

2-CHL0R0.1-(2,4.DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

ne/z 

ANQU 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

Itg/Z 

ANQU 

UNK530 

UNKNOWN 

0.60000 

Hg/'g 

s 

ANQU 

XJNK555 

UNKNOWN 

0.40000 

IKfZ 

s 

ANQU 

UNK5S3 

UNKNOWN 

9.00000 

V^z 

s 

ANQU 

UNK644 

UNKNOWN 

0.80000 

Vf/z 

s 

ANQV 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

V^z 

ANQV 

124TCB 

U,4-trichlorobenzene 

LT 

0.22000 

Mg^g 

ANQV 

12DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

wsiz 

ANQV 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

Vt/z 

ANQV 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

vziz 

ANQV 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000 

vztz 

R 

ANQV 

i4DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400 

(Ig/g 

ANQV 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

fig/g 

ANQV 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

vziz 

ANQV 

24CTCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

^z 

ANQV 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

vziz 

ANQV 

24DMP 

^4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

vziz 

ANQV 

24DNP 

2,4.DINnROPHENOL 

LT 

4.70000 

vziz 

ANQV 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

1.40000 

vz/z 

ANQV 

26DNA 

2,6-DINnROANIUNE 

LT 

0.57000 

vziz 

ANQV 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

032000 

vtiz 

ANQV 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500 

vziz 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 

ANQV 


2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANIUNE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

3NT  3-NITROTOLUENE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANE-  4-CHIjOROANILINE 

4CL3C  44:HLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NITROANIUNE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS(2.ETHyHEXYL)PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  fluoranthene 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

benslf  beta-endosulfan 

BENZID  BENZIDINE 

BENZO  BENZOIC  ACID 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DBZFU  DIBENZOFURAN 
DCPD  DICYCLOPENTADIENE 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool  Vahic  Mcas  Code  Qnal 


LT 

0.24000 

Me^g 

LT 

0.03200 

itg^g 

LT 

0.09S00 

fig/g 

ND 

3.10000 

vtl% 

R 

LT 

1.10000 

Hg/g 

LT 

1.60000 

Mg^g 

LT 

1.60000 

Hg'g 

LT 

3.00000 

Mg/g 

LT 

034000 

fig^g 

LT 

O.SOOOO 

ftg/g 

LT 

0.04100 

f^g 

ND 

0.63000 

f>g/g 

R 

LT 

0.93000 

fig/'g 

LT 

0.17000 

Mg/g 

LT 

0.24000 

Mg^g 

ND 

3.10000 

vsl% 

R 

LT 

3.30000 

(ig/g 

LT 

1.30000 

(ig/g 

LT 

0.40000 

Mg/g 

LT 

1.30000 

Mg^g 

LT 

0.04100 

Itg'g 

LT 

0.03300 

fig/g 

ND 

0.13000 

Mg/g 

R 

LT 

0.71000 

Mg/g 

LT 

0.06500 

(ig/g 

LT 

0.19000 

Mg^g 

LT 

0.44000 

|ig/g 

LT 

0.36000 

(tg/'g 

LT 

0.48000 

LT 

0.04100 

Itg/g 

LT 

130000 

Mg/g 

LT 

0.31000 

M&'g 

LT 

1.30000 

Itg/g 

LT 

1.80000 

(ig'g 

LT 

2.40000 

fig^g 

ND 

0.13000 

ttg/g 

R 

ND 

3.10000 

(tg/g 

R 

LT 

0.18000 

Itg^g 

LT 

0.13000 

tig/g 

LT 

0.03200 

f>g^g 

LT 

0.03200 

lig/g 

LT 

0.08000 

V^g 

LT 

0.52000 

Vigig 

LT 

1.80000 

yg/g 

LT 

0.68000 

ygfg 

LT 

0.09700 

Mg'g 

LT 

0.32000 

ftg'g 

LT 

0.06600 

tg/t 

LT 

0.31000 

Pg'g 

LT 

0.07100 

yg/g 

LT 

0.21000 

yg/t 

LT 

0.38000 

yg/g 

LT 

0.57000 

ygig 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Ihita 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANQV 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800 

Hg/g 

ANQV 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000 

Hg'g 

ANQV 

DITH 

DmnANE 

LT 

0.06500 

Mg/g 

ANQV 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900 

lig/g 

ANQV 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

\igfB 

ANQV 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000 

ANQV 

DNOP 

DLNOCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

Jig/g 

ANQV 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

(ig/g 

ANQV 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

Hg/g 

ANQV 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

lig/g 

R 

ANQV 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

lig/g 

ANQV 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000 

lig/g 

R 

ANQV 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

lig/g 

ANQV 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

V-gjg 

ANQV 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

Itgi'g 

ANQV 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

y^g 

ANQV 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

ANQV 

ICDPYR 

INDENO  IW-Cjy]  PYRENE 

LT 

2.40000 

fig/g 

ANQV 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

|ig/g 

ANQV 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000 

|ig/g 

ANQV 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000 

Mg/g 

R 

ANQV 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

|tg/g 

ANQV 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

|ig/g 

ANQV 

MIREX 

l,lAA233A,4,5,5,5A5a6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000 

(tg/g 

ANQV 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

he's 

ANQV 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

ygjg 

ANQV 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

llg/g 

ANQV 

NNDME 

N-NTIEOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

llg/g 

ANQV 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

Vfjg 

ANQV 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

Vg/g 

ANQV 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

ftg'g 

ANQV 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000 

ggig 

ANQV 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

ltg/g 

R 

ANQV 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

Mg'g 

R 

ANQV 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

|tg/g 

R 

ANQV 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000 

ftg'g 

R 

ANQV 

PCB254 

POLYCHLOIHNATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

yelg 

R 

ANQV 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

Vg/g 

ANQV 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

yg/g 

ANQV 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

vg/g. 

ANQV 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

yg/g 

ANQV 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

yg/g 

ANQV 

PPDDD 

2^-BIS(PARA^HLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

yg/g 

ANQV 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,LDICHLO 

LT 

0.06800 

ygig 

ANQV 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH 

LT 

0.10000 

ygig 

ANQV 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

yg/g 

ANQV 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

yg/g 

ANQV 

SUPON 

2«OHLORO-1<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

ygig 

ANQV 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

ygig 

ANQV 

UNK530 

UNKNOWN 

0.60000 

ygig 

S 

ANQV 

UNK643 

UNKNOWN 

0.70000 

ygig 

S 

ANQW 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

iig/i 

ANQW 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000 

ygl\ 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ Vahie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 

ANQW 


12DCLB  1^-DICHLOROBENZENE 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23.6.TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2.NrrR0ANIIJNE 

2NP  2-NrrROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3.5-DINrrROANILINE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

3NT  S-NTTROTOLUENE 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (24:HLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G,H,I]PERYLENE 


LT 

1.20000 

LT 

13.00000 

Hg/1 

LT 

3.40000 

Hg/1 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

LT 

1.50000 

Hg/l 

LT 

1.70000 

Hg/1 

LT 

2.80000 

Hg/1 

LT 

3.60000 

Hg/I 

LT 

8.40000 

Hgn 

LT 

4.40000 

LT 

180.00000 

fig/l 

LT 

5.80000 

LT 

8.80000 

LT 

6.70000 

LT 

2.80000 

XT 

2.60000 

Hg/1 

LT 

1.30000 

Mg/l 

LT 

3.60000 

Hg/l 

ND 

31.00000 

fig/I 

R 

LT 

8.20000 

Hg/1 

LT 

5,00000 

fig/l 

LT 

21.00000 

f»g/l 

LT 

15.00000 

Hg/1 

LT 

2.90000 

M8^ 

ND 

50.00000 

Hg/1 

R 

LT 

22,00000 

ND 

1.00000 

Hg/l 

R 

LT 

8.50000 

LT 

23.00000 

Hg/1 

LT 

2.80000 

(Xg/1 

ND 

31.00000 

Hg/1 

R 

LT 

96.00000 

Hg/1 

LT 

530000 

Hg/1 

LT 

23,00000 

LT 

13.00000 

H8^ 

LT 

5.80000 

(ig/1 

LT 

5.10000 

Hg/1 

ND 

2.00000 

Mg^ 

R 

LT 

5.20000 

Mg^ 

LT 

5.90000 

fig/l 

LT 

6.80000 

Hg'l 

LT 

5.00000 

|ig/l 

LT 

0.68000 

Hg^ 

LT 

7.70000 

(iga 

LT 

9.80000 

Hg/l 

LT 

14.00000 

J»g/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

17.00000 

Mg/1 

LT 

28.00000 

Mg/1 

LT 

42.00000 

Mg/1 

ND 

2.00000 

Mg/1 

R 

ND 

3.10000 

Mg/1 

R 

LT 

15.00000 

Mgl 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Book 

Unit  Fla^ 
Value  Meas  Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

ANQW 

BKFAN  BENZOPC]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

ANQW 

BRMCIL  BROMACIL 

LT 

2.90000  uga 

ANQW 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000  }ig/l 

ANQW 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

7.40000 

ANQW 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000  fig/1 

ANQW 

CL6CP  HEXACHLOROCYCIXJPENTADIENE 

LT 

54.00000  iig/l 

ANQW 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

ANQW 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

37.00000  ugA 

ANQW 

CPMS  4-CHIX)ROPHENYIAiETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000  ^g/1 

ANQW 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000  iig/l 

ANQW 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000  ns/\ 

ANQW 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000  lig/l 

ANQW 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

ANQW 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000  fig/1  R 

ANQW 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000  iigfi 

ANQW 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

ANQW 

DDVP  VAPONA 

LT 

8.50000  \ig/i 

ANQW 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000  itg/l 

ANQW 

DIMP  DHSOPROPYLMETHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000  fig/1 

ANQW 

DITH  DITHIANE 

LT 

330000  ng/i 

ANQW 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

26.00000 

ANQW 

DMMP  DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000  ng/i 

ANQW 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

ANQW 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000  fig/1 

ANQW 

DNOP  DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000  fig/1 

ANQW 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

18.00000  fig/1 

ANQW 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

ANQW 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000  ng/{  R 

ANQW 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000  ng/1 

ANQW 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

20.00000  pig/l  R 

ANQW 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

24.00000  fig/1 

ANQW 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

9.20000  }ig/\ 

ANQW 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000  fig/1 

ANQW 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

38.00000  fig/1 

ANQW 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000  }ig/l 

ANQW 

ICDPYR  INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

ANQW 

ISODR  ISODRIN 

LT 

7.80000  \xgfl 

ANQW 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

2.40000  ytgfl 

ANQW 

KEP  KEPONE 

ND 

20.00000  \ig/\  R 

ANQW 

UN  UNDANE 

LT 

7.20000  fig/1 

ANQW 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000  (ig/1 

ANQW 

MIREX  1,1AA2^3A,4,5,5,5A,5B,6.DECACHL0R00CT 

LT 

24.00000  yigfX 

ANQW 

MLTHN  MALATHION 

LT 

21.00000  »ig/l 

ANQW 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.50000  \Lg/\ 

ANQW 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3.70000  >ig/l 

ANQW 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000  >ig/l 

ANQW 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000  figl 

ANQW 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000  ugl 

ANQW 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000  jig/1 

ANQW 

PCB016  PCB1016 

ND 

9.10000  )ig/l  R 

ANQW 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000  R 

ANQW 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000  ngfl  R 

ANQW 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000  ne/l  R 

Bata 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 


ANQW 

PCB248 

ANQW 

PCB254 

ANQW 

PCB260 

ANQW 

PCP 

ANQW 

PHANT 

ANQW 

PHENO 

ANQW 

PPDDD 

ANQW 

PPDDE 

ANQW 

PPDDT 

ANQW 

PRTHN 

ANQW 

PYR 

ANQW 

SUPON 

ANQW 

TXPHE 

ANRN 

123TCB 

ANRN 

124TCB 

ANRN 

12DCLB 

ANRN 

12DPH 

ANRN 

13DCLB 

ANRN 

13DNB 

ANRN 

14DCLB 

ANRN 

236TCP 

ANRN 

245TCP 

ANRN 

246TCP 

ANRN 

24DCLP 

ANRN 

24DMP 

ANRN 

24DNP 

ANRN 

24DNT 

ANRN 

26DNA 

ANRN 

26DNT 

ANRN 

2CLP 

ANRN 

2CNAP 

ANRN 

2MNAP 

ANRN 

2MP 

ANRN 

2NANIL 

ANRN 

2NP 

ANRN 

33DCBD 

ANRN 

35DNA 

ANRN 

3NANIL 

ANRN 

3NT 

ANRN 

46DN2C 

ANRN 

4BRPPE 

ANRN 

4CANIL 

ANRN 

4CUC 

ANRN 

4CLPPE 

ANRN 

4MP 

ANRN 

4NANIL 

ANRN 

4NP 

ANRN 

ABHC 

ANRN 

AENSLF 

ANRN 

ALDRN 

ANRN 

ANAPN 

ANRN 

ANAPY 

ANRN 

ANIL 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB 1260 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH 

PARATHION 

PYRENE 

2^HLOR0.1<2,4.DICHLOROPHENYL)VINYL 

TOXAPHENE 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

U-DICHLOROBENZENE 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

U-DICHLOROBENZENE 

l^-DINTTROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 

23,6-TRlCHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINnROPHENOL 

2.4- DlNlTROTOLUENE 

2.6- DlNlTROANILlNE 

2.6- DINlTROTOLUENE 

2-CHLOROPHENOL 

2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL 
2-NnROANILINE 

2- NrrROPHENOL 
33^ICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINITROANILINE 

3- NITROANILINE 

3- NrrROTOLUENE 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4CHLOROANILINE 
4CHLORO-3-CRESOL 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4.METHYLPHENOL 
4-NITROANIUNE 
4-NITROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 


Meas 

Unit 

Fla£ 

Bool 

Vahie  Meas 

Code 

ND 

9.10000 

MS'! 

R 

ND 

9.10000 

R 

ND 

13.00000 

R 

LT 

9.10000 

iign 

LT 

9.90000 

LT 

2.20000 

Hg/1 

LT 

18.00000 

ne/i 

LT 

14.00000 

LT 

18.00000 

flg/l 

LT 

37.00000 

Hg/1 

LT 

17.00000 

MS'! 

LT 

19.00000 

Mg/1 

ND 

17.00000 

Mg/1 

R 

LT 

5.80000 

Mg1 

LT 

2.40000 

Mg/l 

LT 

1.20000 

Mg/1 

LT 

13.00000 

Mg/l 

LT 

3.40000 

Mg/l 

ND 

10.00000 

Mg/l 

R 

LT 

1.50000 

Mg/l 

LT 

1.70000 

Mg/l 

LT 

2.80000 

Mg/l 

LT 

3.60000 

Mg/l 

LT 

8.40000 

Mg/l 

LT 

4.40000 

Mg/l 

LT 

180.00000 

Mg/l 

LT 

5.80000 

Mg/l 

LT 

8.80000 

Mg/l 

LT 

6.70000 

Mg/l 

LT 

2.80000 

Mg/l 

LT 

2.60000 

Mg/l 

LT 

1.30000 

Mg/l 

LT 

3.60000 

Mg/l 

ND 

31.00000 

Mg/l 

R 

LT 

8.20000 

Mg/l 

LT 

5.00000 

Mg/l 

LT 

21.00000 

Mg/l 

LT 

15.00000 

Mg/l 

LT 

2.90000 

Mg/l 

ND 

50.00000 

Mgl 

R 

LT 

22.00000 

Mg/l 

ND 

1.00000 

Mg/l 

R 

LT 

8.50000 

Mg/l 

LT 

23.00000 

Mg/l 

LT 

2.80000 

Mg/l 

ND 

31.00000 

Mg/l 

R 

LT 

96.00000 

Mg/l 

LT 

5.30000 

Mg/l 

LT 

23.00000 

Mg/l 

LT 

13.00000 

Mg/l 

LT 

5.80000 

Mg/l 

LT 

5.10000 

Mg/l 

ND 

2.00000 

Mg/l 

R 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ Valne  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANRN 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5,20000 

ANRN 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000 

l»g/l 

ANRN 

B2CEX 

BIS  (2<;HLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000 

lig/l 

ANRN 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

Mg/1 

ANRN 

B2CLEE 

BIS  (2-CHIjOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

Mg/1 

ANRN 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATB 

LT 

7.70000 

Mg/1 

ANRN 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

Mg/1 

ANRN 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

ANRN 

BBFAN 

BENZO  \B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANRN 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

ANRN 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

ANRN 

BENSLF 

BETA^ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/1 

ANRN 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

ANRN 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/1 

ANRN 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANRN 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANRN 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Mg/I 

ANRN 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Mg/1 

ANRN 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg/1 

ANRN 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANRN 

CLSCP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Mg/1 

ANRN 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

830000 

Mg/1 

ANRN 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Mg/1 

ANRN 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANRN 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANRN 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHVL  SULFONE 

LT 

530000 

Mg/1 

ANRN 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANRN 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12,00000 

Mg/1 

ANRN 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

Mg/1 

ANRN 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Mg/1 

ANRN 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

Mg/1 

ANRN 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Mg/1 

ANRN 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Mg/1 

ANRN 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

ANRN 

DITH 

DmHANE 

LT 

330000 

Mg1 

ANRN 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Mg/1 

ANRN 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Mg/1 

ANRN 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

Mg/1 

ANRN 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Mg/1 

ANRN 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

ANRN 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/1 

ANRN 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/1 

ANRN 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Mg/1 

ANRN 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg/1 

ANRN 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

Mg/1 

ANRN 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

Mg/1 

ANRN 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

ANRN 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

ANRN 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

Mg/1 

ANRN 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

ANRN 

ICDPYR 

INDENO[l,23-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

ANRN 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Mg/1 

ANRN 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Mg/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN  ' 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANRN 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 


KEP  KEPONE 
UN  LINDANE 
MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  1,1A^^33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHIjORCXXT 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

PCB016  PCB 1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB  1260 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENyL>l.l*DICHLO 
PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.DICHLO 
PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICH 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

TXPHE  TOXAPHENE 

UNK530  UNKNOWN 

123TCB  1A3-TRICHIJOROBENZENE 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

12DPH  1^-DIPHENYLHYDRAZlNE 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  3>CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 


Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Mens 

Flag 

Code 

ND 

20.00000  ng/I 

R 

LT 

7.20000  figa 

LT 

11.00000  fig/1 

LT 

24.00000  figl 

LT 

21.00000  \Lzf\ 

LT 

0.50000  ftgl 

LT 

3.70000  >ig/l 

LT 

9.70000  ng/1 

LT 

6.80000  ^g/1 

LT 

3.70000  |ig/l 

LT 

27.00000  ng/1 

ND 

9.10000  figa 

R 

ND 

9.10000  ^g/l 

R 

ND 

9.10000  \x%f{ 

R 

ND 

9.10000  ^g/1 

R 

ND 

9.10000  |ig/I 

R 

ND 

9.10000  fig/1 

R 

ND 

13.00000  jiga 

R 

LT 

9.10000  ftg/1 

LT 

9.90000  )ig/l 

LT 

2.20000  Hg/1 

LT 

18.00000  ^g/I 

LT 

14.00000  ^g/I 

LT 

18.00000  fig/1 

LT 

37.00000  Hga 

LT 

17.00000 

LT 

19.00000  >ig/l 

ND 

17.00000 

R 

4.00000 

S 

LT 

0.03200  itg^g 

LT 

0.22000  fig^g 

LT 

0.04200  ^g/g 

LT 

0.52000  ^g^g 

LT 

0.04200  ^g^g 

ND 

0.63000  lig^g 

R 

LT 

0.03400  iig^g 

LT 

0.62000  ftg^g 

LT 

0.49000  fig^g 

LT 

0.06100  ^g 

LT 

0.06500  ^g^g 

LT 

3.00000  |ig/g 

LT 

4.70000  ^g 

LT 

1.40000  ^g^g 

LT 

0.57000  Mg^g 

LT 

032000  |ig/^g 

LT 

0.05500  ^g 

LT 

0.24000  ^g/g 

LT 

0.03200 

LT 

0.09800  fig/g 

ND 

3.10000  Mg^g 

R 

LT 

1.10000  Mg^g 

LT 

1.60000  fig/g 

LT 

1.60000  fig/g 

Data 

Qoal 
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Method  Blendes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Unit  Flag  Data 

Vahie  Meaa  Code  Qual 


Lot 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUH 

ANUI 

ANUI 

ANUI 

ANUI 

ANUI 

ANUI 

ANUI 

ANUI 

ANUI 


ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO[U3-C.D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 

UN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  1,1AA23^A,4,5,5^A5B,6-DECACHL0R00CT 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

PCB016  PCB 1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB  1260 
PCB262  PCB  1262 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2^-BIS{PARA^HLOROPHENYLH.1-DICHLO 
PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 
PPDDT  2;2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1,1.TRICH 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 

SUPON  24:HLORO-1<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

TXPHE  TOXAPHENE 

UNK530  UNKNOWN 

UNK643  UNKNOWN 

123TCB  1A3-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

12DPH  l^DIPHENYLHYDRAZINE 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 


LT 

1.30000 

iig'g 

LT 

1.80000 

vsiz 

ND 

0.28000 

vWz 

R 

LT 

1.20000 

Mg/g 

ND 

130000 

Mg/g 

R 

LT 

0.03200 

Mg/g 

LT 

0,06500 

|ig/g 

LT 

0.97000 

vs/z 

LT 

034000 

wiz 

LT 

0.48000 

V^Z 

LT 

2.40000 

vz/z 

LT 

0.48000 

Mg'g 

LT 

0.39000 

vz/z 

ND 

1.30000 

vz/z 

R 

LT 

0.10000 

zziz 

LT 

0.26000 

pziz 

LT 

0.14000 

vz/z 

LT 

0.18000 

vziz 

LT 

0.74000 

vziz 

LT 

1.80000 

vz/z 

LT 

0.46000 

ixg/g 

LT 

1.10000 

liZ/z 

LT 

0.29000 

llg'g 

LT 

0.07500 

l^g 

LT 

0.32000 

Itg/z 

ND 

0.32000 

pg^g 

R 

ND 

032000 

ra'g 

R 

ND 

0.32000 

v^z 

R 

ND 

0.32000 

liz/z 

R 

ND 

0.32000 

PZ/Z 

R 

LT 

0.79000 

vz/z 

LT 

6.30000 

vztz 

LT 

0.76000 

P^Z 

LT 

0.03200 

PZtz 

LT 

0.05200 

pziz 

LT 

0.06400 

pz/z 

LT 

0.06800 

PZiZ 

LT 

0.10000 

PZ/Z 

LT 

1.70000 

PZiZ 

LT 

0.08300 

pz/z 

LT 

0.92000 

PZiZ 

LT 

12.00000 

pzIz 

0.30000 

pz/z 

s 

0.30000 

PZ/Z 

s 

LT 

0.03200 

pzlz 

LT 

0.22000 

PZ/Z 

LT 

0.04200 

pz/z 

LT 

0.52000 

PZiZ 

LT 

0.04200 

pz/z 

ND 

0.63000 

PZ/Z 

R 

LT 

0.03400 

PZ/Z 

LT 

0.62000 

PZiZ 

LT 

0.49000 

PZiZ 
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Method  Blaidcs  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Unit  Uata 

Value  Meas  Code  Qoal 


Meas 

Test  Name  _ 


Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 


ANUI 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

ANUI 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

ANUI 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

ANUI 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

ANUI 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

ANUI 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANUI 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

ANUI 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

ANUI 

DDVP  VAPONA 

LT 

ANUI 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

ANUI 

DITH  DITHIANE 

LT 

ANUI 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

ANUI 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

ANUI 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

ANUI 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

ANUI 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

ANUI 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

ANUI 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

ANUI 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ANUI 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

ANUI 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

ANUI 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

ANUI 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

ANUI 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

ANUI 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ANUI 

ICDPYR  INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

LT 

ANUI 

ISODR  ISODRIN 

LT 

ANUI 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

ANUI 

KEP  KEPONE 

ND 

ANUI 

UN  LINDANE 

LT 

ANUI 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

ANUI 

MIREX  1.1A.2^^.3A4,5.5.5A5B.6-DECACHL0R00CT 

LT 

ANUI 

MLTHN  MALATHION 

LT 

ANUI 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

ANUI 

NB  NITROBENZENE 

LT 

ANUI 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

ANUI 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

ANUI 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LT 

ANUI 

OXAT  1.4.0XATHIANE 

LT 

ANUI 

PCB016  PCB 1016 

LT 

ANUI 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

ANUI 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

ANUI 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

ANUI 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

ANUI 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

ANUI 

PCB2e0  PCB  1260 

LT 

ANUI 

PCB262  PCB  1262 

LT 

ANUI 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

ANUI 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

ANUI 

PHENO  PHENOL 

LT 

ANUI 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLO 

LT 

ANUI 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

ANUI 

PPDDT  24-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1.1.1-TRICH 

LT 

0.09700  ns/g 
0.32000  ng/g 

0.06600  ^g/g 

0.31000  ptg/g 
0.07100  iig/g 
0.21000  ne/g 
0.3S000  }ig/g 
0.57000  fig/g 

0.06800  \ig/g 

0.24000 
0.06500  \tg/g 
0.07900  uglg 
0.06300  ng/g 

1.30000  ng^g 
0.23000  gg/g 

1.30000  pigig 

1.80000  lig^g 
0.28000  ng/g  R 
1.20000  fig^g 

1.30000  fig^g  R 
0.03200  pLg/g 
0.06500  pLg/g 
0.97000  pLg/g 
0.24000  fig^g 
0.48000  pLgfg 
Z40000  iig^g 
0.48000  pLg/g 
039000  pig/g 
130000  iig/g  R 

0.10000  |ig/g 
0.26000  }ig/g 

0.14000  fig^g 

0.18000  jiglg 

0.74000  }igfg 

1.80000  fig/g 

0.46000  ng/g 

1.10000  iig^g 

0.29000  jig^g 

0.07500  ^g^g 

0.32000  ng/g 

032000  fig^g  R 

032000  fig/g  R 

032000  ng/g  R 

032000  jig^g  R 

0.32000  pig/g  R 

0.79000  pig/g 
6.30000  pig/g 
0.76000  ^g/g 
0.03200  pig/g 
0.05200  pig/g 
0.06400  iig/g 

0.06800  fig^g 
0.10000  pig/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

Untt 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

ANUI 

PRTHN 

PARATfflON 

LT 

1.70000 

ANUI 

PYR 

PYRENE 

LT 

s 

00 

o 

d 

ANUI 

SUPON 

2^HIORaH2ADICHIjOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

vz/z 

ANUI 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

v^z/z 

ANVQ 

123TCB 

1A3-TRICH1JOROBENZENE 

LT 

0.03200 

vziz 

ANVQ 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000 

vziz 

ANVQ 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200 

vz/z 

ANVQ 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

vzIz 

ANVQ 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

Mg/g 

ANVQ 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000 

^z 

ANVQ 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400 

llg/g 

ANVQ 

236TCP 

2^.6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000 

(tg'g 

ANVQ 

245TCP 

2,4,5-’naCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

vz/z 

ANVQ 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

vz/z 

ANVQ 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

vz/z 

ANVQ 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3,00000 

v^z 

ANVQ 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

vzlz 

ANVQ 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000 

vzlz 

ANVQ 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000 

vztz 

ANVQ 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

0,32000 

vzlz 

ANVQ 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500 

vzlz 

ANVQ 

2CNAP 

2^HLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

vzlz 

ANVQ 

2MNAP 

2-METHYINAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

vzlz 

ANVQ 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

vzlz 

ANVQ 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

vzlz 

ANVQ 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

vzlz 

ANVQ 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

vzlz 

ANVQ 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

1.60000 

vzlz 

ANVQ 

3NANIL 

3-NITROANHJNE 

LT 

3.00000 

vzlz 

ANVQ 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

vzlz 

ANVQ 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

vzlz 

ANVQ 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

vzlz 

ANVQ 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

vzlz 

ANVQ 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000 

vzlz 

ANVQ 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

vzlz 

ANVQ 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

vzlz 

ANVQ 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

vzlz 

ANVQ 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

330000 

vzlz 

ANVQ 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

vzlz 

ANVQ 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

vzlz 

ANVQ 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

130000 

vzlz 

ANVQ 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100 

vzlz 

ANVQ 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

vzlz 

ANVQ 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

vzlz 

ANVQ 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

vzlz 

ANVQ 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

vzlz 

ANVQ 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

vzlz 

ANVQ 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0,44000 

vzlz 

ANVQ 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

036000 

(ig/g 

ANVQ 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

vzlz 

ANVQ 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

vzlz 

ANVQ 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

130000 

vzlz 

ANVQ 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

vzlz 

Flag 

Code 


R 


R 


R 


R 


R 


Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 

ANVQ 


BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G,IiI]PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
CHRY  CHRYSENE 
CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  44:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-chlorophenylmethyl  sulfoxide 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

Dim  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DLN-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

ELRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO[l^<:,D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 

UN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  l,lAA23,3A4,5,5,5A5a6-DECACHIjOROOCT 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

PCB016  PCB1016 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 

Code 

LT 

1.30000 

LT 

1.80000  fig/g 

LT 

2.40000  }ig/g 

ND 

0.13000  ftg/g 

R 

ND 

3.10000  |ig/g 

R 

LT 

0.18000  }ig/g 

LT 

0.13000  figf^g 

LT 

0.03200  fig^g 

LT 

0.03200  ng/g 

LT 

0.08000  itg/g 

LT 

0.52000  ngfg 

LT 

1.80000  \igfg 

LT 

0.68000  ykg/g 

LT 

0.09700  ^g 

LT 

0.32000  jig^g 

LT 

0.06600  ^g^g 

LT 

0.31000  \ig/g 

LT 

0.07100  )ig/g 

LT 

0.21000  [xg/g 

LT 

0.38000  )tg/g 

LT 

0.57000  \igfg 

LT 

0.06800  ^g/g 

LT 

0.24000  \iglg 

LT 

0.06500  yiglg 

LT 

0.07900  fig/g 

LT 

0.06300  Hg^g 

LT 

130000  ^g/g 

LT 

0.23000  \ig/g 

LT 

130000  pg/g 

LT 

1.80000  fig/g 

ND 

0.28000  \kgfg 

R 

LT 

1.20000  ytg/g 

ND 

130000 

R 

LT 

0.03200  fig^g 

LT 

0.06500  \kg/g 

LT 

0.97000  ng^g 

LT 

0.24000  fig^g 

LT 

0.48000  gg/g 

LT 

2.40000  (ig/g 

LT 

0.48000  yig/g 

LT 

0.39000  ng/g 

ND 

1.30000  }tg/g 

R 

LT 

0.10000  ng/g 

LT 

0.26000  ^g^g 

LT 

0.14000  iig/g 

LT 

0.18000  \ig/g 

LT 

0.74000  jig^g 

LT 

1.80000  jig/g 

LT 

0.46000  }ig/g 

LT 

1.10000  fxg/g 

LT 

0.29000  ^g^g 

LT 

0.07500  pg/g 

LT 

032000  }ig/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

fUt 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

ANVQ 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

Mg's 

R 

ANVQ 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

(ig/g 

R 

ANVQ 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000 

Hg/g 

R 

ANVQ 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

iigfe 

R 

ANVQ 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000 

lig/S 

R 

ANVQ 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

fig'g 

ANVQ 

PCB262 

PCB 1262 

LT 

630000 

Mg's 

ANVQ 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

Mg/g 

ANVQ 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

Mg'g 

ANVQ 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

|ig/g 

ANVQ 

PPDDD 

2,2-BIS{PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

LT 

0.06400 

fig/g 

ANVQ 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>14-DICHLO 

LT 

0.06800 

ne/g 

ANVQ 

PPDDT 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

O.IOOOO 

fig/g 

ANVQ 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

iig/g 

ANVQ 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

itg/g 

ANVQ 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

itg/g 

ANVQ 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

ng/g 

ANVQ 

UNK530 

UNKNOWN 

030000 

Hg/g 

S 

ANVQ 

UNK538 

UNKNOWN 

0.40000 

iig/g 

S 

ANWD 

123TCB 

l^^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

ANWD 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000 

pg/g 

ANWD 

12DCLB 

1>DICHL0R0BENZENE 

LT 

0.04200 

pg/g 

ANWD 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

pg/g 

ANWD 

13DCLB 

u-dichlorobenzene 

LT 

0.04200 

pg'g 

ANWD 

13DNB 

13-DINlTROBENZENE 

ND 

0.63000 

pg/g 

R 

ANWD 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400 

pg/g 

ANWD 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

pg/g 

ANWD 

245TCP 

2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

pg/g 

ANWD 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

pg/g 

ANWD 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

pg'g 

ANWD 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

pg'g 

ANWD 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

pg/g 

ANWD 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000 

pg/g 

ANWD 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000 

pg/g 

ANWD 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

pg/g 

ANWD 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500 

pg/g 

ANWD 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

pg/g 

ANWD 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

pg/g 

ANWD 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

pg/g 

ANWD 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

pg/g 

R 

ANWD 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000 

pg/g 

ANWD 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

pg/g 

ANWD 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

pg/g 

ANWD 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000 

pg/g 

ANWD 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000 

pg/g 

ANWD 

46DN2C 

4,6-DINITRCL2-CRESOL 

LT 

0.80000 

pg/g 

ANWD 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

pg/g 

ANWD 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

pg/g 

R 

ANWD 

4CL3C 

4-CHLORa-3-CRESOL 

LT 

0.93000 

pg/g 

ANWD 

4CLPPE 

4^HIX)ROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

pg/g 

ANWD 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

pg/g 

ANWD 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

pg/g 

R 

ANWD 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000 

pg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Mcas 

Test  Name _  Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANWD 

ABHC 

AU>HA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANWD 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

ANWD 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

ANWD 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

ANWD 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

ANWD 

ANIL 

ANIUNE 

ND 

ANWD 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

ANWD 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

ANWD 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

ANWD 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

ANWD 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

ANWD 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

ANWD 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

ANWD 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

ANWD 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

ANWD 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANWD 

BBZP 

BUIYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

ANWD 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

ANWD 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

ANWD 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

ANWD 

BGHIPY 

BENZO  tG.H.1]  PERYLENE 

LT 

ANWD 

BKFAN 

BENZO  pq  FLUORANTHENE 

LT 

ANWD 

b2:alc 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

ANWD 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

ANWD 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

ANWD 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

ANWD 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

ANWD 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

ANWD 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

ANWD 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

ANWD 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

ANWD 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

ANWD 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

ANWD 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ANWD 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

ANWD 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

ANWD 

DDVP 

VAPONA 

LT 

ANWD 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

ANWD 

DITH 

DITHIANE 

LT 

ANWD 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

ANWD 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

ANWD 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

ANWD 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

ANWD 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

ANWD 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

ANWD 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

ANWD 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ANWD 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

ANWD 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

ANWD 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

ANWD 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

ANWD 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

ANWD 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

Unit  FUg  Data 

Vahie  Meas  Code  Qnal 


130000 

pg/g 

0.40000 

Mg^g 

1.30000 

Vt/t 

0.04100 

vel% 

0.03300 

iigfg 

0.13000 

pg/g 

R 

0.71000 

pg/g 

0.06500 

PS^g 

0.19000 

pg^g 

0.44000 

pg^g 

0.36000 

pg/g 

0.4SOOO 

pg'g 

0.04100 

Pg^B 

1.20000 

ftg/g 

0.31000 

Pg/g 

130000 

pg/g 

1.80000 

pg/g 

2.40000 

Pg'g 

0.13000 

pg/g 

R 

3.10000 

pg/g 

R 

0.18000 

Pg/g 

0.13000 

Pg/g 

0.03200 

pg/g 

0.03200 

pg/g 

0.08000 

pg/g 

0.52000 

pg/g 

1.80000 

pg/g 

0.68000 

pg/g 

0.09700 

pg/g 

032000 

pg/g 

0.06600 

pg/g 

0.31000 

pg/g 

0.07100 

pg/g 

0.21000 

pg/g 

038000 

pg/g 

0.57000 

pg/g 

0.06800 

pg/g 

0.24000 

pg/g 

0.06500 

pg/g 

0.07900 

pg/g 

0.06300 

pg/g 

130000 

pg/g 

0.23000 

pg/g 

130000 

pg/g 

1.80000 

pg/g 

0.28000 

pg/g 

R 

1.20000 

pg/g 

130000 

pg/g 

R 

0.03200 

pg/g 

0.06500 

pg/g 

0.97000 

pg/g 

0.24000 

pg/g 

0.48000 

pg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Valae 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOIATILES 

ANWD 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

Mg's 

ANWD 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

Mg/g 

ANWD 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

(Ig/g 

ANWD 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

t*g^g 

R 

ANWD 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

ANWD 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

fig/g 

ANWD 

MIREX 

1,1AA233A,4,5,5,5A,5B.6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

Mg/g 

ANWD 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000 

lig'g 

ANWD 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

|ig/g 

ANWD 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

|tg/g 

ANWD 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

Mg/g 

ANWD 

NNDNP 

N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

Mg/g 

ANWD 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

Mg/g 

ANWD 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

Mg/g 

ANWD 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000 

Mg/g 

ANWD 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

Mg/g 

R 

ANWD 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

Mg/g 

R 

ANWD 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

Mg'g 

R 

ANWD 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

Mg/g 

R 

ANWD 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000 

Mg/g 

R 

ANWD 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

Mg/g 

ANWD 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

Mg/g 

ANWD 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

Mg/g 

ANWD 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

ANWD 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

Mg/g 

ANWD 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLO 

LT 

0.06400 

Mg/g 

ANWD 

PPDDE 

24.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06800 

Mg/g 

ANWD 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

LT 

0.10000 

Mg/g 

ANWD 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

Mg/g 

ANWD 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

Mg/g 

ANWD 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

Mg/g 

ANWD 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

Mg/g 

ANWD 

UNK644 

UNKNOWN 

0.40000 

Mg/g 

S 

ANWE 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

ANWE 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000 

Mg/g 

ANWE 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

Mg/g 

ANWE 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

Mg/g 

ANWE 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200 

Mg/g 

ANWE 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000 

Mg/g 

R 

ANWE 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400 

Mg/g 

ANWE 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

Mg/g 

ANWE 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

Mg/g 

ANWE 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

Mg/g 

ANWE 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

Mg/g 

ANWE 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

Mg/g 

ANWE 

24DNP 

2,4.DINITROPHENOL 

LT 

4.70000 

Mg/g 

ANWE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000 

Mg/g 

ANWE 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000 

Mg/g 

ANWE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

Mg/g 

ANWE 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500 

Mg/g 

ANWE 

2CNAP 

2^HLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

Mg/g 

ANWE 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

ANWE 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800 

Mg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 

ANWE 


2NANIL  2-NrrROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINITROANIUNE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

3NT  S-NTIROTOLUENE 

46DN2C  4,6-DINITR0.2-CRES0L 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NITROANIUNE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANEL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2^HLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  {2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BEN2X)  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZED  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [aH,I]PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
CHRY  CHRYSENE 
CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
CPMSO  4<:HIOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
CPMS02  4<:hlorophenylmethylsulfone 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DBZFU  DIBENZOFURAN 
DCPD  DICYCLOPENTADIENE 
DDVP  VAPONA 
DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
DITH  DITHIANE 


Meas  Unit  Fla^ 

Bool _ Vahie  Meas  Code 


ND 

3.10000  )ig/g 

LT 

1.10000  |ig/g 

LT 

1.60000  |ig/g 

LT 

1.60000  |ig/g 

LT 

3.00000  |ig/g 

LT 

034000  (ig/g 

LT 

0.80000  (i^g 

LT 

0.04100  (ig/g 

ND 

0.63000  ;ig/g 

LT 

0.93000  |(g/'g 

LT 

0.17000  fig/g 

LT 

0.24000 

ND 

3.10000  |ig/g 

LT 

3.30000  )ig/g 

LT 

130000  fig/g 

LT 

0.40000  (ig/g 

LT 

130000  |tg/g 

LT 

0.04100  itg/g 

LT 

0.03300  fxg/g 

ND 

0.13000  fig'g 

LT 

0.71000  itg/g 

LT 

O.06S00  ligfg 

LT 

0.19000  tigfg 

LT 

0.44000  (ig^g 

LT 

0.36000  jigfg 

LT 

0.48000  figfg 

LT 

0.04100  iigfg 

LT 

1.20000  iig/g 

LT 

0.31000  iigfg 

LT 

1.30000  ngfg 

LT 

1.80000  fig/g 

LT 

2.40000  ngfg 

ND 

0.13000  itgfg 

ND 

3.10000  ng/g 

LT 

0.18000  fxg/g 

LT 

0.13000  figfg 

LT 

0.03200  ng/g 

LT 

0.03200  jig/g 

LT 

0.08000  tig/g 

LT 

0.S2000  iig/g 

LT 

1.80000  )ig/g 

LT 

0.68000  fig/g 

LT 

0.09700  |ig/g 

LT 

0.32000  (ig/g 

LT 

0.06600  fig^g 

LT 

0.31000  ^gi'g 

LT 

0.07100  figfg 

LT 

0.21000  fig/g 

LT 

0.38000  fig/g 

LT 

0.57000  ngfg 

LT 

0.06800  figfg 

LT 

0.24000  figfg 

LT 

0.06500  figfg 

Data 

Qual 


438 


Method  Blcmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Fias 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOIATILES 

ANWE 

DLDRN 

DIELDRIN 

lt 

0.07900 

»ig/g 

ANWE 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300 

ng'g 

ANWE 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

ANWE 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000 

Hg/g 

ANWE 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

(tg^g 

ANWE 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

(ig/g 

ANWE 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000 

Mg/g 

R 

ANWE 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000 

Jig/g 

ANWE 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

fig/g 

R 

ANWE 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

ANWE 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500 

Hg/g 

ANWE 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

ANWE 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

ANWE 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

Hg/g 

ANWE 

ICDPYR 

INDENO  [1^3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

|ig/g 

ANWE 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

Hg/g 

ANWE 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

VfJs 

ANWE 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

(tg/g 

R 

ANWE 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

lig/g 

ANWE 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

|ig/g 

ANWE 

MIREX 

1,1A^^33A.4,5,5.5A.5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

0.14000 

»tg/g 

ANWE 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

|ig/g 

ANWE 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

(ig'g 

ANWE 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

ANWE 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

|ig/g 

ANWE 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000 

Hg'g 

ANWE 

NNDPA 

n-nttroso  diphenylamine 

LT 

0.29000 

H#g 

ANWE 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500 

ANWE 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000 

Hg/g 

ANWE 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000 

(tg'g 

R 

ANWE 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000 

|tg/g 

R 

ANWE 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000 

|lg/g 

R 

ANWE 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000 

Mg'g 

R 

ANWE 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0,32000 

|lg/g 

R 

ANWE 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000 

Jig'g 

ANWE 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000 

ANWE 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000 

Itg/g 

ANWE 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200 

|ig/g 

ANWE 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200 

lig/g 

ANWE 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06400 

lig/g 

ANWE 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

LT 

0.06800 

lig/g 

ANWE 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,LTRICH 

LT 

0.10000 

(*g/g 

ANWE 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000 

(ig/g 

ANWE 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300 

|«g/g 

ANWE 

SUPON 

2<:HLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000 

|lg/g 

ANWE 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

Itg/g 

ANWE 

XJNK640 

UNKNOWN 

0.40000 

Itg/g 

S 

ANWE 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000 

Itg/g 

s 

ANWN 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000 

ltg/1 

ANWN 

124TCB 

U,4.trichlorobenzene 

LT 

2.40000 

Itg/l 

ANWN 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000 

ltg/1 

ANWN 

12DPH 

U-diphenylhydrazine 

LT 

13.00000 

i«ga 

ANWN 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000 

iig^ 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II BI  data 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 

ANWN 


13DNB  U-DINTTROBENZENE 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2,4,5-TRICHIjOROPHENOL 

246TCP  2.4,6-TRICH1jOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHIjOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHyLPHENOL 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

24DNT  2,4-DINrmOTOLUENE 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

2CLP  2-CHIOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYI2JAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINrrROANIUNE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

3NT  3.NITROTOLUENE 

46DN2C  4.6.DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANE.  4-CHLOROANILINE 

4C13C  4-CPIIJOR0.3-CRESOL 

4CLPPE  4^HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4.NITROANILINE 

4NP  4-NnROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G.H,I]PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BRMCIL  BROMACIL 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

ND 

10.00000 

iig/i 

LT 

1.50000 

LT 

1.70000 

(ig/1 

LT 

2.80000 

LT 

3.60000 

|»g/l 

LT 

8.40000 

LT 

4.40000 

Mg/1 

LT 

180.00000 

Mgl 

LT 

5.80000 

Mg/1 

LT 

8.80000 

M»1 

LT 

6.70000 

Mg/1 

LT 

2.80000 

Mg/1 

LT 

2.60000 

Mg/1 

LT 

1.30000 

Mg/1 

LT 

3.60000 

Mg/1 

ND 

31.00000 

Mg/1 

LT 

8,20000 

Mg/1 

LT 

5.00000 

Mg/1 

LT 

21.00000 

Mg/1 

LT 

15.00000 

Mg/1 

LT 

2.90000 

Mg/1 

ND 

50.00000 

Mg/1 

LT 

22.00000 

Mg'! 

ND 

1.00000 

Mg/1 

LT 

8.50000 

Mg/1 

LT 

23.00000 

Mg/1 

LT 

2.80000 

Mg/1 

ND 

31.00000 

Mg/1 

LT 

96.00000 

Mg/1 

LT 

530000 

Mg/1 

LT 

23.00000 

Mg/1 

LT 

13.00000 

Mg/1 

LT 

5.80000 

Mg/1 

LT 

5.10000 

Mg/1 

ND 

2.00000 

Mg/1 

LT 

5.20000 

Mg/1 

LT 

5.90000 

Mg/1 

LT 

6.80000 

Mg/1 

LT 

5.00000 

Mg/1 

LT 

0.68000 

Mg/1 

LT 

7.70000 

Mg/1 

LT 

9.80000 

Mg/1 

LT 

14.00000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

17.00000 

Mg/1 

LT 

28.00000 

Mg/1 

LT 

42.00000 

Mg/1 

ND 

2.00000 

Mg/1 

ND 

3.10000 

Mg/1 

LT 

15.00000 

Mg/1 

LT 

10.00000 

Mg/1 

LT 

2.90000 

Mg/1 

LT 

4.00000 

Mg/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

ANWN 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

tig'i 

ANWN 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

ng/l 

ANWN 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

llg/l 

ANWN 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

ANWN 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Hg/l 

ANWN 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

Mg/l 

ANWN 

CPMSO 

4<:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Hg/l 

ANWN 

CPMS02 

4-CHIjOROPHENYLI^THYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

ANWN 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12-00000 

Hg/1 

ANWN 

DBCP 

dibromochloropropane 

LT 

12.00000 

Mg'! 

ANWN 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

ND 

3.00000 

Hg/l 

R 

ANWN 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Hg/l 

ANWN 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

5.50000 

Hg/l 

ANWN 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Hg/l 

ANWN 

DEP 

diethyl  phthalate 

LT 

5.90000 

Hg/l 

ANWN 

DIMP 

dbsopropyl  methylphosphon  ate 

LT 

21.00000 

Hg/l 

ANWN 

DITH 

DmnANE 

LT 

3.30000 

Hg/l 

ANWN 

DLDRN 

dieldrin 

LT 

26.00000 

Hg/l 

ANWN 

DMMP 

dimethyl  methylphosphate 

LT 

130.00000 

Hg/l 

ANWN 

DMP 

dimethyl  phthalate 

LT 

2.20000 

Hg/l 

ANWN 

DNBP 

DI-N-BUTYL  phthalate 

LT 

33.00000 

Hg/l 

ANWN 

DNOP 

di-n-octyl  phthalate 

LT 

1.50000 

Hg/l 

ANWN 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Hg/l 

ANWN 

ENDRN 

ENDRIN  aldehyde 

LT 

5.00000 

Hg/l 

ANWN 

ENDRN 

ENDRIN  ketone 

ND 

6.00000 

Hg/l 

R 

ANWN 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Hg/l 

ANWN 

FAMPH 

famophos 

ND 

20.00000 

Hg/l 

R 

ANWN 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

Hg/l 

ANWN 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

Hg/l 

ANWN 

HCBD 

hexachlorobutadiene 

LT 

8.70000 

Hg/l 

ANWN 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

Hg/l 

ANWN 

HPCLE 

heptachlorepoxide 

LT 

28.00000 

Hg/l 

ANWN 

ICDPYR 

INDEN0[U3-C.D]  pyrene 

LT 

21.00000 

Hg/l 

ANWN 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Hg/l 

ANWN 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Hg/l 

ANWN 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Hg/l 

R 

ANWN 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

Hg/l 

ANWN 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Hg/l 

ANWN 

MIREX 

l,lAA2^3A,4,5,5,5A,5a6-DECACHLOROOCT 

LT 

24.00000 

Hg/l 

ANWN 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

21.00000 

Hg/l 

ANWN 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.50000 

Hg/l 

ANWN 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000 

Hg/l 

ANWN 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000 

Hg/l 

ANWN 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000 

Hg/l 

ANWN 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000 

Hg/l 

ANWN 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000 

Hg/l 

ANWN 

PCB016 

PCB 1016 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

ANWN 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

ANWN 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

ANWN 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

ANWN 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

ANWN 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000 

Hg/l 

R 

ANWN 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000 

Hg/l 

R 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  El  data 


Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMTVOLAITLES 


ANWN 

PCP 

ANWN 

PHANT 

ANWN 

PHENO 

ANWN 

PPDDD 

ANWN 

PPDDE 

ANWN 

PPDDT 

ANWN 

PRTHN 

ANWN 

PYR 

ANWN 

SUPON 

ANWN 

TXPHE 

ANYQ 

123TCB 

ANYQ 

124TCB 

ANYQ 

12DCLB 

ANYQ 

12DPH 

ANYQ 

13DCLB 

ANYQ 

13DNB 

ANYQ 

14DCLB 

ANYQ 

236TCP 

ANYQ 

245TCP 

ANYQ 

246TCP 

ANYQ 

24DCLP 

ANYQ 

24DMP 

ANYQ 

24DNP 

ANYQ 

24DNT 

ANYQ 

26DNA 

ANYQ 

26DNT 

ANYQ 

2CLP 

ANYQ 

2CNAP 

ANYQ 

2MNAP 

ANYQ 

2MP 

ANYQ 

2NANIL 

ANYQ 

2NP 

ANYQ 

33DCBD 

ANYQ 

35DNA 

ANYQ 

3NANIL 

ANYQ 

3NT 

ANYQ 

46DN2C 

ANYQ 

4BRPPE 

ANYQ 

4CANIL 

ANYQ 

4CUC 

ANYQ 

4CLPPE 

ANYQ 

4MP 

ANYQ 

4NANIL 

ANYQ 

4NP 

ANYQ 

ABHC 

ANYQ 

AENSLF 

ANYQ 

ALDRN 

ANYQ 

ANAPN 

ANYQ 

ANAPY 

ANYQ 

ANIL 

ANYQ 

ANTRC 

ANYQ 

ATZ 

ANYQ 

B2CEX 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHDRENE 

PHENOL 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYLH,1-DICHL0 

2^-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL)-1,1,1-TRICH 

PARATHION 

PYRENE 

2-CHIX)RO-1<2,4-DICHIOROPHENYL)VINYL 

TOXAPHENE 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

U-dichlorobenzene 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

13-DICHLOROBENZENE 

U-DINTTROBENZENE 

1.4. DICHLOROBENZENE 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4. DICHIjOROPHENOL 
^4-DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINrrROTOLUENE 

2.6- DINITROANIUNE 

2.6- DINrrROTOLUENE 
2^HLOROPHENOL 

2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL 
2-NITROANIUNE 

2- NITROPHENOL 
33-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINrrROANIUNE 

3- NITROANILINE 

3- NrrROTOLUENE 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4-CHLOROANIUNE 
4-CHLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4-METHYLPHENOL 
4-NITROANILINE 
4-NITROPHENOL 
ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flac 

Code 

LT 

9.10000 

fig/i 

LT 

9.90000 

LT 

2.20000 

LT 

18.00000 

Hg/1 

LT 

14.00000 

Hg/1 

LT 

18.00000 

(i&l 

LT 

37.00000 

l»g^ 

LT 

17.00000 

Hg/1 

LT 

19.00000 

Hg/1 

ND 

17.00000 

Hg/1 

R 

LT 

5.80000 

Hg/1 

LT 

2.40000 

Hg/1 

LT 

1.20000 

Hg/1 

LT 

13.00000 

Hg/1 

LT 

3.40000 

Hg/1 

ND 

10.00000 

Hg/1 

R1 

LT 

1.50000 

Hg/1 

LT 

1.70000 

Hg/1 

LT 

2.80000 

Hg/1 

LT 

3.60000 

Hg/1 

LT 

8.40000 

Hg/1 

LT 

4,40000 

Hg/1 

LT 

180.00000 

Hg/1 

LT 

5.80000 

Hg/1 

LT 

8.80000 

Hg/1 

LT 

6.70000 

Hg/1 

LT 

2.80000 

Hg/1 

LT 

2.60000 

Hg/1 

LT 

1.30000 

Hg/1 

LT 

3.60000 

Hg/1 

ND 

31.00000 

Hg/1 

R1 

LT 

8.20000 

Hg/1 

LT 

5.00000 

Hg/1 

LT 

21.00000 

Hg/1 

LT 

15.00000 

Hg/1 

LT 

2.90000 

Hg/1 

ND 

50.00000 

Hg/1 

R1 

LT 

22.00000 

Hg/1 

ND 

1.00000 

Hg/1 

R1 

LT 

8.50000 

Hg/1 

LT 

23.00000 

Hg/1 

LT 

2.80000 

Hg/1 

ND 

31.00000 

Hg/1 

R1 

LT 

96.00000 

Hg/1 

LT 

5.30000 

Hg/1 

LT 

23.00000 

Hg/1 

LT 

13.00000 

Hg/1 

LT 

5.80000 

Hg/1 

LT 

5.10000 

Hg/1 

ND 

2.00000 

Hg/1 

R1 

LT 

5.20000 

Hg/1 

LT 

5.90000 

Hg/1 

LT 

6.80000 

Hg/1 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unh 

Meas 

flag 

Code 

Chemical  Class: 
ANYQ 

SEMIVOLATnj:S 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

5.00000 

ANYQ 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.68000 

1*6^ 

ANYQ 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000 

|ig/l 

ANYQ 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000 

ANYQ 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000 

Hg/1 

ANYQ 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

(ig/1 

ANYQ 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000 

Hg/l 

ANYQ 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

28.00000 

Mg/1 

ANYQ 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000 

Mg/1 

ANYQ 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000 

Mg/1 

R1 

ANYQ 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000 

Mg/1 

R1 

ANYQ 

BGHBPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANYQ 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANYQ 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000 

Mg/1 

ANYQ 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000 

Mg/1 

ANYQ 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000 

Mg^l 

ANYQ 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000 

Mg1 

ANYQ 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000 

Mg/1 

ANYQ 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000 

Mg/1 

ANYQ 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000 

Mg/1 

ANYQ 

CPMS 

«:HLOROPHENYLMETHyL  SULFIDE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANYQ 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

ANYQ 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000 

Mg/l 

ANYQ 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

ANYQ 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000 

Mg/l 

ANYQ 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000 

Mg/l 

R1 

ANYQ 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000 

Mg/l 

ANYQ 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000 

Mg/l 

ANYQ 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000 

Mg/l 

ANYQ 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000 

Mg^ 

ANYQ 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

ANYQ 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000 

Mg/l 

ANYQ 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000 

Mg/l 

ANYQ 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000 

Mg/l 

ANYQ 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000 

Mg/I 

ANYQ 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000 

Mg/l 

ANYQ 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000 

Mg/l 

ANYQ 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000 

Mg/l 

ANYQ 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000 

Mg/l 

ANYQ 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

re/1 

R1 

ANYQ 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000 

Mg/I 

ANYQ 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

20.00000 

Mg/l 

R1 

ANYQ 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000 

Mg/l 

ANYQ 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

9.20000 

Mg/l 

ANYQ 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000 

Mg/l 

ANYQ 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000 

Mg/l 

ANYQ 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000 

Mg/l 

ANYQ 

ICDPYR 

INDENO  [1^3-C.Dl  PYRENE 

LT 

21.00000 

Mg/l 

ANYQ 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000 

Mg/l 

ANYQ 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

2.40000 

Mg/l 

ANYQ 

KEP 

KEPONE 

ND 

20.00000 

Mg/l 

R1 

ANYQ 

UN 

LINDANE 

LT 

7.20000 

Mg/l 

ANYQ 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000 

Mg/l 
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Meas 

Bo<d 

Unit 

Value  Meas 

Co 

LT 

24.00000  (igl 

LT 

21.00000  pg/I 

LT 

0.50000  jig/1 

LT 

3.70000  uga 

LT 

9.70000  |ig/l 

LT 

6.80000  HS/I 

LT 

3.70000  pga 

LT 

27.00000  (iga 

ND 

9.10000  |tga 

Rl 

ND 

9.10000  |tg/l 

Rl 

ND 

9.10000  fig/1 

Rl 

ND 

9.10000  (ig/I 

Rl 

ND 

9.10000  |ig/l 

Rl 

ND 

9.10000  fig/I 

Rl 

ND 

13.00000  fig4 

Rl 

LT 

9.10000  ^g/I 

LT 

9.90000  (iga 

LT 

2.20000  ^ 

LT 

18.00000 

LT 

14.00000 

LT 

18.00000  )tg/l 

LT 

37.00000  |ig/l 

LT 

17.00000  ftg/1 

LT 

19.00000  figa 

ND 

17.00000  pg/1 

Rl 

6.00000  figd 

SI 

LT 

0.03200  \i%fg 

LT 

0.22000  yig/g 

LT 

0.04200  Mg'g 

LT 

0.52000  fig/g 

LT 

0.04200  Mg^g 

ND 

0.63000  |ig/g 

R 

LT 

0.03400  yLg/g 

LT 

0.62000  \kglg 

LT 

0.49000  |ig/g 

LT 

0.06100  |xg/g 

LT 

0.06500  |ig/g 

LT 

3.00000  \kglg 

LT 

4.70000  yLg/g 

LT 

1.40000  yig/g 

LT 

0.57000  fig^g 

LT 

0.32000  \ig/g 

LT 

0.05500  \ig/g 

LT 

0.24000  p.gfg 

LT 

0.03200  yigjg 

LT 

0.09800  fig^g 

ND 

3.10000  ]i%lg 

R 

LT 

1.10000  fig^g 

LT 

1.60000  fig/g 

LT 

1.60000  ^g/g 

LT 

3.00000  |j;g/g 

LT 

0.34000  fig/g 

LT 

0.80000  jig^g 

Lot 


Test  Name 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOlATn.T'.S 

ANYQ  MIREX 

ANYQ  MLTHN 

ANYQ  nap 

ANYQ  NB 

ANYQ  NNDME 

ANYQ  NNDNP 

ANYQ  NNDPA 

ANYQ  OXAT 

ANYQ  PCB016 

ANYQ  PCB221 

ANYQ  PCB232 

ANYQ  PCB242 

ANYQ  PCB248 

ANYQ  PCB254 

ANYQ  PCB260 

ANYQ  PCP 

ANYQ  PHANT 

ANYQ  PHENO 

ANYQ  PPDDD 

ANYQ  PPDDE 

ANYQ  PPDDT 

ANYQ  PRTHN 

ANYQ  PYR. 

ANYQ  SUPON 

ANYQ  TXPHE 

ANYQ  UNK658 

AOAC  123TCB 

AOAC  124TCB 

AOAC  12DCL8 

AOAC  12DPH 

AOAC  13DCLB 

AOAC  13DNB 

AOAC  14DCLB 

AOAC  236TCP 

AOAC  245TCP 

AOAC  24«TCP 

AOAC  24DCLP 

AOAC  24DMP 

AOAC  24DNP 

AOAC  24DNT 

AOAC  26DNA 

AOAC  26DNT 

AOAC  2CLP 

AOAC  2CNAP 

AOAC  2MNAP 

AOAC  2MP 

AOAC  2NANIL 

AOAC  2NP 

AOAC  33DCBD 

AOAC  35DNA 

AOAC  3NANIL 

AOAC  3NT 

AOAC  46DN2C 


1,1AA233A,4,5^.5A.5B,6-DECACHL0R00CT 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NTTROBENZENE 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1,4-OXATHIANE 

PCB 1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB  1260 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2^-BIS(PARA4:HL0R0PHENYL>1,1.DICHL0 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I,l-DICHLO 

2^-BIS(PARA^HL0R0PHENYL)-1,I,I-TRICH 

PARATHION 

PYRENE 

2-CHL0R0.1-(2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

l^DICHLOROBENZENE 

1>DIPHENYLHYDRAZINE 

13-DICHLOROBENZENE 

13-DINITROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 
23,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 
2,4.D1NITR0PHEN0L 

2.4- DINrrROTOIJUENE 

2.6- DINrrROANILINE 

2.6- DINITROTOLUENE 
2-CHLOROPHENOL 
2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 

2. METHYLPHENOL 
2-NrrROANILINE 

2- NITROPHENOL 
33-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINrrROANILINE 

3. NrreOANILINE 

3- NITROTOLUENE 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL 
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Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag 

Bool _ Value  Meas  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOAC 

AOBV 

AOBV 

AOBV 

AOBV 

AOBV 

AOBV 

AOBV 

AOBV 

AOBV 

AOBV 

AOBV 


ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 

LIN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  1,1A^33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHIjOROOCT 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NrniOSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

PCB016  PCB 1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB  1260 
PCB262  PCB  1262 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2J!-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1.DICHLO 
PPDDE  2^-BIS(PARACHLOROPHENYL>1,LDICHLO 
PPDDT  2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL).1,1,1-TRICH 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 

SUPON  2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

TXPHE  TOXAPHENE 

UNK528  UNKNOWN 

UNK640  UNKNOWN 

UNK662  UNKNOWN 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23.6>TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 


LT 

1.20000  ng/g 

ND 

1.30000 

LT 

0.03200  fig/g 

LT 

0.06500  fig/^g 

LT 

0.97000  fig^g 

LT 

0.24000  |ig/g 

LT 

0.48000  fig/g 

LT 

2.40000  fig/g 

LT 

0.48000  ^g/g 

LT 

0.39000  Mg^g 

ND 

130000  ng/g 

LT 

0.10000  fig/g 

LT 

0.26000  Mg^g 

LT 

0.14000  fig/g 

LT 

0.18000  ^g^g 

LT 

0.74000  fig^g 

LT 

1.80000  fig^g 

LT 

0.46000  ng^g 

LT 

1.10000  ^g/g 

LT 

0.29000  ^g/g 

LT 

0.07500  fig/g 

LT 

0.32000  |ig/g 

ND 

0.32000  ng^g 

ND 

032000  ^g^g 

ND 

0.32000  ^g/g 

ND 

0.32000  ^gf^g 

ND 

0.32000  fig/^g 

LT 

0.79000  lAg'g 

LT 

6.30000  ^g^g 

LT 

0.76000  fig/g 

LT 

0.03200  fig^g 

LT 

0.05200  ng^g 

LT 

0.06400  ^g/g 

LT 

0.06800  fig/g 

LT 

0.10000  fxg^g 

LT 

1.70000  jig/g 

LT 

0.08300  fig/g 

LT 

0.92000  fig^g 

LT 

12.00000  ^g/g 

030000  fig/g 
0.50000  (ig/g 
0.30000  fig/g 

LT 

0.03200  |ig/g 

LT 

0.22000  ^g/g 

LT 

0.04200  fig/g 

LT 

0.52000  \x^g 

LT 

0.04200  fig/g 

ND 

0.63000  \xglg 

LT 

0.03400  fig^g 

LT 

0.62000  yig/g 

LT 

0.49000  yigfg 

LT 

0.06100  ^g^g 

LT 

0.06500  yag/g 

Data 

Qnal 
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Test  Name 


Chemical  Class: 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 
AOBV 


SEMIVOLATILES 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 


CPMS02  4-CHIX>ROPHENrmiETHYLSULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [U3^,D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 

UN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  1,1AA233A,4.5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

PCB016  PCB1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB 1260 
PCB262  PCB  1262 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 
PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 
PPDDT  2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,Ll-TRICH 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

LT 

0.06600 

LT 

0.31000  gg/g 

LT 

0.07100  [x%f% 

LT 

0.21000  rtg/g 

LT 

0.38000  ^g^g 

LT 

0.57000  MS^g 

LT 

0.06800 

LT 

0.24000 

LT 

0.06500  |ig(g 

LT 

0.07900  ^g/g 

LT 

0.06300  jig^g 

LT 

UOOOO  |ig/g 

LT 

0.23000  ^g^g 

LT 

1.30000  ^g/g 

LT 

1.80000  |ig^g 

ND 

0.28000  ^g/g 

LT 

1.20000  ^g/g 

ND 

130000  fig/g 

LT 

0.03200  ^g/g 

LT 

0.06500  fig/g 

LT 

0.97000  ng^g 

LT 

0.24000  |ig^g 

LT 

0.48000  jig^g 

LT 

2.40000  fig^g 

LT 

0.48000  jig^g 

LT 

0.39000  fig^g 

ND 

1.30000  |ig/g 

LT 

0.10000  ^g^g 

LT 

0.26000  ^g/g 

LT 

0.14000  Mg^g 

LT 

0.18000  fig/g 

LT 

0.74000  Mg^g 

LT 

1.80000  ^g^g 

LT 

0.46000  ^g^g 

LT 

1.10000  |xg/g 

LT 

039000  jig/g 

LT 

0.07500  fig^g 

LT 

0.32000  fig^g 

ND 

0.32000  ^g 

ND 

0.32000  \i%/z 

ND 

0.32000  ^g^g 

ND 

0.32000  fig^g 

ND 

0.32000  fig^g 

LT 

0.79000  }ig/g 

LT 

6.30000  |ig^g 

LT 

0.76000  ^g^g 

LT 

0.03200  ^g/g 

LT 

0.05200  fig^g 

LT 

0.06400  fig^g 

LT 

0.06800  ^g/g 

LT 

0.10000  |ig/g 

LT 

1.70000  yLg/% 

LT 

0.08300  tig/g 
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Lot 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Unit  F1a£ 
Value  Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AOBV 

SUPON 

2<:HLORO-H2,4-DICHIX)ROPHENYL)VI^^n. 

LT 

0.92000 

v^% 

AOBV 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000 

^g/g 

AOBV 

UNK643 

UNKNOWN 

0.40000 

t*8^g 

s 

AOIR 

123TCB 

U3-TRICHU)R0BENZENE 

LT 

0.03200 

Mg/g 

AOIR 

124TCB 

i;2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000 

Mg/g 

AOIR 

12DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

0.04200 

AOIR 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000 

(ig/g 

AOIR 

13DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

0.04200 

ftg/g 

AOIR 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0,63000 

|ig/g 

R 

AOIR 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,03400 

Pg'g 

AOIR 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000 

pg/g 

AOIR 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000 

Pg'g 

AOIR 

246TCP 

2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100 

Pg'g 

AOIR 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500 

pg/g 

AOIR 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000 

pg/g 

AOIR 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000 

pg/g 

AOIR 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000 

pg/g 

AOIR 

26DNA 

2,6-DINITROANIUNE 

LT 

0.57000 

pg/g 

AOIR 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000 

Pg/g 

AOIR 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500 

pg/g 

AOIR 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

pg/g 

AOIR 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200 

pg/g 

AOIR 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09S00 

pg/g 

AOIR 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

pg/g 

R 

AOIR 

2NP 

2.NrrROPHENOL 

LT 

1.10000 

pg/g 

AOIR 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

pg/g 

AOIR 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000 

pg/g 

AOIR 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000 

pg/g 

AOIR 

3NT 

3-NITROTOUJENE 

LT 

0.34000 

pg/g 

AOIR 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

pg/g 

AOIR 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100 

Pg'g 

AOIR 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000 

pg/g 

R 

AOIR 

4CL3C 

4CHIJORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000 

pg/g 

AOIR 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000 

pg/g 

AOIR 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000 

pg/g 

Aom 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000 

pg/g 

R 

AOIR 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000 

pg/g 

AOIR 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

pg/g 

AOIR 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

pg/g 

AOIR 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

130000 

pg/g 

AOIR 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100 

pg/g 

AOIR 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300 

pg/g 

AOIR 

ANDL 

ANILINE 

ND 

0.13000 

pg/g 

R 

AOIR 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000 

pg/g 

AOIR 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500 

pg/g 

AOIR 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

pg/g 

Aom 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  ETHER 

LT 

0.44000 

pg/g 

AOIR 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000 

pg/g 

AOIR 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000 

pg/g 

AOIR 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100 

pg/g 

AOIR 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000 

pg/g 

AOIR 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000 

pg/g 

AOIR 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000 

pg/g 
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Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AOIR 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

AOIR 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

AOIR 

BENZID  BENZIDINE 

AOIR 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

AOIR 

BGHIPY  BENZO  [G,H,1]PERYLENE 

AOIR 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

AOIR 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

AOIR 

CHRY 

CHRYSENE 

AOIR 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

AOIR 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

AOIR 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

AOIR 

CLDAN 

CHLORDANE 

AOIR 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

AOIR 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

AOIR 

CPMS02  4^HLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

AOIR 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

AOIR 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

AOIR 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AOIR 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

AOIR 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

AOIR 

DDVP 

VAPONA 

AOIR 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

AOIR 

DITH 

DITHIANE 

AOIR 

DLDRN 

DIELDRIN 

AOIR 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

AOIR 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

AOIR 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

AOIR 

ENDRN 

ENDRIN 

AOIR 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

AOIR 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

AOIR 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

AOIR 

FAMPH 

FAMOPHOS 

AOIR 

FANT 

FLUORANTHENE 

AOIR 

FLRENE 

FLUORENE 

AOIR 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

AOIR 

HPCL 

HEPTACHLOR 

AOIR 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

AOIR 

ICDPYR 

INDEN0[1A3-CJ>]  PYRENE 

AOIR 

ISODR 

ISODRIN 

AOIR 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

AOIR 

KEP 

KEPONE 

AOIR 

UN 

LINDANE 

AOIR 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

AOIR 

MIREX 

1.1AA233A4.5.5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT 

AOIR 

MLTHN 

MALATHION 

AOIR 

NAP 

NAPHTHALENE 

AOIR 

NB 

NITROBENZENE 

AOIR 

NNDME 

o 

I 

AOIR 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

AOIR 

NNDPA 

N-NUROSO  DIPHENYLAMINE 

AOIR 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

AOIR 

PCB016 

PCB 1016 

AOIR 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

Meas 

Bool 

Unit  Flag 
Vahie  Meas  Code 

LT 

1.80000  \x^g 

LT 

2.40000 

ND 

0.13000  fig^g  R 

ND 

3.10000  ng/g  R 

LT 

0.18000 

LT 

0.13000  ^g^g 

LT 

0.03200  ftg/g 

LT 

0.03200  fig^g 

LT 

0.08000  fig/g 

LT 

0.52000  ng^g 

LT 

1.80000  fig^g 

LT 

0.68000  fig/g 

LT 

0.09700  ng^g 

LT 

0.32000  )ig/g 

LT 

0.06600  ^g/g 

LT 

0.31000  ^g^g 

LT 

0.07100  fig^g 

LT 

0.21000  gg^g 

LT 

0.38000  \Lslg 

LT 

0.57000  |ig/g 

LT 

0.06800  \iglg 

LT 

0.24000  \Lglg 

LT 

0.06500  fig/g 

LT 

0.07900  \xg/g 

LT 

0.06300  ^g 

LT 

1.30000  yig/g 

LT 

0.23000  ytg/g 

LT 

130000  ng^g 

LT 

1.80000  ytg/g 

ND 

038000  fig^g  R 

LT 

1.20000  ]xgfg 

ND 

1.30000  ytg/g  R 

LT 

0.03200  fig^g 

LT 

0.06500  fig/g 

LT 

0.97000  pg^g 

LT 

0.24000  pg/g 

LT 

0.48000  pg/g 

LT 

2.40000  pg^g 

LT 

0.48000  pg/g 

LT 

0.39000  pg/g 

ND 

130000  pg/g  R 

LT 

0.10000  pg/g 

LT 

0.26000  pg/g 

LT 

0.14000  pg/g 

LT 

0.18000  pg/g 

LT 

0.74000  pg/g 

LT 

1.80000  pg/g 

LT 

0.46000  pg/g 

LT 

1.10000  pg/g 

LT 

0.29000  pg/g 

LT 

0.07500  pg/g 

LT 

0.32000  pg/g 

ND 

0.32000  pg/g  R 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Unit  Flag  Data 

Meaa  Code  Qnal 


Lot 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Chemical  Class:  V OLATILES 


AMGS 

M£K 

METHYLETHYL  KETONE 

AMGS 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

AMGS 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

AMGS 

STYR 

STYRENE 

AMGS 

T13DCP 

1 

1 

AMGS 

TCLEA 

1.1A2-TETRACHLOROETHANE 

AMGS 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYXENE 

AMGS 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

AMGS 

XYLEN 

XYLENE 

ANAP 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

ANAP 

112TCE 

1,1^-TRICHLOROETHANE 

ANAP 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

ANAP 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

ANAP 

12DCE 

1^-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

ANAP 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

ANAP 

12DCLP 

1^-DlCHLOROPROPANE 

ANAP 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

ANAP 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

ANAP 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

ANAP 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ether 

ANAP 

ACET 

ACETONE 

ANAP 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

ANAP 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

ANAP 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ANAP 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ANAP 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

ANAP 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

ANAP 

C6H6 

BENZENE 

ANAP 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

ANAP 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

ANAP 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

ANAP 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ANAP 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

ANAP 

CHBR3 

BROMOFORM 

ANAP 

CHCU 

CHLOROFORM 

ANAP 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

ANAP 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ANAP 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

ANAP 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

ANAP 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

ANAP 

MEC6H 

TOLUENE 

ANAP 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ANAP 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ANAP 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ANAP 

STYR 

STYRENE 

ANAP 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ANAP 

TCLEA 

Ll^^TETRACHLOROETHANE 

ANAP 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

ANAP 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

ANAP 

XYLEN 

XYLENE 

ANFC 

lllTCE 

1.1.1-TRICHLOROETHANE 

ANFC 

112TCE 

1.U-TRICHLOROETHANE 

ANFC 

llDCE 

1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

10.00000  Itg/l 

LT 

1.40000 

ND 

1.00000  )ig/l 

ND 

5.00000  ngfl 

ND 

5.00000  iigfi 

LT 

1.50000 

LT 

1.00000  ng/l 

LT 

1.00000  fxg/1 

LT 

2.00000  jig/1 

LT 

1.00000 

LT 

1.00000  pig/[ 

LT 

1.00000  ng/l 

LT 

1.00000 

LT 

5.00000 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

1.00000  }ig/l 

LT 

1.00000  |ig4 

LT 

4.80000 

LT 

1.00000  (Ig/I 

LT 

3.50000  }ig/\ 

LT 

8.00000  }ig/l 

LT 

8.40000  )ig/l 

LT 

1.00000  ^g/I 

ND 

5.00000  fig/1 

ND 

1.00000  ne/i 

LT 

12.00000  ng/l 

LT 

8.00000  fig/l 

LT 

1.00000  ^g/I 

LT 

1.00000  |ig/l 

LT 

1.00000  figa 

LT 

1.00000  }Lg/{ 

LT 

14.00000  jig/1 

LT 

1.20000  |ig/l 

LT 

11.00000  ng/l 

LT 

1.00000  ^g/1 

LT 

1.00000  |xg/I 

ND 

5.00000  jigl 

LT 

1.00000  |ig/! 

LT 

2.00000  }ign 

LT 

1.00000  figl 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

10.00000  fig/I 

LT 

1.40000  }ign 

ND 

1.00000  figa 

ND 

5.00000  Hg/1 

ND 

5.00000  Jig/l 

LT 

1.50000  fig/1 

LT 

1.00000  fig4 

LT 

1.00000  fig/l 

LT 

2.00000  iig/i 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

1.00000  figa 

LT 

1.00000  fig/1 

R 

R 

R 


R 

R 


R 


R 

R 

R 
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Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANFC 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 

ANHI 


IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

iig/i 

12DCE 

l^DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

iig/i 

12DCLE 

I^-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Hg/l 

12DCLP 

1^-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

13DCP 

1,3-DICHIjOROPROPANE 

LT 

4.80000 

Mg/1 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

2CLEVE 

2-chloroethylvinyl  ether 

LT 

3.50000 

Mg/1 

ACET 

ACETONE 

LT 

8.00000 

Mg/1 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

Mg/1 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

Mg/1 

R 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

12.00000 

Mg/1 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

8.00000 

Mg^ 

C6H6 

BENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

CCL3F 

TRnOLJOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000 

Mg/1 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000 

Mg/1 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

1.00000 

Mg/1 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECfflC 

LT 

2.00000 

Mg/1 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

Mg/1 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

Mg/1 

R 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

1.50000 

Mg/1 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000 

Mg/1 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

Mg/g 

U2TCE 

U^.TRICHLOROETHANE 

LT 

033000 

Mg/g 

IIDCE 

1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000 

Mg/g 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000 

Mg/g 

12DCE 

1>DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

032000 

Mg/g 

12DCLE 

i^-dichloroethane 

LT 

0.32000 

Mg/g 

12DCLP 

1^-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000 

Mg/g 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000 

Mg/g 

13DCP 

1>DICH1jOROPROPANE 

LT 

0.20000 

Mg/g 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000 

Mg/g 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000 

Mg/g 

ACET 

ACETONE 

LT 

330000 

Mg/g 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000 

Mg/g 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000 

Mg/g 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000 

Mg/g 

R 

453 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^ 

Bool _ Vahie  Meas  Code 


Chemical  Class:  VOLATILES 


ANHI 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

ANHI 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

ANHI 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

ANHI 

C6H6  BENZENE 

LT 

ANHI 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

ANHI 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

ANHI 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

ANHI 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

ANHI 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

ANHI 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

ANHI 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

ANHI 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

ANHI 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

ANHI 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

ANHI 

DCLB  DICHLOROBENZENE  -  NONSPECmc 

LT 

ANHI 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

ANHI 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

ANHI 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

LT 

ANHI 

MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

ANHI 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

ANHI 

STYR  STYRENE 

ND 

ANHI 

T13DCP  TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

ANm 

TCLEA  1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

ANHI 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

ANHI 

trcle  trichloroethylene 

LT 

ANHI 

XYLEN  XYLENE 

LT 

ANOO 

lllTCE  1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

ANOO 

lUTCE  1.U-TRICHLOROETHANE 

LT 

ANOO 

IIDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

ANOO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

ANOO 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

ANOO 

12DCLE  l^DICHLOROETHANE 

LT 

ANOO 

12DCIJP  l^DICHLOROPROPANE 

LT 

ANOO 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

ANOO 

13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

LT 

ANOO 

13DMB  13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

ANOO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVlNYL  ETHER 

LT 

ANOO 

ACET  ACETONE 

LT 

ANOO 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

ANOO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

ANOO 

C13DCP  CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

ANOO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

ANOO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

ANOO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

ANOO 

C6H6  BENZENE 

LT 

ANOO 

CCUF  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

ANOO 

CCM  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

ANOO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

ANOO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

ANOO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

ANOO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

ANOO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

ANOO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

MB's  R 

1.80000 

0.64000 

0.10000 

wie. 

0.23000 

iig/g 

0.31000 

4.40000 

K/s 

0.26000 

lig/g 

0.96000 

K/g 

0.20000 

lig/g 

0.24000 

yg/g 

0.10000 

ygig 

0.60000 

vgig  R 

0.25000 

vgig 

0.20000 

\fglg 

0.19000 

yg/g 

0.10000 

ygig 

4.30000 

Vg/g 

0.63000 

mb's 

1.00000 

vg/g  R 

0.60000 

vgig  R 

0.60000 

ggig  R 

0.20000 

Vgfg 

0.16000 

pg/g 

0.23000 

pg/g 

0.78000 

pg/g 

0.20000 

pgig 

0.33000 

Pg/g 

0.27000 

pg/g 

0.49000 

PgIg 

0.32000 

pg/g 

0.32000 

pg/g 

0.53000 

pgig 

0.14000 

pgig 

0.20000 

pgig 

0.23000 

pgig 

0.50000 

pgig 

3.30000 

pgig 

2.00000 

pgig 

0.20000 

pgig 

0.60000 

pgig  R 

1.00000 

pgig  R 

1.80000  fig/g 

0.64000  |ig(g 

0.10000  jig/g 

0.23000  ^g/g 
0.31000  fig(g 
4.40000  |ig/g 

0.26000  fig/g 

0.96000  jig^g 

0.20000  ^g^g 

0.24000  fig^g 

0.10000  |ig/g 


Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  PI  data 

Meas  Unit  Flag  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool _ Vahne  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


ANOO 

CS2 

CARBON  DISULHDE 

ND 

0.60000 

MS/g 

R 

ANOO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000 

figfs 

ANOO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000 

v^% 

ANOO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000 

miz 

ANOO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000 

llg/g 

ANOO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

430000 

Mg's 

ANOO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000 

lig/g 

ANOO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

R 

ANOO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000 

Itg/g 

R 

ANOO 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000 

llg/g 

R 

ANOO 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000 

Itg/g 

ANOO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000 

Itg/g 

ANOO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000 

Itg/g 

ANOO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000 

Itg/g 

ANOW 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

ltg/1 

ANOW 

112TCE 

l,U-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

1^ 

ANOW 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000 

Itg/l 

ANOW 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

ANOW 

12DCLP 

U-dichloropropane 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW. 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000 

Mg/1 

ANOW 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

ANOW 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000 

Mg/1 

ANOW 

ACET 

ACETONE 

LT 

8.00000 

Mg/1 

ANOW 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000 

Mg/1 

ANOW 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

ANOW 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000 

Itg/l 

R 

ANOW 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

12.00000 

Itg/l 

ANOW 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

8.00000 

Mg/1 

ANOW 

C6H6 

BENZENE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

cx:l3f 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

ANOW 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

14.00000 

Itg/l 

ANOW 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000 

Itg/l 

ANOW 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000 

Itg/l 

ANOW 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

1.00000 

Mgl 

ANOW 

CIJC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

ANOW 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Itg/l 

R 

ANOW 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECfflC 

LT 

2.00000 

Mg/1 

ANOW 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000 

Mg/1 

ANOW 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000 

Itg/l 

ANOW 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000 

Mg/1 

ANOW 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000 

Mg/1 

ANOW 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000 

Mg/1 

R 

ANOW 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

ANOW 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Itg/l 

R 

ANOW 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

1.50000 

Itg/l 

ANOW 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000 

Itg/l 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


ANOW 

ANOW 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANQL 

ANRO 

ANRO 

ANRO 

ANRO 

ANRO 

ANRO 

ANRO 

ANRO 

ANRO 

ANRO 


TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

XYLEN  XYLENE 

lllTCE  1,14-TRICHLOROETHANE 

112TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

12DCLE  1^-DICHLOROETHANE 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

2CLEVE  2<:HL0R0ETHYLVINYL  ETHER 

ACET  ACETONE 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

C13DCP  CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

C6H6  BENZENE 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 
CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 
CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 
CH3BR  BROMOMETHANE 
CH3CL  CHLOROMETHANE 
CHBR3  BROMOFORM 
CHCL3  CHLOROFORM 
CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 
CS2  CARBON  DISULFIDE 
DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 
DCLB  DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIHC 
ETC6H5  ETHYLBENZENE 
MEC6H  TOLUENE 

mek  methylethyl  ketone 

MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 
MNBK  METHYD-N-BUTYL  KETONE 
STYR  STYRENE 

T13DC?  TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

TCLEA  14^;2-TETRACHL0R0ETHANE 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

XYLEN  XYLENE 

lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

112TCE  l.U-TRICHLOROETHANE 

IIDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

IIDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

12DCLP  U-DICHLOROPROPANE 

I3DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

LT 

1.00000  |ig/l 

LT 

2.00000  ne/i 

LT 

1.00000 

LT 

1.00000  fig/l 

LT 

1.00000  figa 

LT 

1.00000  figfl 

LT 

5.00000  fig/1 

LT 

1.00000  Itg/l 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

1.00000  |ig/l 

LT 

4.80000  |ig/l 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

3.50000  fig/1 

LT 

8.00000  fi^ 

LT 

8.40000  fig/I 

LT 

1.00000  figO 

ND 

5.00000  fig/1 

ND 

1.00000  ftg/1 

LT 

12.00000  fig/I 

LT 

8.00000  |ig/l 

LT 

1.00000  fig/I 

LT 

1.00000  fig/I 

LT 

1.00000  ftgl 

LT 

1.00000  |ig/l 

LT 

14.00000  |ig/l 

LT 

1.20000  ftg/1 

LT 

11.00000  fig/l 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

1.00000  ftgO 

ND 

5.00000  ftg/l 

LT 

1.00000  fig/l 

LT 

2.00000  ftg/I 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

10.00000  ftg/1 

LT 

1.40000  nen 

ND 

1.00000  ftg/1 

ND 

5.00000  ftg/1 

ND 

5.00000  ftgl 

LT 

1.50000  ftg/l 

LT 

1.00000  ftg/l 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

2.00000  fig/1 

LT 

0.20000  ft^g 

LT 

0.33000  f^g 

LT 

0.27000  ftg/g 

LT 

0.49000  ftg/g 

LT 

0.32000  ftg/g 

LT 

0.32000  fig/g 

LT 

0.53000  fig/g 

LT 

0.14000  ft^g 

LT 

0.20000  fig/g 

LT 

0.23000  ftg/g 

Data 

Qnal 
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Method  Blcmks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit  Flaf 
Value  Meas  Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  VOLATILES 

ANRO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000  Mg^g 

ANRO 

ACET  ACETONE 

LT 

3.30000  |ig/g 

ANRO 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000  ng/g 

ANRO 

BKDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000  fig^g 

ANRO 

C13DCP  cis-u*dichloropropylene 

ND 

0.60000  fig/g  R 

ANRO 

C2 AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000  fig/g  R 

ANRO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

1.80000  ^g^g 

ANRO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.64000  )ig/g 

ANRO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.10000  |ig/g 

ANRO 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000  jig^g 

ANRO 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000  fig/g 

ANRO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000  ^g 

ANRO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

0.26000  }ig/g 

ANRO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000  ftg^g 

ANRO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.20000  ^g 

ANRO 

CHCU  CHLOROFORM 

LT 

0.24000  |ig/g 

ANRO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000  fig^g 

ANRO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000  |ig/g  R 

ANRO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000  ^g^g 

ANRO 

DCLB  DICHLOROBENZENE -NONSPECIFIC 

LT 

0.20000  iig^g 

ANRO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000  fig^g 

ANRO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.10000  jig'g 

ANRO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000  pigfg 

ANRO 

MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000  fig^g 

ANRO 

MNBK  METHYI/.N-BUTYLKETONE 

ND 

1.00000  }ig/g  R 

ANRO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.60000  iig/g  R 

ANRO 

T13DCP  TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000  pgfg  R 

ANRO 

TCLEA  UA2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000  ng/g 

ANRO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000  fig/g 

ANRO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000  fig/g 

ANRO 

XYLEN  XYLENE 

LT 

0.78000  fJLg/g 

ANRP 

lllTCE  1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000  |ig/g 

ANRP 

112TCE  LU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000  lig/g 

ANRP 

IIDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000  fig/g 

ANRP 

IIDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000  jig/g 

ANRP 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000  fig/g 

ANRP 

12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000  }ig/g 

ANRP 

12DCLP  U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000  fig^g 

ANRP 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000  }igfg 

ANRP 

13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000  )ig/g 

ANRP 

13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000  |ig/g 

ANRP 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000  )xg^g 

ANRP 

ACET  ACETONE 

LT 

3.30000  ligfg 

ANRP 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000  |ig^g 

ANRP 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000  \igfg 

ANRP 

C13DCP  CIS-13-DICHLOROPROPYIiNE 

ND 

0.60000  }tg/g  R 

ANRP 

C2  AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000  \ig/g  R 

ANRP 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

1.80000  }ig/g 

ANRP 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.64000  fig/g 

ANRP 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.10000  )ig/g 

ANRP 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000  fig^g 

ANRP 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

031000  Mg^g 

ANRP 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000  ]ig/g 

457 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Unit  Data 

Vahie  Meas  Code  Qua! 


Lot 


Test  Name 


Meas 


Chemical  Class:  VOLATILES 


ANRP 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ANRP 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

ANRP 

CHBR3 

BROMOFORM 

ANRP 

CHCL3 

CHLOROFORM 

ANRP 

CLC6H! 

i  MONOCHLOROBENZENE 

ANRP 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ANRP 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

ANRP 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

ANRP 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

ANRP 

MEC6H 

TOLUENE 

ANRP 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ANRP 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ANRP 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ANRP 

STYR 

STYRENE 

ANRP 

T13DCP 

trans-u-dichloropropene 

ANRP 

TCLEA 

1.1A2-TETRACHLOROETHANE 

ANRP 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

ANRP 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

ANRP 

XYLEN 

XYLENE 

ANRQ 

lllTCE 

1.1,1-TRICHLOROETHANE 

ANRQ 

112TCE 

i,U-trichloroethane 

ANRQ 

IIDCE 

1.1-DICHLOROETHYLENE 

ANRQ 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

ANRQ 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

ANRQ 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

ANRQ 

12DCLP 

1.2-DICHLOROPROPANE 

ANRQ 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

ANRQ 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

ANRQ 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

ANRQ 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

ANRQ 

ACET 

ACETONE 

ANRQ 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

ANRQ 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

ANRQ 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ANRQ 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ANRQ 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

ANRQ 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

ANRQ 

C6H6 

BENZENE 

ANRQ 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

ANRQ 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

ANRQ 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

ANRQ 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ANRQ 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

ANRQ 

CHBR3 

BROMOFORM 

ANRQ 

CHCL3 

CHLOROFORM 

ANRQ 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

ANRQ 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ANRQ 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

ANRQ 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

ANRQ 

ErC6H5 

ETHYLBENZENE 

ANRQ 

MEC6H 

TOLUENE 

ANRQ 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ANRQ 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.26000  lig^g 

LT 

0.96000  jig/g 

LT 

0.20000 

LT 

0.24000  Mg^g 

LT 

0.10000  lig^g 

ND 

0.60000  p^g 

LT 

0.25000  pg^g 

LT 

0.20000  pg^g 

LT 

0.19000  pg^g 

LT 

0.10000  pg^g 

LT 

430000  pg/g 

1.10000  pg/g 

ND 

1.00000  pg/g 

ND 

0.60000  pg/g 

ND 

0.60000  pg/g 
0.22000  pg/g 

LT 

0.16000  pg/g 

LT 

0.23000  pg/g 

LT 

0.78000  pg/g 

LT 

030000  pg/g 

LT 

0.33000  pg/g 

LT 

0.27000  pg/g 

LT 

0.49000  pg/g 

LT 

0.32000  pg/g 

LT 

032000  pg/g 

LT 

0.53000  pg/g 

LT 

0.14000  pg/g 

LT 

0.20000  pg/g 

LT 

0.23000  pg/g 

LT 

0.50000  pg/g 

LT 

3.30000  pg/g 

LT 

2.00000  pg/g 

LT 

0.20000  pg/g 

ND 

0.60000  pg/g 

ND 

1.00000  pg/g 

LT 

1.80000  pg/g 

LT 

0.64000  pg/g 

LT 

0.10000  pg/g 

LT 

0.23000  pg/g 

LT 

0.31000  pg/g 

LT 

4.40000  pg/g 

LT 

0.26000  pg/g 

LT 

0.96000  pg/g 

LT 

0.20000  pg/g 

LT 

0.24000  pg/g 

LT 

0.10000  pg/g 

ND 

0.60000  pg/g 

LT 

0.25000  pg/g 

LT 

0.20000  pg/g 

LT 

0.19000  pg/g 

LT 

0.10000  pg/g 

LT 

430000  pg/g 

LT 

0.63000  pg/g 

458 


459 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 


Teat  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 

ANSC 


12DCLE  U-DICHLOROETHANE 
12DCLP  U-DICHLOROPROPANE 
13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
13DCP  13-DICHLOROPROPANE 
13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 
2CLEVE  2-CHLOROETOYLVINYL  ETHER 
ACET  ACETONE 
ACRYL  ACRYLONITRILE 
BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 
C13DCP  CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 
C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 
C2H3CL  CHLOROETHENE 
C2H5CL  CHLOROETHANE 
C6H6  BENZENE 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

CH3BR  BROMOMETHANE 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

CHBR3  BROMOFORM 

CHCL3  CHLOROFORM 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

DCLB  DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

MEC6H  TOLUENE 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 

MNBK  METHYLrN-BUTYL  KETONE 

STYR  STYRENE 

T13DCP  TRANS-13-DICHLOROPROPENE 
TCLEA  1,1^,2-TETRACHLOROETHANE 
TCLEE  tetrachloroethylene 
trcle  trichloroethylene 
xylen  xylene 


Meas  UnH  Flag 

Boot _ Value  Meas  Code 


LT 

1.00000  fig/l 

LT 

1.00000  ^g/1 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

4.80000  (ig/1 

LT 

1.00000  ^g/l 

LT 

3.50000  |ig/l 

LT 

8.00000  fig/1 

LT 

8.40000  ^g/] 

LT 

1.00000  ^g/l 

ND 

5.00000  fig/I 

ND 

1.00000 

LT 

12.00000  (ig/l 

LT 

8.00000  fig/l 

LT 

1.00000  fig/1 

LT 

1.00000 

LT 

1.00000  f(g/I 

LT 

1.00000  ^g/l 

LT 

14.00000  Mg/1 

LT 

1.20000  fig/I 

LT 

11.00000 

LT 

1.00000  figfl 

LT 

1.00000  (Ig/l 

ND 

5.00000  )xg/l 

LT 

1.00000  jig/1 

LT 

2.00000  (|£/I 

LT 

1.00000  VLg/l 

LT 

1.00000  tig/1 

LT 

10.00000  (Ig/l 

LT 

1.40000  ^g/1 

ND 

1.00000  fig/1 

ND 

5.00000  ng/l 

ND 

5.00000  )ig/l 

LT 

1.50000  )ig/I 

LT 

1.00000  iign 

LT 

1.00000  ng/l 

LT 

2.00000  |ig/I 

R 

R 


R 


R 

R 

R 


Data 

Qnal 


QC  DATA 

NEW  TO  APRIL  1996  VERSION 


Old  Bum  Area  (SWMIJ  6)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-94-09A 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ^g/g 

0.5 

7D 

OBP-94-09A 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ^g/g 

0.5 

7 

OBP-94-09A 

cso 

13DNB  1,3.DINITR0BENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

D 

OBP.94-09A 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng^g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

HMX  CYCUITETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  ^ig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g 

0,5 

OBP-94-09A 

cso 

RDX  CYCU)TRIMETHYI^NETRINrnL\M^ 

LT 

1.28000000  #ig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

RDX  CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.1100(^00  ^g/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANlLINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

0.5 

OBP-94-09C 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000  jig/g 

5.0 

7 

OBP-94^C 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

5.0 

7D 

OBP-94-09C 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  >ig/g 

5.0 

OBP-94^9C 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP.94-09C 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^ig/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^ig/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ^g/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LI' 

1.28000000  ng/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ^ig/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  jig/g 

5.0 

D 

OBP-94-09E 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g 

10.0 

7 

OBP-94-09E 

cso 

135TNB  l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  jig/g 

10.0 

7D 

OBP-94-09E 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

10.0 

OBP-94-09E 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g 

10.0 

D 

Qnal 


J 


J 

J 


J 

J 


%RPD 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  11 R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unh  Flat  Bata 

Meas  Depth  Code  Qual 


%RPD 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBP.94^9E 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OBP-94-09E 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

OBP-94-09E 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

OBP-94-09E 

CSO 

24DNT 

^4-DINlTROTOLUENE 

OBP-94-09E 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

OBP-94-09E 

CSO 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

OBP-94-09E 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OBP-94^E 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

OBP-94^E 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBP-94-09E 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBP-94-09E 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBP.94-09E 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBP-94-09E 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANrreOANILINE 

OBP-94-09E 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANILINE 

OBS-94-09 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

OBS-94-09 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

OBS-94^9 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

OBS-94-09 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

OBS-94^ 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLlIENE 

OBS-94^ 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OBS.94-09 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

OBS-94-09 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

OBS-94-09 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

OBS-944)9 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

OBS-94-09 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OBS-94-09 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OBS.94-09 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-94-09 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-94-09 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBS-94-09 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBS-94-09 

CSO 

TETRYL  N-METHYUN2,4,6-TETRANrrROANILINE 

OBS-94-09 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

OBS-94-19 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

OBS-94-19 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

OBS-94-19 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

OBS-94-19 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

OBS-94-19 

CSO 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

OBS-94-19 

CSO 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

OBS.94-19 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

OBS-94-19 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

OBS-94-19 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g 

10.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

2.50000000  ng/g 

10.0 

LT 

2.50000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

2.00000000  ^ig/g 

10.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

2.00000000  ^ig/g 

10.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

1.14000000 

10.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

1.2SOOOOOO  fig/g 

10.0 

LT 

1.28000000  |ig/g 

10.0 

D 

LT 

2.11000000  ng/g 

10.0 

LT 

2.11000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

0.92200000  ng/g 

0.5 

D 

LI' 

0.92200000  jig/g 

0.5 

7 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.50400000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.50000000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

D 

LI' 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.14000000  ^g/g 

0.5 

LI' 

1.14000000  fig/g 

0.5 

D 

LI' 

1.28000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.11000000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

D 

LI 

0.92200000  fig/g 

0.5 

LT 

0.92200000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.50400000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


SHcID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas  De 

eSl 

Flag 

Cofie 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBS-94-19 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS.94-19 

cso 

HMX 

CYCIXITETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

OBS.94-19 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-94.19 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g 

0.5 

OBS-94-19 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  jig/g 

0.5 

D 

OBS-94-19 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  jig/g 

0.5 

OBS-94-19 

cso 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-19 

cso 

TETRYL  N.METHYLN2  A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000000  ^ig/g 

0.5 

OBS-94.19 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-09A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  |ig/g 

0.5 

D 

OBP.94-09A 

cso 

AL 

ALIIMINIIM 

18700.00000  ng/g 

0.5 

42.86 

OBP-94-09A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12100.00000  ng/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.97000000  ng/g 

0.5 

24.53 

OBP-94^A 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.08000000  ng/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

BA 

BARRIM 

158.0000000  jig/g 

0.5 

18.69 

OBP-94-09A 

cso 

BA 

BARRJM 

131.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

BE 

BERYLLRFM 

0.73500000  ng/g 

0.5 

14.28 

OBP-94-09A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.84800000  ^g/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

CA 

CALCRIM 

12000.00000  fig/g 

0.5 

14.29 

OBP-94-09A 

cso 

CA 

CALCRJM 

10400.00000  ^g^g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

CO 

COBALT 

5.99000000  jig/g 

0.5 

0.17 

OBP-94-09A 

cso 

CO 

COBALT 

5.98000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBP.94-09A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

20.00000000  ^g/g 

0.5 

43.16 

OBP-94-09A 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.90000000  Kig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

ClI 

COPPER 

16.80000000  fig/g 

0.5 

0.60 

OBP-94-09A 

cso 

cu 

COPPER 

16.70000000  fig/g 

0.5 

DH 

OBP-94.09A 

cso 

FE 

IRON 

16500.00000  ng/g 

0.5 

22.97 

OBP-94-09A 

cso 

FE 

IRON 

13100.00000  fig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g 

0.5 

D 

OBP.94-09A 

cso 

HG 

MERCURY 

LI’ 

.  0.05000000  ^g/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

K 

POTASSRJM 

5750.000000  ng/g 

0.5 

45.46 

OBP-94-09A 

cso 

K 

POTASSRIM 

3620.000000  fig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

6580.000000  fig/g 

0.5 

16.27 

OBP-94-09A 

cso 

MG 

MAGNESRTM 

5590.000000  ^ig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

MN 

MANGANESE 

368.0000000  fig/g 

0.5 

6.45 

OBP-94-09A 

cso 

MN 

MANGANESE 

345.0000000  ^g/g 

0.5 

D 
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Old  Bum  Area  (SWMI  J  6)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


SftelD 

MetUa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-09A 

cso 

NA 

SODRJM 

237.0000000  ^g/g 

0.5 

6.54 

OBP-94^9A 

cso 

NA 

SODRJM 

222.0000000  ^ig/g 

0.5 

D 

OBP.94-09A 

cso 

N1 

NICKEL 

9.78000000  ne^g 

0.5 

8.53 

OBP.94^A 

cso 

N1 

NICKEL 

8.98000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

PB 

LEAD 

9.36000000  ng/g 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  jig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^p/g 

0.5 

7 

OBP-94^A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.44900000 

0.5 

OBP-94-09A 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  \ig/g 

0.5 

D 

OBP.94-09A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

OBP-94^A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  pLg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

V 

VANADRIM 

27.30000000  ng/g 

0.5 

J 

42.67 

OBP-94-09A 

cso 

V 

VANADRIM 

17.70000000  txg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

cso 

ZN 

ZINC 

85.10000000  uE/g 

0.5 

12.35 

OBP-94-09A 

cso 

ZN 

ZINC 

75.20000000  ng/g 

0.5 

D 

OBP-94^C 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \LgJg 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \igjg 

5.0 

D 

OBP-94^C 

cso 

AL 

AUIMINIIM 

5500.000000  ng/g 

5.0 

18.25 

OBP-94-09C 

cso 

AL 

ALIIMINIIM 

4580.000000  ng/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.60000000  Yigfg 

5.0 

D 

2.58 

OBP-94-09C 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.72000000  jig/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

BA 

BARRIM 

55.90000000  yigjg 

5.0 

8.97 

OBP-94-09C 

cso 

BA 

BARRIM 

51.10000000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ng/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP-94.09C 

cso 

CA 

CALCRJM 

23500.00000  ng/g 

5.0 

7.96 

OBP-94-09C 

cso 

CA 

CALCRJM 

21700.00000  yigjg 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

CD 

CADMRJM 

LI 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

OBP.94-09C 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP.94^9C 

cso 

CO 

COBALT 

2.79000000  fig/g 

5.0 

5.91 

OBP-94-09C 

cso 

CO 

COBALT 

2.96000000  fig/g 

5.0 

D 

OBP.94-09C 

cso 

CR 

CHROMRIM 

8.10000000  ^ig/g 

5.0 

6.63 

OBP-94-09C 

cso 

CR 

CHROMRJM 

7.58000000  fig/g 

5.0 

D 

OBP.94-09C 

cso 

CV 

COPPER 

LT 

2.84000000  jAg/g 

5.0 

H 

OBP-94-09C 

cso 

cv 

COPPER 

4.70000000  fig/g 

5.0 

DH 

OBP.94-09C 

cso 

FE 

IRON 

7280.000000  ytgjg 

5.0 

10.25 

OBP-94^C 

cso 

FE 

IRON 

6570.000000  \iglg 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

5.0 

OBP-94-09C 

cso 

HG 

MERCirRY 

LI' 

0.05000000  ng/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

K 

POTASSRJM 

1050.000000  yigjg 

5.0 

15.16 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Fla{  IMa 

ate  ID _ T^£e _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-09C 

CSO 

K 

POTASSRJM 

902.0000000  >ig/g 

5.0 

D 

15.16 

OBP-94^C 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

2520,000000 

5.0 

12.21 

OBP-94-09C 

CSO 

MG 

MAGNESRTM 

2230.000000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

110.0000000  ^g/g 

5.0 

7.55 

OBP-94-09C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

102.0000000  »ig/g 

5.0 

D 

OBP.94-09C 

CSO 

NA 

SODRJM 

188.0000000  iLig/g 

5.0 

8.31 

OBP-94-09C 

CSO 

NA 

SODRJM 

173,0000000  ng/g 

5.0 

D 

0BP.94-09C 

CSO 

N1 

NICKEL 

4.74000000  jig/g 

5.0 

17.52 

OBP-94-09C 

CSO 

N1 

NICKEL 

5.65000000  fig/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

CSO 

PB 

LEAD 

LI' 

7.44000000  |ig/g 

5.0 

OBP-94.WC 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ^g/g 

5.0 

D 

0BP-94-09C 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

5.0 

OBP-94-09C 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

5.0 

D 

OBP-94^C 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.44900000  fig/g 

5.0 

OBP-94-09C 

CSO 

SE 

SELENRTM 

LT 

0.44900000  ^ig/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  >ig/g 

5.0 

OBP-94-09C 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ng/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

CSO 

V 

VANADRIM 

14.00000000  Hg/g 

5.0 

12.12 

OBP.94-09C 

CSO 

V 

VANADRfM 

12.40000000  ng/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

CSO 

ZN 

ZINC 

18.60000000  fig/g 

5.0 

14.41 

OBP-94-09C 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.10000000  ^g/g 

5.0 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

10.0 

0BP-94^E 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

10.0 

D 

OBP.94-09E 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3430.000000  jig/g 

10.0 

10.24 

OBP-94^E 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3800.000000  \ig/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.69000000  ^g/g 

10.0 

1.88 

OBP.94-09E 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.76000000  jig/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

BA 

BARRIM 

51.80000000  ^ig/g 

10.0 

2.48 

OBP-94-09E 

CSO 

BA 

BARRIM 

53.10000000  jig/g 

lO.O 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^xg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

CA 

CALCRJM 

38500.00000  ^g/g 

10.0 

10J8 

OBP-94-09E 

CSO 

CA 

CALCRIM 

34700.00000  ^g/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

10.0 

OBP-94-09E 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

CO 

COBALT 

LI¬ 

2.50000000  ng/g 

10.0 

OBP-94-09E 

CSO 

CO 

COBALT 

3.11000000  ^g/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

CR 

CHROMRFM 

5.07000000  fig/g 

10.0 

3.30 

OBP.94-09E 

CSO 

CR 

CHROMRrM 

5.24000000  fig/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

CSO 

ClI 

COPPER 

LT 

2.84000000  ^g/g 

10.0 

H 

OBP.94-09E 

CSO 

CV 

COPPER 

3.68000000  ^ig/g 

10.0 

DH 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Flaif  Data 

Depth  Code  Qnal  %RPD 


OBP-94^E 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-94-09E 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-94^E 

CSO 

HG 

MERCURY 

OBP-94.09E 

CSO 

HG 

MERCURY 

OBP-94.09E 

CSO 

K 

POTASSRJM 

OBP-94.09E 

CSO 

K 

POTASSRJM 

OBP-94-09E 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

OBP-94.09E 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

OBP-94.09E 

CSO 

MN 

MANGANESE 

OBP-94.09E 

CSO 

MN 

MANGANESE 

OBP-94.09E 

CSO 

NA 

SODRIM 

OBP-94.09E 

CSO 

NA 

SODRIM 

OBP-94.09E 

CSO 

NI 

NICKEL 

OBP-94.09E 

CSO 

NI 

NICKEL 

OBP-94-09E 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-94.09E 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-94-09E 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OBP-94.09E 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OBP-94.09E 

CSO 

SE 

SELENRJM 

OBP-94.09E 

CSO 

SE 

SELENRIM 

OBP-94.09E 

CSO 

TL 

THALLRJM 

OBP-94-09E 

CSO 

TL 

THALLRIM 

OBP-94.09E 

CSO 

V 

VANADRIM 

OBP-94.09E 

CSO 

V 

VANADRIM 

OBP-94.09E 

CSO 

ZN 

ZINC 

OBP-944)9E 

CSO 

ZN 

ZINC 

OBS-94-09 

CSO 

AG 

SILVER 

OBS-94.09 

CSO 

AG 

SILVER 

OBS-944)9 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OBS-94.09 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OBS-94-09 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBS-9<M)9 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBS-94-09 

CSO 

BA 

BARRIM 

OBS-94.09 

CSO 

BA 

BARRIM 

OBS-9+09 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

OBS-94-09 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

OBS-94.09 

CSO 

CA 

CALCRIM 

OBS-94-09 

CSO 

CA 

CALCRIM 

OBS-94.09 

CSO 

CD 

CADMRIM 

OBS-94.09 

CSO 

CD 

CADMRIM 

5970.000000  ^g/g 

10.0 

2J2 

6110.000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

0.05000000  ^g/g 

10.0 

LT 

0,05000000  ^g/g 

10.0 

D 

754.0000000  fig/g 

10.0 

3.26 

779.0000000  ^g/g 

10.0 

D 

3830.000000  |ig/g 

10.0 

4.81 

3650.000000  ^g/g 

10,0 

D 

104.0000000  jig/g 

10,0 

2.84 

107.0000000  ^g/g 

10.0 

D 

236.0000000  fig/g 

10.0 

4.55 

247.0000000  ng/g 

10.0 

D 

4.61000000  fig/g 

10.0 

7.11 

4.95000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

7.44000000  ng/g 

10.0 

LT 

7.44000000  jig/g 

10.0 

D 

LT 

19.60000000  ng/g 

10.0 

LT 

19.60000000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

0.44900000  ^g/g 

10.0 

LT 

0.44900000  jig^g 

10.0 

D 

LT 

34.30000000  ng/g 

10.0 

LT 

34.30000000  ng/g 

10.0 

D 

10.70000000  ng/g 

10.0 

4.57 

11.20000000  fig/g 

10.0 

D 

16.60000000  ^g/g 

10.0 

4.13 

17.30000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

0.80300000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.80300000  ng/g 

0.5 

11300.00000  |ig/g 

0.5 

30.85 

8280.000000  /ig/g 

0.5 

D 

3.50000000  jig/g 

0.5 

13.58 

4.01000000  ^g/g 

0.5 

D 

86.20000000  jig/g 

0.5 

D 

11.07 

96.30000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.42700000  jig/g 

0.5 

LT 

.  0.42700000  fig/g 

0.5 

D 

2520.000000  jig/g 

0.5 

D 

5.41 

2660.000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-09  CSO  CO 
OBS-94^9  CSO  CO 


COBALT 

COBALT 


2.90000000  ^g/g 
4.05000000  fig/g 


0.5  D 
0.5 


33.09 


Old  Bum  Area  (SWMIJ  6)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qua] 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

OBS-94-09 

cso 

CR 

CHROMKJM 

14.10000000  jiig/g 

0.5 

42.58 

OBS-94-09 

cso 

CR 

CHROMRJM 

9.15000000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

cso 

ClI 

COPPER 

18.20000000  pg/g 

0.5 

D 

27.90 

OBS.94-09 

cso 

cv 

COPPER 

24.10000000  ^g/g 

0.5 

OBS-94-09 

cso 

FE 

IRON 

9390.000000  iig/g 

0.5 

6.49 

OBS.94-09 

cso 

FE 

IRON 

8800.000000  jig/g 

0.5 

D 

OBS.94^ 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  iLgfg 

0.5 

H 

I 

OBS-94-09 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  iig/g 

0.5 

DH 

I 

OBS-94-09 

cso 

K 

POTASSRFM 

2370.000000  }igfg 

0.5 

D 

29.19 

OBS-94.09 

cso 

K 

POTASSRIM 

3180.000000  fig/g 

0.5 

OBS-94-09 

cso 

MG 

MAGNESRFM 

3590.000000  ng/g 

0.5 

1025 

OBS-94-09 

cso 

MG 

MAGNESRFM 

3240.000000  ^ig/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

cso 

MN 

MANGANESE 

251.0000000  fig/g 

0.5 

D 

4.29 

OBS-94-09 

cso 

MN 

MANGANESE 

262.0000000  ^g/g 

0.5 

OBS.94-09 

cso 

NA 

SODRJM 

256.0000000  Mg/g 

0.5 

3554 

OBS-94-09 

cso 

NA 

SODRJM 

178.0000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

cso 

NI 

NICKEL 

6.71000000  iig/g 

0.5 

8.22 

OBS-94-09 

cso 

N1 

NICKEL 

6.18000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

cso 

PB 

LEAD 

23.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

30.04 

OBS-94-09 

cso 

PB 

LEAD 

31.40000000  iig/g 

0.5 

OBS-94-09 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

OBS-94-09 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

OBS-94-09 

cso 

SE 

SELENRTM 

LT 

0.44900000  fig/g 

0.5 

D 

OBS.94-09 

cso 

TL 

THALLRrM 

LT 

34.30000000  \ig/g 

0.5 

OBS-94-09 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

cso 

V 

VANADRIM 

10.50000000  ng/g 

0.5 

D 

37.84 

OBS-94-09 

cso 

V 

VANADRJM 

15.40000000  ng/g 

0.5 

OBS-94-09 

cso 

ZN 

ZINC 

51.50000000  ^g/g 

0.5 

17.53 

OBS-94-09 

cso 

ZN 

ZINC 

43.20000000  iig/g 

0.5 

D 

OBS-94-19 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

0.5 

OBS-94-19 

cso 

AG 

SILVER 

LI' 

0.80300000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-94-19 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11600.00000  fig/g 

0.5 

9.95 

OBS.94-19 

cso 

AL 

ALUMINUM 

10500.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-19 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.52000000  ^ig/g 

0.5 

350 

OBS-94-19 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.33000000  jig/g 

0.5 

D 

OBS-94-19 

cso 

BA 

BARRFM 

166.0000000  \Lg/g 

0.5 

8.81 

OBS-94-19 

cso 

BA 

BARRFM 

152.0000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-94-19 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.51300000  \ig/g 

0.5 

6.85 

OBS-94-19 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.47900000  jig/g 

0.5 

D 

OBS-94-19 

cso 

CA 

CALCRIM 

10300.00000  Mg/g 

0.5 

20.56 
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Site  ID _ Type _ 

Chemical  Class:  METALS 


Old  Bum  Area  (SWh/fl  f  6)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Meas  llnH  Ffaic  Dai 

Test  Name  Bool  Value  Meas:  Tlen^h  pA<ie  On 


OBS-94-19 

cso 

CA 

CALCRIM 

OBS-94-19 

cso 

CD 

CADMRIM 

OBS-94-19 

cso 

CD 

CADMRIM 

OBS-94-19 

cso 

CO 

COBALT 

OBS-94-19 

cso 

CO 

COBALT 

OBS-94-19 

cso 

CR 

CHROMRIM 

OBS-94-19 

cso 

CR 

CHROMRIM 

OBS-94-19 

cso 

ClI 

COPPER 

OBS-94-19 

cso 

ClI 

COPPER 

OBS-94-19 

cso 

FE 

IRON 

OBS-94-19 

cso 

FE 

IRON 

OBS-94-19 

cso 

HG 

MERCURY 

OBS-94-19 

cso 

HG 

MERCURY 

OBS-94-19 

cso 

K 

POTASSRJM 

OBS-94-19 

cso 

K 

POTASSRIM 

OBS-94-19 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

OBS-94-19 

cso 

MG 

MAGNESRTM 

OBS-94-19 

cso 

MN 

MANGANESE 

OBS-94-19 

cso 

MN 

MANGANESE 

OBS-94-19 

cso 

NA 

SODRIM 

OBS-94-19 

cso 

NA 

SODRIM 

OBS-94-19 

cso 

NI 

NICKEL 

OBS-94-19 

cso 

N1 

NICKEL 

OBS-94-19 

cso 

PB 

LEAD 

OBS-94-19 

cso 

PB 

LEAD 

OBS-94-19 

cso 

SB 

ANTIMONY 

OBS-94-19 

cso 

SB 

ANTIMONY 

OBS-94-19 

cso 

SE 

SELENRFM 

OBS-94-19 

cso 

SE 

SELENRIM 

OBS-94-19 

cso 

TL 

THALLRIM 

OBS-94-19 

cso 

TL 

THALLRJM 

OBS-94-19 

cso 

V 

VANADRIM 

OBS-94-19 

cso 

V 

VANADRIM 

OBS-94-19 

cso 

ZN 

ZINC 

OBS-94-19 

cso 

ZN 

ZINC 

Meas 

Bool 

IJnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

VeRPD 

8380.000000  ng/g 

0.5 

D 

20.56 

5.92000000  ng/g 

0.5 

16.43 

6.98000000  ng/g 

0.5 

D 

3.61000000  ng/g 

0.5 

18.14 

4.33000000  pg/g 

0.5 

D 

14.10000000  pg/g 

0.5 

9.67 

12.80000000  fig/g 

0.5 

D 

27.50000000  ng/g 

0.5 

6.00 

29.20000000  |ig/g 

0.5 

D 

16200.00000  fig/g 

0.5 

20.41 

13200,00000  jig/g 

0.5 

D 

0.18700000  ^g/g 

0.5 

H 

I 

24.00 

0.23800000  pg/g 

0.5 

DH 

I 

3260.000000  pg/g 

0.5 

731 

3030.000000  ng/g 

0.5 

D 

5750.000000  pg/g 

0.5 

1236 

5050.000000  fig/g 

0.5 

D 

345.0000000  >ig/g 

0.5 

235 

337.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

279.0000000  pg/g 

0.5 

17.54 

234.0000000  ng/g 

0.5 

D 

9.94000000  ng/g 

0.5 

2.86 

9.66000000  ^g/g 

0.5 

D 

35.50000000  fig/g 

0.5 

038 

35.60000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

19.60000000  jig/g 

0.5 

LT 

19.60000000  ^ig/g 

0.5 

D 

LT 

4.49000000  jig/g 

0.5 

K 

LT 

4.49000000  pg/g 

0.5 

KD 

LT 

34.30000000  ^ig/g 

0.5 

LT 

34.30000000  ng/g 

0.5 

D 

15.80000000  ng/g 

0.5 

1137 

14.10000000  pg/g 

0.5 

D 

144.0000000  pg/g 

0.5 

20.69 

117.0000000  pg/g 

0.5 

D 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Mc4ia  Meas  uSt  Fui  ^ 

SMelD _ Type  TestNawe _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


CRP-94-09A 

CSO 

135TNB  1.3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

135TNB  13,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-09A 

CSO 

246TNT  2A6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

CRP-94^A 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

CSO 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

HMX  CYCU)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

HMX  CYCU)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LI' 

2.00000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-09A 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYlXNETRINrrRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

RDX  CYCU)TRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

135TNB  13,5.TRINITR0BENZENE 

LT 

0.92200000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.9«9B 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LI' 

0.50400000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

246TNT  2A6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Hg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOUJENE 

LT 

2.00000000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

24DNT  2ADINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOUrENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LI' 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  Hg/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LI' 

1.14000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ^ig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

RDX  CYCU>TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LI' 

1.28000000  Hg/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

TETRYL  N.METHYL.N2  A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

10.0 

CRP-944)9C 

CSO 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  gg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Meas  UbK  Flae  Date 

_ Teat  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

CRP-94-09C  CSO  246TNT  2.4.6-TRINrrROTOLUENE  LT  2.00000000  ^g/g  10.0 

CRP-944)9C  CSO  246TNT  2,4,6-TRINrreOTOUJENE  LT  2.00000000  ^g/g  10.0  D 

CRP.944)9C  CSO  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE  LT  2.50000000  («g/g  10.0  D 

CRP-94-09C  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT  2.50000000  ng/g  10.0 

CRP.94-09C  CSO  26DNT  2,6.DINITROTOLUENE  LT  2.00000000  fig/g  10.0 

CRP.944I9C  CSO  26DNT  2.«5-DINITROTOUIENE  LT  2.00000000  ng/g  10.0  D 

CRP-94-09C  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE  LT  2.00000000  ng/g  10.0 

CRP-944I9C  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE  LT  2.00000000  ue/e  10  0  D 


CRP-94-09C  CSO  MB 
CRP-94-09C  CSO  MB 


NITROBENZENE 

NITROBENZENE 


CIU>.944)9C  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

CRP-94-09C  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

CRP-94-09C  CSO  TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

CRP-944)9C  CSO  TETRYLN-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANILINE 

Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-09A 

CSO 

AG 

SILVER 

CRP-94-09A 

CSO 

AG 

SILVER 

CRP-94-09A 

CSO 

AL 

ALDMINDM 

CRP-94-09A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

CRP.94^A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-09A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-09A 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP-94^A 

CSO 

BA 

BARRJM 

CRP.94-09A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

CRP-94-09A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

CRP-94-09A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

CRP.94^A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

CRP-94-09A 

CSO 

CD 

CADMRM 

CRP-94-09A 

CSO 

CD 

CADMRIM 

CRP-94-09A 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-09A 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP.94-09A 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

CRP.94-09A 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

CRP.944y9A 

CSO 

CD 

COPPER 

CRP-94^9A 

CSO 

CD 

COPPER 

CRP-94-09A 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94-09A 

CSO 

FE 

IRON 

CRP.94-09A 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP-94-09A 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP.94-09A 

CSO 

K 

POTASSRJM 

LT 

2.00000000  iig/g 

10.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

2.50000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

2.50000000  jAg/g 

10,0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

10.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

2.00000000  ^g/g 

10.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

1.14000000  ^g/g 

10.0 

LT 

1.14000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

1.28000000  ^g/g 

10.0 

LT 

1.28000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

2.11000000  ng/g 

10.0 

LT 

2.11000000  ^ig/g 

10.0 

D 

LT 

0.80300000  jig/g 

0.5 

LT 

0.80300000  iig/g 

0.5 

D 

23600,00000  ^g/g 

0.5 

26500.00000  ^ig/g 

0.5 

D 

5.71000000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.50000000  ^g/g 

0.5 

D 

212.0000000  ng/g 

0.5 

257.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

0.94500000  ^g/g 

0.5 

1.11000000  ^g/g 

0.5 

D 

34800.00000  ^g/g 

0.5 

47800.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

7.62000000  fig/g 

0.5 

8.49000000  ^g/g 

0.5 

D 

22.10000000  ^g/g 

0.5 

22.80000000  fig/g 

0.5 

D 

26.40000000  ng/g 

0.5 

21.50000000  ^g/g 

0.5 

D 

21400.00000  jig/g 

0.5 

24800.00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0,05000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.05000000  fig/g 

0,5 

D 

9300.000000  fig/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mc4ia 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unh 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

%RFD 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-09A 

cso 

K 

POTASSRJM 

10900.00000  ^g/g 

0.5 

D 

15.84 

CRP-94-09A 

cso 

MG 

MAGNESa/M 

13800.00000  ^g/g 

0.5 

14.77 

CRP-94-09A 

cso 

MG 

MAGNESRFM 

16000.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

cso 

MN 

MANGANESE 

637.0000000  ng/g 

0.5 

4.17 

CRP.94-09A 

cso 

MN 

MANGANESE 

611.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

NA 

SODRJM 

780.0000000  Mg/g 

0.5 

15.60 

CRP-94-09A 

cso 

NA 

SODRJM 

912.0000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

NI 

NICKEL 

15.80000000  ^g/g 

0.5 

7 

I 

8.48 

CRP-94^A 

cso 

N1 

NICKEL 

17.20000000  flg/g 

0.5 

D7 

I 

CRP-94-a9A 

cso 

PB 

LEAD 

36.30000000  ng/g 

0.5 

61.62 

CRP-94^A 

cso 

PB 

LEAD 

19.20000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fxg/g 

0.5 

7 

JR 

CRP-94-09A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  \Lg/g 

0.5 

D7 

JR 

CRP-94-09A 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  |Ag/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

S£ 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

TL 

THALLRIM 

38.20000000  jig/g 

0.5 

7 

J 

CRP.94^9A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

D7 

J 

CRP-94-09A 

cso 

V 

VANADRTM 

27.80000000  fig/g 

0,5 

0,72 

CRP-94-09A 

cso 

V 

VANADRrM 

28.00000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

ZN 

ZINC 

70.00000000  ng/g 

0.5 

3.09 

CRP.94-09A 

cso 

ZN 

ZINC 

72.20000000  iig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09B 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

5.0 

CR?-94^B 

cso 

AG 

SILVER 

LI” 

0.80300000  iig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

AL 

ALUMINIIM 

36900.00000  fig/g 

5.0 

5.00 

CRP-94-a9B 

cso 

AL 

ALUMINUM 

35100.00000  tig/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.39000000  ng/g 

5.0 

2.48 

CRP-94-09B 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.16000000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

BA 

BARRIM 

211.0000000  \ig/g 

5.0 

11.19 

CRP-94^B 

cso 

BA 

BARRIM 

236.0000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

1.55000000  fig/g 

5.0 

9.46 

CRP.94-09B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

1.41000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

CA 

CALCRIM 

45000.00000  fig/g 

5.0 

35.29 

CRP-94-09B 

cso 

CA 

CALCRJM 

31500.00000  \igfg 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

CD 

CADMRIM 

LI' 

1.20000000  iigfg 

5.0 

CRP.94^B 

cso 

CD 

CADMRIM 

LI' 

1.20000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

CO 

COBALT 

10.00000000  jig/g 

5.0 

8.44 

CRP-94-09B 

cso 

CO 

COBALT 

9.19000000  iig/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

33.20000000  jtg/g 

5.0 

2.75 

CRP-94-09B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

32.30000000  \ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

cv 

COPPER 

22.70000000  jig/g 

5,0 

6.83 

CRP-94-09B 

cso 

cv 

COPPER 

21.20000000  iig/g 

5.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Media 

Site  ID  Type _  Test  Name 


CRP-94-09B 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94^B 

CSO 

FE 

IRON 

CRP.94-09B 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP-94^B 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP-94-09B 

CSO 

K 

POTASSRJM 

CRP-94-09B 

CSO 

K 

POTASSRIM 

CRP-94^B 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

CRP-94-09B 

CSO 

MG 

MAGNESRFM 

CRP-94^B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-09B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-09B 

CSO 

NA 

SODRJM 

CRP-94-09B 

CSO 

NA 

SODRIM 

CRP-94-09B 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRP.94-09B 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRP-94-09B 

CSO 

PB 

LEAD 

CRP-94-09B 

CSO 

PB 

LEAD 

CRP-94^B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

CRP-94-09B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

CRP-94-09B 

CSO 

SE 

SELENRIM 

CRP-94-09B 

CSO 

SE 

SELENRIM 

CRP.94-09B 

CSO 

TL 

THALLRIM 

CRP-94-09B 

CSO 

TL 

THALLRIM 

CRP-94-a9B 

CSO 

V 

VANADRIM 

CRP.94^B 

CSO 

V 

VAN  ADR  IM 

CRP-94-09B 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP-94-09B 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP.94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

CRP-94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

CRP-94-09C 

CSO 

AL 

ALIIMINUM 

CRP-94^C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-944)9C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94^9C 

CSO 

BA 

BARRIM 

CRP-94-09C 

CSO 

BA 

BARRIM 

CRP-94-09C 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

CRP-94-09C 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-09C 

CSO 

CA 

CALCRIM 

CRP-94-09C 

CSO 

CA 

CALCRIM 

CRP-94-09C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

CRP.94-09C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

CRP-94-09C 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-09C 

CSO 

CO 

COBALT 

Meas 

Bool 

Unh 

Value  Meas 

Depth 

Ffaic 

Code 

Data 

Qaal 

%RPD 

32900.00000  jxg/g 

5.0 

7.90 

30400.00000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.05000000  ^ig/g 

5.0 

LT 

0.05000000  ^g/g 

5.0 

D 

10200.00000  ^g/g 

5.0 

5.65 

9640.000000  ^g/g 

5.0 

D 

14000.00000  jig/g 

5.0 

5.13 

13300.00000  ^g/g 

5.0 

D 

530.0000000  ^g/g 

5.0 

0.76 

526.0000000  Mg/g 

5.0 

D 

5680.000000  ^g/g 

5.0 

7.87 

5250.000000  ^g/g 

5.0 

D 

24.00000000  ^g/g 

5.0 

7 

I 

9.61 

21.80000000  ^g/g 

5.0 

D7 

I 

18.40000000  ^ig/g 

5.0 

44.52 

11,70000000  Hg/g 

5.0 

D 

LI' 

19.60000000  ng/g 

5.0 

7 

JR 

LT 

19.60000000  ng/g 

5.0 

D7 

JR 

LT 

0.44900000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.44900000  ng/g 

5.0 

D 

45.70000000  ^g/g 

5.0 

7 

J 

LT 

34.30000000  ^g/g 

5.0 

D7 

J 

43.40000000  ^ig/g 

5.0 

2.57 

42.30000000  jiig/g 

5.0 

D 

83.00000000  fig/g 

5.0 

6.47 

77.80000000  ^ig/g 

5.0 

D 

LT 

0.80300000  ng/g 

10.0 

LT 

0.80300000  ng/g 

10.0 

D 

29400.00000  ^g/g 

10.0 

5J0 

31000.00000  jig/g 

10.0 

D 

8.62000000  ^g/g 

10.0 

0.82 

8.55000000  ng/g 

10.0 

D 

215.0000000  jig/g 

10.0 

9.25 

196.0000000  Hg/g 

10.0 

D 

1.27000000  jig/g 

10.0 

8.30 

1.38000000  fig/g 

10.0 

D 

31800.00000  fig/g 

10.0 

16J3 

27000.00000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

1.20000000  ^g/g 

10.0 

LT 

1.20000000  ng/g 

10.0 

D 

8.92000000  ^ig/g 

10.0 

734 

9.60000000  ng/g 

10.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Date 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

CRP.94-09C 

cso 

CR 

CHROMRFM 

29.90000000  ^g/g 

10.0 

U5 

CRP-94-09C 

cso 

CR 

CHROMRFM 

29.50000000  lig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

cu 

COPPER 

19.70000000  |ig/g 

10.0 

9.66 

CRP.94-09C 

cso 

ClI 

COPPER 

21.70000000  pg/g 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

cso 

FE 

IRON 

29400.00000  pg/g 

10.0 

6.90 

CRP-94-09C 

cso 

FE 

IRON 

31500.00000  jig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

HG 

MERCURY 

LI' 

0.05000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

K 

POTASSRIM 

6020.000000 

10.0 

12.02 

CRP.94-09C 

cso 

K 

POTASSRfM 

6790.000000  \ig/g 

10.0 

D 

CRP-94^C 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

10400.00000  ng/g 

10.0 

8.29 

CRP-94-09C 

cso 

MG 

MAGNESRTM 

11300.00000  pg/g 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

cso 

MN 

MANGANESE 

490.0000000  ^g/g 

10.0 

12.80 

CRP.94-09C 

cso 

MN 

MANGANESE 

557.0000000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

NA 

SODRIM 

5230.000000  Hg/g 

10.0 

9.65 

CRP.94-09C 

cso 

NA 

SODRIM 

5760,000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

cso 

NI 

NICKEL 

23.40000000  fig/g 

10.0 

7 

I 

3.48 

CRP-94-09C 

cso 

NI 

NICKEL 

22.60000000  ng/g 

10.0 

D7 

I 

CRP-94-09C 

cso 

PB 

LEAD 

13.80000000  Mg/g 

10.0 

11.60 

CRP-94-09C 

cso 

PB 

LEAD 

15.50000000  Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

10.0 

7 

JR 

CRP-94-09C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

10.0 

D7 

JR 

CRP-94-09C 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

cso 

SE 

SELENRrM 

LT 

0.44900000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

TL 

THALLRFM 

50.10000000  }ig/g 

10.0 

7 

J 

CRP-94-09C 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

10.0 

D7 

J 

CRP-94-09C 

cso 

V 

VANADRIM 

36.70000000  ^g/g 

10.0 

4.01 

CRP-94^C 

cso 

V 

VANADRIM 

38.20000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

ZN 

ZINC 

73.80000000  ^ig/g 

10.0 

14.11 

CRP-94-09C 

cso 

ZN 

ZINC 

85.00000000  ^g/g 

10.0 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-01A 

cso 

IINK538  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

5.0 

S 

**** 

CRP-94-01A 

cso 

IJNK538  UNKNOWN 

2.00000000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-9«1B 

cso 

UNK538  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

7.0 

S 

CRP-94-01B 

cso 

UNK538  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

7.0 

D 

CRP-94-01C 

cso 

UNK538  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

9.0 

S 

CRP-94^1C 

cso 

UNK538  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

9.0 

D 

CRP.94-OID 

cso 

UNK538  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

10.0 

S 

CRP-94-01D 

cso 

UNK538  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-02A 

cso 

UNK538  UNKNOWN 

0.40000000  \ig/g 

5.0 

S 

85.71 

CRP.94-02A 

cso 

UNK538  UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

5.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Date 

QmI  %RPP 


Test  Name 


Meas  Uait  Fla{ 

Bool  Value  Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES _ 

CRP-94-02C  CSO  UNK538  UNKNOWN 

CRP.94-02C  CSO  UNK538  UNKNOWN 

CRP-94-02D  CSO  UNK538  UNKNOWN 

CRP-94-02D  CSO  UNK538  UNKNOWN 

CRP-94-08A  CSO  UNK662  UNKNOWN 

CRP-94-08A  CSO  UNK662  UNKNOWN 

CRP-94-09A  CSO  123TCB  U,3-TRlCHLOROBENZENE 

CRP.94-09A  CSO  123TCB  1A3-TRICHLOROBEN2ENE 

CRP-94-09A  CSO  124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

CRP-944)9A  CSO  124TCB  1A4-TR1CHLOROBENZENE 

CRP-94-09A  CSO  121X:LB  U-DICHU)R0BENZENE 

CRP-94-09A  CSO  12DCLB  U-DICHU3ROBENZENE 

CRP.944)9A  CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
CRP-94-09A  CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

CRP-94-09A  CSO  13DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 
CRP-94-09A  CSO  I3DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

CRP-94-09A  CSO  13DNB  l>DINITROBENZENE 
CRP-94-09A  CSO  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

CRP-94-09A  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
CRP-94-09A  CSO  14DCLB  1.4-DICHU)ROBENZENE 

CRP-94-09A  CSO  236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 
CRP-94-09A  CSO  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94.09A  CSO  245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 
CRP-94.09A  CSO  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94-09A  CSO  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 
CRP-94-09A  CSO  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94-09A  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
CRP-94-09A  CSO  24DCLP  2.4-DICHU)ROPHENOL 

CRP-94-09A  CSO  24DMPN  2.4-DIMETHYLPHENOL 
CRP-94-09A  CSO  24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

CRP-94-09A  CSO  24DNP  i4-DINITROPHENOL 
CRP-94-09A  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

CRP-94-09A  CSO  24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 
CRP-94-09A  CSO  24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 

CRP-94-09A  CSO  26DNA  2.6-DINITROANILINE 
CRP-94-09A  CSO  26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

CRP-94-09A  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
CRP-94-09A  CSO  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

CRP-94-09A  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
CRP-94-09A  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

CRP-944)9A  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 


0.30000000  fig/g 

9.0 

S 

2.00000000  jig/g 

9.0 

D 

0.50000000  ne/g 

10.0 

S 

2.00000000  jig/g 

10.0 

D 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

S 

0.90000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0,03200000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.04200000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.04200000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.52000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.52000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.04200000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.04200000  ng/g 

0.5 

NI) 

0.63000000  ng/g 

0.5 

R 

NI) 

0.63000000  ^g/g 

0.5 

RD 

LT 

0.03400000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.03400000  \ig/g 

0.5 

LT 

0.62000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.62000000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.49000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.49000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.06100000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.06100000  ftg/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  iig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  yigjg 

0.5 

LT 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

LI' 

3.00000000  \ig/g 

0.5 

D 

LI' 

4.70000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

4.70000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.40000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.57000000  \ig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.57000000  fig/g 

0.5 

LI' 

0.32000000  >ig/g 

0.5 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.05500000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.05500000  fig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  FbiS  Data 

Site  rP _ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-09A 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

CRP.94-09A 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09SOOOOO  ng/g 

0.5 

CRP.94-09A 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

CSO 

2NANIL  2.NrrROANILINE 

NI> 

3.10000000  ^ig/g 

0.5 

R 

CRP-94^A 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1. 10000000  jig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

CSO 

33DCBD  3^-CICHU>ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

33DCBD  33-CICHU^ROBENZIDINE 

LI' 

1.60000000  \ig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

0.5 

CRP.94-09A 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

3NANIL  3.NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g 

0.5 

CRP-94^A 

CSO 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LI' 

0.34000000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

3NT  3-NITROTOLinENE 

LT 

0.34000000  jxg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2^RESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.5 

CRP.94-09A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Hg/g 

0.5 

CRP-94-a9A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jig/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  ^g/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  ng/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  jig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

4CL3C  4-CHIJORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LI' 

0.17000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  Mg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LI' 

0.24000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  yig/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  ^ig/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-09A 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI 

1.30000000  ng/g 

0.5 

CRP-94^9A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LI' 

0.40000000  ng/g 

0.5 

CRP-94^A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LI 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LI' 

0.04100000  ^g/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


CRP.94^A 

CRP-94-09A 

CRP.94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP.94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP.94-09A 

CRP-94-09A 

CRP.94-09A 

CRP.94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP.94^A 

CRP.94-09A 

CRP.94-09A 

CRP-94^A 

CRP.94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP.94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP.94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94^A 

CRP-94-09A 

CRP.94-09A 

CRP.94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94-09A 

CRP-94^A 

CRP-944)9A 


Jim _  Test  Name 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

CSO  ANIL  ANILINE 
CSO  ANIL  ANILINE 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 
CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

CSO  ATZ  ATRAZINE 
CSO  ATZ  ATRAZINE 


CSO  B2CEX  BIS  {2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

CSO  B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

CSO  B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

CSO  BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 

CSO  BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 

CSO  BAPYR  BENZO  |A)  PYRENE 

CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

CSO  BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 

CSO  BBFAN  BENZO  (B]  FLUORANTHENE 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

CSO  BENZID  BENZIDINE 
CSO  BENZID  BENZIDINE 

CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 
CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

CSO  BGHIPY  BENZO  [G.H.I)  PERYLENE 
CSO  BGHIPY  BENZO  |G.H.I]  PERYLENE 

CSO  BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 
CSO  BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CSO  CHRY  CHRYSENE 
CSO  CHRY  CHRYSENE 

CSO  CL6BZ  HEXACHU^ROBENZENE 
CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.03300000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.03300000  fig/g 

0.5 

NI) 

0.13000000  ng/g 

0.5 

R 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

0.5 

RD 

LT 

0.71000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.71000000  4g/g 

0.5 

LT 

0.06500000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

LT 

0.19000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.19000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.44000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.44000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  ^ig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.04100000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.20000000  Mg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.31000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.31000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000000  jig/g 

0.5 

LT 

2.40000000  |Ag/g 

0.5 

D 

LT 

2.40000000  #Ag/g 

0.5 

NI) 

0.13000000  >ig/g 

0,5 

R 

NI) 

0.13000000  jig/g 

0.5 

RD 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

0.5 

RD 

NI) 

3.10000000  ng/g 

0.5 

R 

LI' 

0.18000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.18000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.13000000  ng/g 

0-5 

D 

LT 

0.13000000  ng/g 

0.5 

0.05200000  ng/g 

0.5 

LT 

0.03200000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.03200000  ^g/g 

0.5 

D 

LI' 

0.03200000  fig/g 

0.5 

LT 

0.08000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.08000000  ^ig/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Mc4ia  Meas  Unit  FfaiC  Data 

latc  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-09A 

cso 

CL6CP 

HEXACHLORCKJYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

cso 

CL6CP 

HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

l.SOOOOOOO  jig/g 

0.5 

CRP.94-09A 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g 

0,5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ^g/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

CPMS 

4-CHljOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

CPMS 

«:hlorophenylmethyl  sulrde 

LT 

0.09700000  pig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  lig/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  pLg/g 

0,5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

LT 

0.06600000  Mg/g 

0.5 

CRP-94^9A 

cso 

DBAHA  DIBENZ  (AHl  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pLg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

DBCP 

DEBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pLg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  jig/g 

0,5 

D 

CRP-94*^9A 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pig/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

DBZRJR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  pigjg 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

DCPD 

DICYCU^PENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g 

0.5 

CRP.94-09A 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  \ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pigjg 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  \igjg 

0,5 

D 

CRP-944)9A 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LI¬ 

0.07900000  pcg/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pigjg 

0.5 

CRP.94-09A 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LI¬ 

1,30000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0,23000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pigjg 

0.5 

CRP-9409A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000  ^g/g 

0.5 

RD 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


site  IP _ Tjje _ Test  Name 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

CRP-94-09A  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 


CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94^)9A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94^A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP.94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94^9A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRI>-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94^A  CSO 
CRP-94^A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP.944)9A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94-09A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94^A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-9«9A  CSO 

CRP-94-09A  CSO 
CRP-94^A  CSO 


ESFS04  ENDOSOLFAN  SULFATE 
ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 
FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 
FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 
FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHUIROBUTADIENE 
HCBD  HEXACHUJROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 
HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [UJ-C.D1  PYRENE 
ICDPYR  INDENO  11.2;}-C,D|  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 
ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 
ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 
KEP  KEPONE 

UN  LINDANE 
LIN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 
MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  l.lA.2.2,3;}A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAHY 
MIREX  l.lA,2.2,3,3A4.5,5.5A,5B.6-DECACHLOROOCTAHY 

MLTHN  MALATHION 
MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 
NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 
NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 
NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODl-NPROPYLAMINE 
NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 
NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

NI) 

0.28000000  ^g/g 

0.5 

R 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

D 

NI) 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

RD 

NI) 

1.30000000  ng/g 

0.5 

R 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

LT 

0.03200000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

LI' 

0.97000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.97000000  ^ig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.24000000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

2.40000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.40000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.4SOOOOOO  fig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.39000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.39000000  ^g/g 

0.5 

NI) 

1.30000000  pig/g 

0.5 

RD 

NI) 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

R 

LT 

0.10000000  ixg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  ytgjg 

0,5 

D 

LT 

0.26000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.26000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.14000000  pig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.14000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.18000000  pig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  pig/g 

0.5 

D 

LT 

0.74000000  pig/g 

0.5 

D 

LT 

0.74000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.80000000  pig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  pig/g 

0.5 

D 

LT 

0.46000000  pig/g 

0,5 

D 

LI' 

0.46000000  pig/g 

0.5 

LT 

1.10000000  ng/g 

0.5 

LI' 

1.10000000  pig/g 

0.5 

D 

LT 

0.29000000  Pig/g 

0.5 

D 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Fiaf  Data 


Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qnal 

•/.RPD 

CRP-9-<W)9A 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ^lg/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.5 

CRP.94-09A 

cso 

PCB221 

POLYCHIjORINATED  BIPHENYL  1221 

NI> 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000  jig/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

cso 

PCB232 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ng/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  fig/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  ng/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

cso 

PCB248 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

cso 

PCB254 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  ng/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

cso 

PCB254 

POLYCHU^RINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LI' 

0.79000000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  iig/g 

0.5 

CRP.94^A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  |ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ixg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

0.5 

CRP-94^9A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LI' 

0.03200000  iig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  pig/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LI 

0.05200000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LI' 

0.05200000  Hg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  l-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  pLg/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-L1-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1-DICHLOROET 

LT 

0.06800000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>-L1-D!CHL0R0ET 

LT 

0.06800000  jig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

PPDDT 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-LLl-TRICHLORO 

LT 

0.10000000  ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>LL1-TRICHL0R0 

LT 

0.10000000  yigjg 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  [igjg 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  jig/g 

0.5 

CRP-94^9A 

cso 

PYR 

PYRENE 

LI' 

0.08300000  fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  pLg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

SIIPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LI' 

0.92000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

SUPON 

2<:HL0R0-1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

cso 

IINK640 

UNKNOWN 

1.00000000  \ig/g 

0.5 

S 

66.67 

CRP-94-09A 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

2.00000000  jig/g 

0.5 

SD 

CRP-94-09A 

cso 

IINK650 

UNKNOWN 

2.00000000  fig/g 

0.5 

SD 

66.67 

CRP-94-09A 

cso 

IINK650 

UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

0.5 

S 
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Chemical  Range  (SWhAV  7)  Phase  II  Rl  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Meas  Ualt  Has  Date 

JiE£ _ Teat  Name _ _ _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-09A 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

CRP-94-09A 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

CRP-94^A 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

CRP-94-09A 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

CRP-94^A 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

CRP-94-09A 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

CRP-94^A 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

CRP-94-09A 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

CRP.94-09A 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

CRP-94-09A 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

CRP-94^A 

CSO 

UNK680  UNKNOWN 

CRP.94-09A 

CSO 

UNK703  UNKNOWN 

CRP-94^A 

CSO 

IINK709  UNKNOWN 

CRP-94-09A 

CSO 

UNK709  UNKNOWN 

CRP-94-09B 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

123TCB  U,3-TRlCHLOROBENZEOT 

CRP-94-09B 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

CRP.94-09B 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

CRP-9.«)9B 

CSO 

12DPH  l,2.Dn>HENVLHYDRAZINE 

CRP-94-09B 

CSO 

12DPH  1,2-DIPHENyLHYDRAZINE 

CRP-.94-09B 

CSO 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

I3DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

14IX:lB  1,4-DICHLOROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

CRP-94-09B 

CSO 

236TCP  23,6-TRlCHLOROPHENOL 

CRP-94-09B 

CSO 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94^9B 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94-09B 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

CRP.94-09B 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

CRP.94-09B 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

CRP-94-09B 

CSO 

24IX:LP  2,4-DICHLOROPHENOL 

CRP-94-09B 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

CRP-94^B 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

CRP-94-09B 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

CRP.94^B 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

CRP-94-09B 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

CRP-94-09B 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

CRP-94-09B 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.60000000  ^ig/g 

0.5 

S 

40.00 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

S 

0.40000000  \ig/g 

0.5 

D 

0.60000000  fig/g 

0.5 

S 

0.40000000  fig/g 

0.5 

D 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

SD 

90.91 

0.80000000  ^g/g 

0.5 

S 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

SD 

0.80000000  ^g/g 

S 

0.60000000  jig/g 

0.5 

SD 

66.67 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

S 

66.67 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

s 

18.18 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

SD 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

LT 

0.22000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.22000000  Mg/g 

5.0 

D 

LT 

0.04200000  ^g/g 

5.0 

D 

LI' 

0.04200000  }ig/g 

5.0 

LT 

0.52000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.52000000  ^g/g 

5.0 

D 

LI' 

0.04200000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.04200000  ng/g 

5.0 

NI) 

0.63000000  ^g/g 

5.0 

R 

ND 

0.63000000  pig/g 

5.0 

RD 

LT 

0.03400000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.03400000  }ig/g 

5.0 

LT 

0.62000000  ^g/g 

5.0 

LI' 

0.62000000  ng/g 

5.0 

D 

LI' 

0.49000000  \igfg 

5.0 

D 

LT 

0.49000000  yigjg 

5.0 

LI' 

0.06100000  ng/g 

5.0 

LT 

0.06100000  ^g/g 

5.0 

D 

LI' 

0.06500000  )igjg 

5.0 

D 

LT 

0.06500000  ^g/g 

5.0 

LT 

3.00000000  ^g/g 

5.0 

LT 

3.00000000  pLg/g 

5.0 

D 

LT 

4.70000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

4.70000000  ng/g 

5.0 

LI' 

1.40000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.40000000  ^g/g 

5.0 

D 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


sate  ID 

Me4i 

HI 

Meas 

Unit 

Flag  Data 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vahie  Meas 

Depth 

Code  Qoal  %IIPD 

CRP-94-09B 

cso 

26DNA  2.6-DINITROANIUNE 

LT 

0.57000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

26DNA  2,6-DlNITROANIUNE 

LT 

0.57000000  ng/g 

5.0 

CRP-94^B 

cso 

26DNT  2,6-DlNITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

2CLP  2-CHIjOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Hg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

NI) 

3.10000000  ng/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LI' 

1.10000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LI’ 

1.10000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-09B 

cso 

35DNA  3,5-DINrrROANIUNE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

35DNA  3.5-D!NrrROANILINE 

LT 

1.60000000  Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LI' 

3.00000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000  Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

3NT  3-NrrROTOLlIENE 

LI' 

0.34000000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-09B 

cso 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.34000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LI' 

0.80000000  Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

46DN2C  4.6-DINrrRO-2-CRESOL 

LI' 

0.80000000  |ig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  ng/g 

5.0 

RD 

CRP-94^B 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  fig/g 

5.0 

R 

CRP-94^B 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ^g/g 

5.0 

CRP-944)9B 

cso 

4CL3C  4.CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  jig/g 

5.0 

CRP.94^B 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

cso 

4NANIL  4-NrrROANlLINE 

NI) 

3.10000000  Hg/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

5.0 
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Site  ID 

Media 

-I3SL. 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

QuI  %RPD 

Chemical  Class:  SEMTVOLATELES 

CRP-94-09B 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.40000000  jig/g 

5.0 

CRP.94-09B 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSITLFAN 

LT 

0.40000000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

5.0 

CRP.94-09B 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  Hg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  Hg/g 

5.0 

R 

CRP-9449B 

cso 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000000  ^ig/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LI' 

0.71000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LI 

0.19000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ug/e 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHyL)ETHER 

LT 

0.36000000  nfi/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

Ly 

0.48000000  jig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

BAANT  BENZO  |A1  ANTHRACENE 

hy 

0.04100000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

hy 

0.04100000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

hy 

1.20000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 

LI¬ 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

BBFAN  BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  jig/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FUKDRANTHENE 

LT 

0.31000000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-09B 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jxg/g 

5.0 

CRP-94^B 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

Ly 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  |ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LI¬ 

2.40000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  ng/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94^B 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94^B 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  jig/g 

5.0 

R 

CRP.94-09B 

cso 

BGHIPY  BENZO  |G,H.n  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g 

5.0 

CRP-94^B 

cso 

BGHIPY  BENZO  |G.H.I1  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LI' 

0.13000000  ^g/g 

5.0 

D 
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Mc^ 

Meas 

Unit 

Ffaic 

Data 

SitelD 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

De 

pth  Coie 

Qiial 

%RPD 

Chemical  Class;  SEMIV OLATILES 


CRP.94-09B 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04900000  \tg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  Hg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LI' 

0.08000000  jig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  iig/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94^B 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94^B 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULHDE 

LT 

0.09700000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

CPMS 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  jig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHyL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

CPMS02  ■4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  >ig/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  (AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

5.0 

CRP-94^B 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

DBZFUR  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  jig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

DBZFUR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  |ig/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LI' 

0.57000000  gg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

DCPD 

DICYCU)PENTADIENE 

LI¬ 

0.57000000  iig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  iig/g 

5.0 

CRP-94^B 

CSO 

DDVP 

VAK)NA 

LT 

0.06800000  iig/g 

5.0 

D 

CRP.94^B 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  jig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LI¬ 

0.06500000  ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  )ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  iig/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 
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SMelD 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-944)9B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP.944)9B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94^B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94^B 

cso 

CRP-944)9B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94^B 

cso 

CRP-94^B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94^B 

cso 

Test  Name 


ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 
ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 
ESFS04  ENDOSirLFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 
FAMPH  FAMOPHOS 


FLRENE  FLUORENE 
FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHUIROBUTADIENE 
HCBD  HEXACHWROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 
HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO{L2.3-C.DI  PYRENE 
ICDPYR  INDENO[1.2;j-C,D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 
ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 
ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 
KEP  KEK)NE 

UN  LINDANE 
LIN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 
MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  L1A.2.W.3A.4.5,5,5A,JB,6-DECACHL0R00CTAHY 
MIREX  l.lA,2^,3,3A.4,5,5.5A.3a6-DECACHLOROOCTAHY 

MLTHN  MALATHION 
MLTHN  MALATHION 


NITROBENZENE 

NITROBENZENE 


Meas 

Booi 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Fbg 

Code 

LT 

0.23000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.23000000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

1.30000000  ^ig/g 

5.0 

D 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.80000000  jig/g 

5.0 

D 

NI) 

0.28000000  ng/g 

5.0 

RD 

NI) 

0.28000000  ^g/g 

5.0 

R 

LT 

1.20000000  ^g^g 

5.0 

LT 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

D 

NI) 

1.30000000  jig/g 

5.0 

RD 

NI) 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

R 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

LT 

0.03200000  ^ig/g 

5.0 

D 

LT 

0.06500000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.06500000  fig/g 

5.0 

LT 

0.97000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.97000000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.24000000  |ig/g 

5.0 

D 

LT 

0.24000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.48000000  jig/g 

5-0 

LT 

0.48000000  |ig/g 

5.0 

D 

LT 

2.40000000  ^ig/g 

5.0 

D 

LT 

2.40000000  |ig/g 

5.0 

LI' 

0.48000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.48000000  Mg/g 

5.0 

D 

LT 

0.39000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.39000000  ^g/g 

5.0 

NI) 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

RD 

NI) 

1.30000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.10000000  fig/g 

5.0 

LI' 

0.10000000  Jig/g 

5.0 

D 

LT 

0.26000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.26000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.14000000  jig/g 

5.0 

D 

LI' 

.0.14000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.18000000  jig/g 

5.0 

LI' 

0.18000000  ng/g 

5.0 

D 

LI' 

0.74000000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

0.74000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.80000000  jig/g 

5.0 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  11 R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Fine  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual  %RPP 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP.94-09B 

CSO 

NNDME  N-NrreOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

NNDME  N-hOTROSODIMETHYLAMlNE 

LT 

0.46000000  ng/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ^ig/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ^ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94^B 

CSO 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

PCB221 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

CSO 

PCB221 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1221 

Nl) 

0.32000000  Hg/g 

5.0 

RD 

CRP.94-09B 

CSO 

PCB232 

POLYCHU)RlNATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94^B 

CSO 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

CSO 

PCB242 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  fig/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

CSO 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0-32000000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

CSO 

PCB248 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  ng/g 

5.0 

RD 

CRP.944)9B 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0-32000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

CSO 

PCB254 

POLYCHU^RINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

R 

CR?-944)9B 

CSO 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  fig/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  Hg/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ^ig/g 

5.0 

D 

CRP.944)9B 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ^g/g 

5.0 

CRP.94^B 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LI¬ 

0.05200000  fig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA^HLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-09B 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  Hg/g 

5,0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>.Ll-DlCHLOROET 

LT 

0.06800000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA^HLOROPHENYL>-l,LDICHLOROET 

LT 

0.06800000  ^g/g 

5.0 

CRP.94^B 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll,l-TRICHLORO 

LT 

0.10000000  ^g/g 

5.0 

CRP-94^B 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS<P  ARA^HLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICHLORO 

LI¬ 

0.10000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94^B 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LI¬ 

1.70000000  jig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-09B 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

SUPON 

2-CHLORai-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  ^g/g 

5,0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  11 R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Mtas  Unit  F1n{  Dntn 

_ Test  Name _ Bool  Value  Mens  Depth  Code  Qoal  %RPD 


Site  ID _ Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  SEMIVOLATiLES 


CRP.94-09B 

cso 

CRP-944)9B 

cso 

CRP-94.09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP-94-09B 

cso 

CRP.94-09B 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-944)9C 

cso 

CRP-944I9C 

cso 

CRP-94.09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-944)9C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

GRP-94.09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-944)9C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-944)9C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP.94-09C 

cso 

CRP-944)9C 

cso 

CRP-94.09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-944)9C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP.94-09C 

cso 

CRP-944I9C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

CRP-94-09C 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 
TXPHE  TOXAPHENE 

UNK610  UNKNOWN 


UNK640  UNKNOWN 
UNK640  UNKNOWN 

UNK650  UNKNOWN 
UNK650  UNKNOWN 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 
123TCB  1.2.3-TRlCHLOROBENZENE 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1,2,4-TRlCHLOROBENZENE 

12DCLB  U.DICHU)ROBENZENE 
12DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
12DPH  1.2-DIPHENVXHYBRAZINE 

I3DCLB  l,3-DICHU>ROBENZENE 
13DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

13DNB  U-DINITROBENZENE 
13DNB  U-DINITROBENZENE 

14DCLB  1.4-DICHU)ROBENZENE 
14DCLB  1.4.DICHU)ROBENZENE 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2.4,5.TRICHLOROPHENOL 
245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
24DCLP  2.4-DICHU)ROPHENOL 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 
24DMPN  2.4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
24DNP  ^4-DINrrROPHENOL 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 
24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

26DNA  Z6-DINITROANILINE 
26DNA  2,6-DINITROANILINE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 
26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 


LT 

0.92000000  jig/g 

5.0 

LT 

12,00000000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

12.00000000  ^g/g 

5.0 

0.50000000  jig/g 

5.0 

s 

0.40000000  jig/g 

5.0 

SD 

0.80000000  fig/g 

5.0 

SD 

0.80000000  ng/g 

5.0 

s 

0.40000000  ng/g 

5.0 

s 

0.40000000  fi^g 

5.0 

SD 

LT 

0.03200000  pLg/g 

10.0 

D 

LT 

0.03200000  ng/g 

10.0 

LT 

0.22000000  ^g/g 

10.0 

LT 

0.22000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

0.04200000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

0.04200000  ^g/g 

10.0 

LT 

0.52000000  iig/g 

10.0 

LT 

0.52000000  ^g/g 

10.0 

D 

LI' 

0.04200000  \ig/g 

10.0 

D 

LI' 

0.04200000  }ig/g 

10.0 

NI) 

0.63000000  (ig/g 

10.0 

R 

NI) 

0.63000000  ng/g 

10,0 

RD 

LT 

0.03400000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

0.03400000  ^g/g 

10.0 

LT 

0.62000000  ng/g 

10.0 

LT 

0.62000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

0.49000000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

0.49000000  ng/g 

10.0 

LT 

0.06100000  jig/g 

10.0 

LT 

0.06100000  |ig/g 

10.0 

D 

LT 

0.06500000  iig/g 

10.0 

D 

LI' 

0.06500000  fig/g 

10.0 

LT 

3.00000000  ng/g 

10.0 

LT 

3.00000000  ^g/g 

10,0 

D 

LT 

4.70000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

4.70000000  fig/g 

10.0 

LI¬ 

1.40000000  iLg/g 

10.0 

LT 

1.40000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

0.57000000  iig/g 

10.0 

D 

LI' 

0.57000000  ^g/g 

10.0 

LI¬ 

0.32000000  ng/g 

10.0 

LT 

0.32000000  ^g/g 

lO.O 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Media  Mcas  Unit  Flae  Data 

ate  ID _ T^je _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


CRP-94-a9C 

CSO 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

2CLP  2<:HLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

2CNAP  24:HL0R0NAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  Mg/g 

10,0 

CRP.94-09C 

CSO 

2CNAP  2<:hijoronaphthalene 

LT 

0.24000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94^C 

CSO 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pig/g 

10.0 

CRP-94^C 

CSO 

2MP  2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pLg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pig/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

CSO 

2NANIL  2.NITROANILINE 

NO 

3.10000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRP-944)9C 

CSO 

2NP  2.NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  Mg/g 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pLgJg 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  Pigjg 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

10.0 

CRP.94.09C 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  yigjg 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

3NANIL  3.NITROANILINE 

LI' 

3.00000000  PLgJg 

10,0 

D 

CRP.94.O9C 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000  Pigjg 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

3NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.34000000  pigjg 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRa2.CRESOL 

LT 

0.80000000  Pigjg 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2.CRESOL 

LT 

0.80000000  pigjg 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Pigjg 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Pigjg 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

4CANIL  4.CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  pigjg 

10.0 

RD 

CRP.944)9C 

CSO 

4CANIL  4.CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  pigjg 

10.0 

R 

CRP-94.09C 

CSO 

4CL3C  4CHIJORO-3.CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

4CUC  442HL0R0.3CRES0L 

LT 

0.93000000  pigjg 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

4CLPPE  4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  Pigjg 

10.0 

D 

CRP.94.O9C 

CSO 

4CLPPE  4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pigjg 

10.0 

CRP.94.O9C 

CSO 

4MP  4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pigjg 

10.0 

CRP.94.09C 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pig/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

NI) 

3.10000000  Pigjg 

10.0 

RD 

CRP-94.09C 

CSO 

4NANIL  4.NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  pigjg 

10.0 

R 

CRP.94.O9C 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  Pigjg 

10.0 

CRP.94.O9C 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

.  3.30000000  Pigjg 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

1.30000000  Pigjg 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  Pigjg 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSirLFAN 

LT 

0.40000000  Pigjg 

10.0 

CRP.94.O9C 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.40000000  Pigjg 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  pigjg 

10.0 

D 

CRP.94.O9C 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  Pigjg 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 


Medk 

Type 


Test  Name 


Meas  Unit  F1a{  Data 

Bool  Vahie  Mcas  Depth  Code  Qua! 


%RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-09C 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

10.0 

CRP.94.09C 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^g/g 

10.0 

CRP.944)9C 

cso 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRP-944)9C 

cso 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000000  ng/g 

10.0 

RD 

CRP.94.09C 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fxg/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g 

10.0 

CRP.94.09C 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^^g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^ig/g 

10,0 

CRP-944)9C 

cso 

B2CEX  BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

10.0 

CRP.94.09C 

cso 

B2CEX  BIS  (2CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

cso 

B2CIPE  BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ^ig/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

cso 

B2CIPE  BIS  (242HLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  Mg/g 

10.0 

CRP.94.09C 

cso 

B2CLEE  BIS  (2CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

10.0 

CRP.944)9C 

cso 

B2CLEE  BIS  (2CHLOROETHYL)ETHER 

LI' 

0.36000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

cso 

B2EHP  BIS{2.ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LI' 

0.48000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94.09C 

cso 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

cso 

BAANT  BENZO  (AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ^g/g 

10.0 

CRP-94.09C 

cso 

BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94.09C 

cso 

BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

cso 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ^g/g 

10.0 

CRP.944)9C 

cso 

BBHC  BETA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

10.0 

CRP.94.09C 

cso 

BBHC  BETA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94.09C 

cso 

BENSLF  BETA.ENDOSULFAN 

LI' 

2.40000000  jig/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

cso 

BENSLF  BETA.ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ^g/g 

10.0 

CRP.94.09C 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRP-94.09C 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

10.0 

RD 

CRP.94.09C 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

NI) 

3,10000000  Hg/g 

10.0 

RD 

CRP.94.09C 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRP.94.09C 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^g/g 

10.0 

CRP.94.09C 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G.HI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  jig/g 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

cso 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LI' 

0.13000000  ng/g 

10.0 

CRP-944)9C 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

0.06100000  fig/g 

10.0 

CRP-944)9C 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

0.05600000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LI' 

0.03200000  ng/g 

10.0 

D 

8.55 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

MnUa  Meas  Unit  Fbi{  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


CRP-94^C 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

10.0 

CRP.94-09C 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CLSCP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  tig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94^C 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ^g/g 

10.0 

CRP.94-09C 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LI' 

0.09700000  jAg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

10.0 

CRP.944)9C 

CSO 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CPMS02  4-CHlX)ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CPMS02  4-CHIjOROPHENY1,METHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  \ig/g 

10.0 

CRP-94^C 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94^C 

CSO 

DBCP 

dibromck:hloropropane 

LI' 

0.07100000  \ig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LI' 

0.07100000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

0.21000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94^9C 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  jLig/g 

10.0 

CRP.944)9C 

CSO 

DBZRFR  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

DBZFl^R  DIBENZOFURAN 

LI' 

0.38000000  \ig/g 

10.0 

D 

CRP.94^C 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g 

10.0 

CRP-94^C 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94^C 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LI' 

0.24000000  )xgjg 

10.0 

CRP.94-09C 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^Ag/g 

10.0 

CRP-94^C 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

L^' 

0.06500000  \xg/g 

10,0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LI' 

0.07900000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LI’ 

0.07900000  jAg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ^g/g 

10.0 

CRP-94^C 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jAg/g 

10.0 

D 

CRP-94-a9C 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fAg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

DNBP 

DI-N-BirPYL  PHTHALATE 

LI' 

1.30000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fAg/g 

10.0 

CRP.94^9C 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LI' 

0.23000000  ytgjg 

lO.O 

D 

CRP.94^C 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LI' 

1.30000000  ^Ag/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LI' 

1.30000000  ytgjg 

10.0 
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CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP.94-09C  CSO 
CRP-94^C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94.09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP.94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94^C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94^C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP.94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-9+09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 

CRP-94-09C  CSO 
CRP-94-09C  CSO 


ENDRN  ENDRIN  KETONE 
ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSIILFAN  SULFATE 
ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 
FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 
FANT  FLUORANTHENE 

FUIENE  FLUORENE 
FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBirTADIENE 
HCBD  HEXACHLOROBirTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 
HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  |1.2.3-C,D]  PYRENE 
ICDPVR  INDENO  [L2J-C,D|  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 
ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 
ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 
KEP  KEPtlNE 

LIN  UNDANE 
UN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 
MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  I.lA.2.2^,3A,4.5,5.5A,5B.6-DECACHLOROOCTAHY 
MIREX  I.1A.2.2^.3A.4.5,5.5A5B,6-DECACHL0R00CTAHY 

MLTHN  MALATHION 
MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 
NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 
NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 
NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 
NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 


NI) 

0.28000000  fig/g 

10.0 

RD 

ND 

0.28000000  ^g/g 

10.0 

R 

LT 

1.20000000  fig/g 

10.0 

LT 

1.20000000  ^g/g 

10.0 

D 

NI) 

1.30000000  ^g/g 

10.0 

RD 

NI) 

1.30000000  fig/g 

10.0 

R 

LT 

0.03200000  fig/g 

!0.0 

LT 

0.03200000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

0.06500000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

0.06500000  fig/g 

10.0 

LI' 

0.97000000  ng/g 

10.0 

LT 

0.97000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

0.24000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

0.24000000  |ig/g 

10.0 

LT 

0.48000000  fig/g 

10.0 

LI' 

0.48000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

2.40000000  ng/g 

10.0 

D 

LT 

2.40000000  fig/g 

10.0 

LT 

0.48000000  ^g/g 

10.0 

LT 

0.48000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

0.39000000  ^g/g 

10.0 

D 

LT 

0.39000000  fig/g 

10.0 

NI) 

1.30000000  jig/g 

10.0 

RD 

ND 

1.30000000  jig/g 

10.0 

R 

LI' 

0.10000000  jig/g 

10.0 

LT 

0.10000000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

0.26000000  ^g/g 

10.0 

D 

LI¬ 

0.26000000  jig/g 

10.0 

LT 

0.14000000  ng/g 

10.0 

D 

LI¬ 

0.14000000  figfg 

10.0 

LT 

0.18000000  ^g/g 

10.0 

LI¬ 

0.18000000  fig/g 

10.0 

D 

LT 

0.74000000  fig/g 

10.0 

D 

LI¬ 

0.74000000  pig/g 

10.0 

LT 

1.80000000  jig/g 

10.0 

LT 

1.80000000  iig/g 

10.0 

D 

LT 

0.46000000  jig/g 

10.0 

D 

LI' 

0.46000000  fig/g 

10.0 

LI¬ 

1.10000000  pig/g 

10.0 

LT 

1.10000000  fig/g 

10.0 

D 

492 


Chemical  Rcmge  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Mcas  uidt  Mte 

Site  ID _ _ TertName _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua!  %RPD 


Chemical  Class:  S®MIVOLA.TIliES 


CRP-94-09C 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  pig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0,29000000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

OXAT 

L40XATHIANE 

LT 

0.07500000  ^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500000  pLg/g 

10.0 

d 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000  pig/g 

10.0 

R 

CRP.944)9C 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

Nl) 

0.32000000  pLg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ii^g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB242 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  ng/g 

10.0 

R 

CRP-94^C 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

10.0 

RD 

CRP.94^C 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  Mg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB248 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB254 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  iiig/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  PLg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  pig/g 

10.0 

CRP.94-09C 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  pig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LI* 

6.30000000  pig/g 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  jig/g 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LI' 

0.76000000  pig/g 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  pig/g 

10.0 

CRP-9409C 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  pig/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  pigjg 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  \kgjg 

10.0 

CRP-944)9C 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARACHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LI' 

0,06400000  Pig/g 

10.0 

CRP.94.09C 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA<:HLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  Pig/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

CSO 

PPDDE 

2^.BIS(PARA<:HLOROPHENYL>1,1.DICHLOROET 

LT 

0.06800000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP.944)9C 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA.CHL0R0PHENYL>L  1  .DICHLOROET 

LT 

0.06800000  Pigjg 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA4:HLOROPHENYL).1 ,1,1  .TRICHLORO 

LT 

0.10000000  pig/g 

10.0 

CRP-94.09C 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA.CHL0R0PHENYL>L1,1-TRICHL0R0 

LT 

0.10000000  pig/g 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  pig/g 

lO.O 

D 

CRP-944)9C 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LI' 

1,70000000  Pig/g 

10.0 

CRP-944)9C 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  Pig/g 

10.0 

CRP.94.09C 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  pg/g 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

CSO 

SirPON 

242HL0R0.1  .(2,4.DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  pg/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

CSO 

SirPON 

2.CHLORO-1  .<2,4-DICHL0R0PHENYL)V1NYL 

LT 

0.92000000  pg/g 

10.0 

CRP.94.09C 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  pg/g 

10.0 

D 

CRP.94.09C 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LI' 

12.00000000  pg/g 

10.0 

CRP-944)9C 

CSO 

IJNK610  UNKNOWN 

0.70000000  pg/g 

10.0 

S 
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SttelD 

Mc«a 

Type 

Test  Name 

Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

CM 

%RPD 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 

CRP.94-09C 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

10.0 

SD 

33.33 

CRP-94-09C 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

0.60000000  Hg/g 

10.0 

SD 

50.00 

CRP-94^C 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

10.0 

S 

CRP.94-12A 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.80000000  ^ig/g 

0.5 

S 

46.15 

CRP-94-12A 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

0.5 

D 

CRP.94.13A 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.70000000  fig^g 

0.5 

S 

80.00 

CRP.94-13A 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94.13A 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

S 

85.71 

CRP-94-13A 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

1.00000000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-02 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.90000000  pg/g 

0.5 

S 

25.00 

CRS-94-02 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.70000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS-94-04 

cso 

IINK679  UNKNOWN 

0.80000000  Hg/g 

0.5 

S 

66.67 

CRS-94-04 

cso 

IINK679  UNKNOWN 

0.40000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS-94-05 

cso 

irNK679  UNKNOWN 

0.90000000  Hg/g 

0.5 

S 

40.00 

CRS-94-05 

cso 

irNK679  UNKNOWN 

0.60000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS-94-06 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

3.00000000  Hg/g 

0.5 

S 

CRS-94-06 

cso 

IINK679  UNKNOWN 

2.00000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS-94-07 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.90000000  Hg/g 

0.5 

S 

75.86 

CRS-94-07 

cso 

IINK679  UNKNOWN 

2.00000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS.94-10 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.40000000  Hg/g 

0.5 

S 

CRS-94.10 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.40000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS-94-15 

cso 

IINK6S0  UNKNOWN 

0.40000000  Hg/g 

0.5 

S 

28.57 

CRS-94.15 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

0.30000000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS-94-17 

cso 

IINK537  UNKNOWN 

0.30000000  Hg/g 

0.5 

S 

**** 

CRS-94-17 

cso 

insrK537  UNKNOWN 

1.00000000  Hg/g 

0.5 

D 

Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II  Rl  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Media  Meas  Uatt  Flac  Date 

Site  ID _ Tju* _ Teat  Name _ Bool  Value  Meas  Deidh  Code  Qnal  %1U»P 

Chemical  Class:  METALS _ 


SAS-94-04 

CSO 

AG 

SILVER 

L7 

0.80300000  ng/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

19000.00000  ^g/g 

0.5 

D 

21.57 

SAS-94-04 

cso 

AL 

ALUMINirM 

15300.00000  Mg/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.55000000  ng/g 

0.5 

5.20 

SAS-944)4 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.90000000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

BA 

BARIUM 

201.0000000  jig/g 

0.5 

D 

LOO 

SAS-94-04 

cso 

BA 

BARIUM 

199.0000000  ^g/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

0.85600000  ng/g 

0.5 

6.88 

SAS-94-04 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.91700000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

CA 

CALCRIM 

43800.00000  ^g/g 

0.5 

D 

2.48 

SAS-94-04 

cso 

CA 

CALCRJM 

44900.00000  fig/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

CD 

CADMRIM 

LI' 

1.20000000  iig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

CO 

COBALT 

7.98000000  ng/g 

0.5 

D 

3.44 

SAS-94-04 

cso 

CO 

COBALT 

7.71000000  ^g/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

CR 

CHROMRIM 

18.30000000  ^g/g 

0.5 

18.81 

SAS-94-04 

cso 

CR 

CHROMRIM 

22.10000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

cu 

COPPER 

15.60000000 

0.5 

5.61 

SAS-94-04 

cso 

ClI 

COPPER 

16.50000000  \ig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

FE 

IRON 

20300.00000  ng/g 

0.5 

6.67 

SAS-94-04 

cso 

FE 

IRON 

21700.00000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94.04 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

K 

POTASSRTM 

2460.000000  ^g/g 

0.5 

20.77 

SAS-944)4 

cso 

K 

POTASSRIM 

3030.000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

MG 

MAGNESRfM 

12000.00000  ngfg 

0.5 

1.65 

SAS-94-04 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

12200.00000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

MN 

MANGANESE 

405.0000000  ^g/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

MN 

MANGANESE 

405.0000000  tig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

NA 

SODRJM 

1030.000000  ng/g 

0.5 

5.66 

SAS-94-04 

cso 

NA 

SODRJM 

1090.000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-944)4 

cso 

NI 

NICKEL 

15.40000000  ng/g 

0.5 

5.68 

SAS-94.04 

cso 

N1 

NICKEL 

16.30000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

PB 

LEAD 

45.50000000  ng/g 

0.5 

44.58 

SAS-94-04 

cso 

PB 

LEAD 

71.60000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  \ig/g 

0,5 

SAS.94-04 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  Hg/g 

0.5 

D 

SAS-94.04 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  Hg/g 

0.5 

SAS-94-04 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  iLg/g 

0.5 

D 
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Sttem 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 
_ Im _ 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Unit  Flaf  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94-04 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  jig/g 

0.5 

SAS-94-04 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

CSO 

V 

VANADRJM 

24.30000000  ng/g 

0.5 

17.64 

SAS-94-04 

CSO 

V 

VANADRIM 

29.00000000  >ig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

CSO 

ZN 

ZINC 

64.50000000  ^g/g 

0.5 

3.95 

SAS.94-04 

CSO 

ZN 

ZINC 

67.10000000  Hg/g 

0.5 

D 

SAS.94-09 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  tig/g 

0.5 

SAS-94-09 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

20600.00000  ng/g 

0.5 

7.56 

SAS-94-09 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

19100.00000  ngfg 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.56000000  jip/p 

0.5 

6.92 

SAS-94-09 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.03000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94.09 

CSO 

BA 

BARRJM 

222.0000000  ue/z 

0.5 

2.67 

SAS-94-09 

CSO 

BA 

BARRIM 

228.0000000  jig/g 

0,5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.96100000  }ig/g 

0.5 

2.42 

SAS.94-09 

CSO 

BE 

BERYLLRFM 

0.93800000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

CA 

CALCRIM 

46700.00000  ufi/g 

0.5 

1.06 

SAS.94-09 

CSO 

CA 

CALCRJM 

47200.00000  >ig/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ug/c 

0.5 

SAS-94-09 

CSO 

CD 

CADMRFM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS.94-09 

CSO 

CO 

COBALT 

7.93000000  jig/g 

0.5 

3.47 

SAS-94.09 

CSO 

CO 

COBALT 

8.21000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

23.70000000  fig/g 

0.5 

9.73 

SAS-94-09 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

21.50000000  pLg/g 

0.5 

D 

SAS-94.09 

CSO 

CU 

COPPER 

16.00000000  ng/g 

0.5 

SAS-94.09 

CSO 

CV 

COPPER 

16.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS.94-09 

CSO 

FE 

IRON 

23000.00000  ^g/g 

0.5 

2.64 

SAS-94.09 

CSO 

FE 

IRON 

22400.00000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

0.5 

SAS-944)9 

CSO 

HG 

MERCURY 

LI' 

0.05000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

K 

POTASSRIM 

3170.000000  ^g/g 

0.5 

6.51 

SAS-94.09 

CSO 

K 

POTASSRIM 

2970.000000  jig/g 

0.5 

D 

SAS.94-09 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

12900.00000  ^g/g 

0.5 

0.78 

SAS-94-09 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

12800.00000  ng/g 

0.5 

D 

SAS.94.09 

CSO 

MN 

MANGANESE 

436.0000000  iig/g 

0.5 

4.26 

SAS-94-09 

CSO 

MN 

MANGANESE 

455.0000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS.94.09 

CSO 

NA 

SODRIM 

454.0000000  tig/g 

0.5 

4.04 

SAS.94.09 

CSO 

NA 

SODRIM 

436.0000000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.00000000  Mg/g 

0.5 

6.06 

SAS-94-09 

CSO 

NI 

NICKEL 

16.00000000  tig/g 

0.5 

D 

SAS.94-09 

CSO 

PB 

LEAD 

20.10000000  fig/g 

0.5 

0.50 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Mcas  uiilt  iiic  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Mcas  Depth  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94-09 

CSO 

PB 

LEAD 

20.00000000  fig/g 

0.5 

D 

0.50 

SAS.944)9 

CSC 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

S£ 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

CSO 

$E 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0-5 

SAS-94-09 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

V 

VANADRIM 

32.10000000  fig/g 

0.5 

6.10 

SAS-94-09 

CSO 

V 

VANADRIM 

30.20000000  p^g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

CSO 

ZN 

ZINC 

71.10000000  pg/g 

0.5 

1.13 

SAS.94-09 

CSO 

ZN 

ZINC 

70.30000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

SAS-94-19 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17800.00000  pg/g 

0.5 

6.98 

SAS-94-19 

CSO 

AL 

ALlMNirM 

16600.00000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.24000000  pg/g 

0.5 

SAS-94.19 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.24000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

BA 

BARRIM 

218.0000000  (ig/g 

0.5 

3.26 

SAS-94-19 

CSO 

BA 

BARRIM 

211.0000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.90600000  pg/g 

0.5 

1.75 

SAS-94-19 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.92200000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

CA 

CALCRIM 

58000.00000  pg/g 

0.5 

8.07 

SAS-94-19 

CSO 

CA 

CALCRIM 

53500.00000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

CD 

CADMRTM 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

SAS-94-19 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

CO 

COBALT 

7.83000000  pg/g 

0.5 

1.40 

SAS-94-19 

CSO 

CO 

COBALT 

7.94000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

21.60000000  pg/g 

0.5 

9.20 

SAS-94-19 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

19.70000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

CU 

COPPER 

17.40000000  pg/g 

0.5 

531 

SAS-94-19 

CSO 

ClI 

COPPER 

16.50000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

FE 

IRON 

22300.00000  pg/g 

0.5 

4.59 

SAS-94-19 

CSO 

FE 

IRON 

21300.00000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

SAS-94-19 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

K 

POTASSRIM 

3580.000000  pg/g 

0.5 

7.54 

SAS-94-19 

CSO 

K 

POTASSRfM 

3320.000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

13500.00000  pg/g 

0.5 

2.25 

SAS-94-19 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

13200.00000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

CSO 

MN 

MANGANESE 

412.0000000  pg/g 

0.5 

0.24 

SAS-94-19 

CSO 

MN 

MANGANESE 

413.0000000  pg/g 

0.5 

D 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


SkelD 

Media 

Test  Name 

Meas 

Booi 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flat 

Code 

DaU 

Qaal 

•/•RPD 

SAS.94-19 

CSO 

NA 

SODIUM 

356,0000000  ^g/g 

0,5 

4.89 

SAS.94-19 

cso 

NA 

SODIUM 

339,0000000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94<I9 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.80000000  ^ig/g 

0.5 

6.59 

SAS-94-19 

cso 

Nl 

NICKEL 

17.60000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

cso 

PB 

LEAD 

18,70000000  jig/g 

0.5 

3.26 

SAS.94-19 

cso 

PB 

LEAD 

18.10000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS.94-19 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

0.5 

SAS-94-19 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94.19 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

SAS-94-19 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  fig/g 

0.5 

SAS-94.19 

cso 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000  Mg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

cso 

V 

VANADRIM 

29.00000000  ^g/g 

0.5 

12.84 

SAS.94-19 

cso 

V 

VAN  ADR  IM 

25.50000000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

cso 

ZN 

ZINC 

75,80000000  ng/g 

0.5 

3.08 

SAS-94-19 

cso 

ZN 

ZINC 

73.50000000  ^ig/g 

0.5 

D 

Tire  Di^wsal  Area  (  SWMIJ 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flac 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94^A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-09A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2630.000000  ^g/g 

0.5 

5.87 

TDP-94^A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2480.000000  Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

AS 

ARSENIC 

2.81000000  Mg/g 

0.5 

10.49 

TDP-94-09A 

cso 

AS 

ARSENIC 

2.53000000  Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

BA 

BARIUM 

32.10000000  Mg/g 

0.5 

6.10 

TDP-94-09A 

cso 

BA 

BARIUM 

30.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.42700000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

cso 

CA 

CALCRIM 

24700.00000  ng/g 

0.5 

2.40 

TDP-94-09A 

cso 

CA 

CALCRIM 

25300.00000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CD 

CADMRTM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  jig/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CR 

CHROMRTM 

4.82000000  fig/g 

0.5 

2230 

TDP-94^A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

6.03000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

ClI 

COPPER 

6.81000000  ^g/g 

0.5 

7 

24.75 

TDP-94-09A 

cso 

cu 

COPPER 

5.31000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

FE 

IRON 

4410.000000  fig/g 

0.5 

9.91 

TDP-94-09A 

cso 

FE 

IRON 

4870.000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06910000  ^g/g 

0.5 

H 

I 

TDP-94-09A 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

0.5 

DH 

> 

TDP-94-09A 

cso 

K 

POTASSRIM 

743.0000000  fig/g 

0.5 

23.46 

TDP-94-09A 

cso 

K 

POTASSRIM 

587.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

2630.000000  ^g/g 

0.5 

12.10 

TDP-94-09A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

2330.000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

MN 

MANGANESE 

75.40000000  fig/g 

0.5 

1.47 

TDP*.944)9A 

cso 

MN 

MANGANESE 

74.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

NA 

SODRIM 

72.10000000  ^g/g 

0.5 

60.07 

TDP-94-09A 

cso 

NA 

SODRJM 

134.0000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

cso 

NI 

NICKEL 

9.16000000  fig/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

PB 

LEAD 

LI' 

7.44000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.944)9A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

L 

TDP-94-09A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

hi 

19.60000000  ftg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

S£ 

SELENRTM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

D 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


SitelD 

Mc4ia 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-944)9A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-9+09A 

cso 

V 

VANADRIM 

5.94000000  ixg/g 

0.5 

4.48 

TDP-94^A 

cso 

V 

VANADRJM 

5.68000000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

ZN 

ZINC 

12.50000000  ^g/g 

0.5 

10.61 

TDP-94^A 

cso 

ZN 

ZINC 

13.90000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-944>9B 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

cso 

AL 

ALUMINIFM 

1440.000000  ^ig/g 

5.0 

5.41 

TDP-94-09B 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1520.000000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000  Ktg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-9«9B 

cso 

BA 

BARRJM 

19.80000000  fig/g 

5.0 

6.79 

TDP.94-09B 

cso 

BA 

BARRTM 

18.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

CA 

CALCRIM 

39700.00000  fig/g 

5.0 

18.13 

TDP-94-09B 

cso 

CA 

CALCRIM 

33100.00000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

CD 

CADMRTM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

CO 

COBALT 

LI' 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

5.52000000  \ig/g 

5.0 

9.89 

TDP-94^B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

5.00000000  \ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

cu 

COPPER 

3.43000000  ng/g 

5.0 

7 

TDP-94-09B 

cso 

ClI 

COPPER 

LT 

2.84000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

FE 

IRON 

5230.000000  jig/g 

5.0 

12.82 

TDP.94^B 

cso 

FE 

IRON 

4600.000000  pig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

5.0 

H 

I 

TDP-94-09B 

cso 

HG 

MERCURY 

LI* 

0.05000000  ^g/g 

5.0 

DH 

I 

TDP-94-09B 

cso 

K 

POTASSRIM 

272,0000000  \xg/g 

5.0 

22.49 

TDP-944)9B 

cso 

K 

POTASSRIM 

217.0000000  pLg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

5910.000000  pigfg 

5.0 

60.07 

TDP-94-09B 

cso 

MG 

MAGNESRfM 

3180.000000  pig/g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

cso 

MN 

MANGANESE 

89.40000000  ^g/g 

5.0 

48.85 

TDP-94-09B 

cso 

MN 

MANGANESE 

54.30000000  pigfg 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

NA 

SODRIM 

101.0000000  ng/g 

5.0 

66.23 

TDP-94-09B 

cso 

NA 

SODRIM 

201.0000000  pig/g 

5.0 

D 

TDP.94^B 

cso 

NI 

NICKEL 

9.84000000  pigfg 

5.0 

TDP.94-09B 

cso 

N1 

NICKEL 

LT 

2.74000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ^g/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-944)9B 

cso 

PB  LEAD 

LT 

7.44000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

cso 

SB  ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

5.0 

L 

TDP-94-09B 

cso 

SB  ANTIMONY 

LT 

19.60000000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

SE  SELENRTM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

SE  SELENarM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

TL  THALLRJM 

LT 

34.30000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

TL  THALLRJM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

V  VANADRJM 

9.34000000  ^g^g 

5.0 

2331 

TDP-94-09B 

cso 

V  VANADRJM 

7.39000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

ZN  ZINC 

9.26000000  fig/g 

5.0 

5.55 

TDP-94-09B 

cso 

ZN  ZINC 

8.76000000  ng/g 

5.0 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-03B 

cso 

IJNK537  UNKNOWN 

0.50000000  ^ig/g 

5.0 

S 

**.** 

TDP-94-03B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-04A 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

0.30000000  jAg^g 

0.5 

S 

80.00 

TDP-94-04A 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

0.70000000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-04B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

S 

TDP-94-04B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05A 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

S 

TDP-94-05A 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

0.90000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-9«5A 

cso 

UNK528  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

S 

*««« 

TDP-94-05A 

cso 

UNK528  UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP*94^5A 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

0.50000000  ^g^g 

0.5 

S 

2232 

TDP-94-05A 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-05B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

S 

TDP-94-05B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94-06A 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

S 

85.71 

TDP-94-06A 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-06B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

5.0 

S 

***** 

TDP-944)6B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-07B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

S 

TDP-94-07B 

cso 

UNK537  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-944)8A 

cso 

UNK599  UNKNOWN 

9.00000000  ng/g 

0.5 

S 

40.00 

TDP-94-08A 

cso 

UNK599  UNKNOWN 

6.00000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-9«8A 

cso 

UNK607  UNKNOWN 

9.00000000  ng/g 

0.5 

S 

***** 

TDP-94-08A 

cso 

UNK607  UNKNOWN 

3.00000000  Mg^g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

S 

28.57 

TDP-94-08A 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

4.00000000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

UNK6I2  UNKNOWN 

6.00000000  Mg^g 

0.5 

S 

40.00 

TDP-944)8A 

cso 

UNK6I2  UNKNOWN 

4.00000000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

UNK614  UNKNOWN 

3.00000000  jig/g 

0.5 

S 

**.** 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdk 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qiul 

%RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILiES 

TDP-94-08A 

CSO 

UNK614  UNKNOWN 

10.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

UNK619  UNKNOWN 

5.00000000  |ig/g 

0.5 

S 

66.67 

TDP-94-08A 

CSO 

UNK6I9  UNKNOWN 

10.00000000  ilg/g 

0-5 

D 

TDP-9«8A 

CSO 

UNK625  UNKNOWN 

3.00000000  fig/g 

0.5 

S 

66.67 

TDP-94-08A 

CSO 

UNK625  UNKNOWN 

6.00000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

CSO 

UNK626  UNKNOWN 

5.00000000  ^g/g 

0,5 

S 

66.67 

TDP-94-08A 

CSO 

UNK626  UNKNOWN 

10.00000000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

UNK630  UNKNOWN 

10.00000000  ^g/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

CSO 

UNK630  UNKNOWN 

10.00000000  lig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

UNK633  UNKNOWN 

5.00000000  ng/g 

0.5 

S 

57.14 

TDP-9«8A 

CSO 

UNK633  UNKNOWN 

9.00000000  }ig/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

CSO 

UNK634  UNKNOWN 

6.00000000  ^g/g 

0.5 

S 

*»  «* 

TDP.94-O8A 

CSO 

UNK634  irNKNOWN 

20.00000000  \igjg 

0.5 

D 

TDP.94-O8A 

CSO 

UNK639  UNKNOWN 

8.00000000  ng/g 

0.5 

S 

90.91 

TDP-94-08A 

CSO 

irNK639  UNKNOWN 

3.00000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

CSO 

UNK642  UNKNOWN 

10.00000000  ng/g 

0.5 

S 

TDP.94-O8A 

CSO 

UNK642  UNKNOWN 

3.00000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

123TCB  U;j-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

123TCB  U.3-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  \igjg 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

124TCB  1,2,4.TRICHLOROBENZENE 

LI' 

0.22000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

12DCLB  l,2-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  jAg/g 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

CSO 

12DCLB  U2-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  Hg/g 

0.5 

TDP-94^A 

CSO 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

13DCLB  l,3-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  jAg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

13DCLB  U3-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  fAg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

NI) 

0.63000000  (ig/g 

0.5 

RD 

TDP-94^9A 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  fAg/g 

0.5 

R 

TDP.94-09A 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LI' 

0.03400000  \igjg 

0.5 

TDP.94-09A 

CSO 

14DCLB  l,4-DICHU)ROBENZENE 

LI' 

0.03400000  ytgjg 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

CSO 

236TCP  23,6-TRlCHLOROPHENOL 

LI' 

0.62000000  fAg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  |Ag/g 

0,5 

TDP-94-09A 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LI' 

0.49000000  \igjg 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LI' 

0.49000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jAg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

246TCP  2,4,6.TR1CHLOROPHENOL 

LI' 

0.06100000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHUlROPHENOL 

LI' 

0.06500000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jAg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ^g/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  DiffererKe 

Media  Mcas  Unit  Flac  Data 

Site  ID _ _ TertName _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-9L09A 

CSO 

4NP 

4.NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

0.5 

TDP.94^A 

CSO 

4NP 

4.NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

TDP-944)9A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-9L09A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

TDP-9L09A 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

0.5 

TDP-94^A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LI' 

0.03300000  Mg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LI' 

0.03300000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000000  fig/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000000  ng/g 

0.5 

R 

TDP-94^A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94^A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g 

0.5 

D 

TT>P-94-09A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2^HU)ROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^ig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  {2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LI' 

0.44000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHIjOROETHYL)ETHER 

LI' 

0.36000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2<;HL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETH  YHEXYL)  PHTH  ALATE 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

CSO 

BAANT 

BENZO  |AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

BAANT 

BENZO  |A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  \ig/g 

0.5 

TDP-94^A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  |A]  PYRENE 

LI' 

1.20000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  |A1  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LI' 

0.31000000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LI' 

0.31000000  ^g/g 

0.5 

TDP-9«9A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

L7' 

1.30000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LI' 

1.80000000  |ig/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  \ig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIJLFAN 

LT 

2.40000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  |ig/g 

0.5 

RD 

TDP.94-09A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  jig/g 

0.5 

R 
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Tire  Disposal  Area  (SWMU 13)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference _ 

Mcas  Unit  Ma 

Site  IP _ Type _ Test  Name _ Booi  Vahie  Meas  Depth  Code  Qaal  %RPP 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-09A 

CSC 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  fig/g 

0.5 

RD 

TDP-944)9A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  IG.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K1  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  AUOHOL 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

BZALO 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  Mg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000000  Mg/g 

0,5 

TDP-94-09A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LI' 

1.80000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  Hg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFTOE 

LT 

0.09700000  ^g/g 

0.5 

TDP.94^A 

CSO 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

CPMSO 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

TDP-94^A 

CSO 

CPMS02  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0-06600000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LI¬ 

0.06600000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  |AH1  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AHl  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  jig/g 

0.5 

TDP-94^A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pLg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DBZRJR  DIBENZOFIFRAN 

LT 

0.38000000  Mg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g 

0.5 

TDP-94-a9A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ^ig/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

PITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMII 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Meas  Unit  Data 

_ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Co<e  Qual  %RPP 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-944)9A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ftg/g 

0.5 

TDP-94^A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

NNDME  N-NmoSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94WA 

cso 

NNDPA 

N-NHROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

OXAT 

1,4-C)XATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

OXAT 

1.4<)XATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NO 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

cso 

PCB232 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

cso 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

PCB242 

POLYCHUHUNATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-9-M)9A 

cso 

PCB248 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

cso 

PCB248 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

PCB254 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LI' 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LI' 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I.l-DICHLOROET 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LI' 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1-DICHLOROET 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

cso 

PPDDE 

2>BIS<PARA-CHLOROPHENYL)-1.1-DICHLOROET 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l,l-TRlCHLORO 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRlCHLORO 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

507 


Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID _ Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


Meas  Uait  Flae  Data 

Bool  Value  Meas  Deptii  Code  Qnal  •/.RPD 


TDP-94-09A 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

0-5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

SUPON  2^HLORO-H2,4-DlCHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  iig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

SUPON  2-CHIjORO-1-{2,4-DICHLOROPHENYL)V1NYL 

LT 

0.92000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

0.80000000  fig/g 

0.5 

SD 

TDP-94-09A 

cso 

UNK583  UNKNOWN 

6.00000000  ^g/g 

0.5 

SD 

TDP.94-09A 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.70000000  ng/g 

0.5 

SD 

TDP-94-09A 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.70000000  fxg/g 

0.5 

SD 

TDP-94^A 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09B 

cso 

123TCB  1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

I23TCB  1A3-TR1CHLOROBENZENE 

LI' 

0.03200000  Mg/g 

5.0 

TDP.94-09B 

cso 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

124TCB  U.4-TRICHU)ROBENZENE 

LT 

0.22000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

I2DCLB  W-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  Mg/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

I2DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LI' 

0.04200000  ^g/g 

5.0 

TDP.94-09B 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  jig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  lig/g 

5.0 

TDP.94-09B 

cso 

13DCLB  13-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

NI) 

0.63000000  fig/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000000  fig/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

cso 

14DCLB  1,4-DICHU)R0BENZENE 

LT 

0.03400000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

14DCLB  1.4-D1CHU)R0BENZENE 

LT 

0.03400000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

236TCP  23.6-TRlCHLOROPHENOL 

LI' 

0.62000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

24STCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ^g/g 

5.0 

TDP-944)9B 

cso 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

cso 

246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

cso 

246TCP  2.4.6-TRlCHLOROPHENOL 

LI' 

0.06100000  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

5.0 

TDP-94^B 

cso 

24DCLP  2.4-DlCHU)ROPHENOL 

LI' 

0.06500000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

24DMPN  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

24DMPN  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

24DNP  2.4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

24DNT  2.4-DINlTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ^g/g 

5.0 
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Molki  Meas  Unit  Flaf  Date 

Site  ID _ Type  Test  Name _ Bool  Vahie  Mcas  Depth  Co<e  Qoal  %RPD 


TDP-94-09B 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  HB'g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

5.0 

TDP-944)9B 

CSO 

2CLP  2-CHIjOROPHENOL 

LT 

0.05500000  |ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

2CNAP  2-CHlX)RONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

2CNAP  2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

TDP.94-09B 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09SOOOOO  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LI' 

0.09800000  \ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  fig/g 

5.0 

R 

TDP-94^B 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  iig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

2NP  2.NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-<>9B 

CSO 

33DCBD  33-CICHLORC)BENZIDINE 

LT 

1.60000000  Jig/g 

5.0 

D 

TDP-944>9B 

CSO 

33DCBD  33-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

5.0 

TDP.94-09B 

CSO 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  |ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

3NANIL  3.NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

3NT  3-NTTROTOLlIENE 

LT 

0.34000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

3NT  3-NrrROTOLlIENE 

LT 

0.34000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

46DN2C  4,6.DrNITR0.2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

5.0 

TDP.94-09B 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LI' 

0.04100000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

4CANIL  4-CHIjOROANILINE 

ND 

0.63000000  jig/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  fig/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  jig/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

4CL3C  4-CHIJORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

4CLPPE  4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ^ig/g 

5.0 

TDP.94-09B 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  jAg/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  ng/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

5.0 

TDP.94-09B 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMIJ 13)  Phase  II  Rl  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Mcas  Unit  Flac  Data 

Site  ID _ _ Teat  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %ltPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94^B 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0,40000000  ^ig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

5.0 

TDP-94^B 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

5.0 

TDP.94-09B 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  Mg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  \ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000000  \ig/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

cso 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000000  ^ig^g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  iig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  \ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

5.0 

TDP.94-09B 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHL0R01S0PR0PYL)ETHER 

LT 

0.44000000  iig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LI' 

0.36000000  \Lg/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH  ALATE 

LT 

0.48000000  }ig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

5.0 

TDP.94^B 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  \ig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

cso 

BBFAN 

BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

5,0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

hr 

1.30000000  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000000  ^tg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  fig/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP.94-09B 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  ng/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

cso 

BGHIPY  BENZO  [0,111]  PERYLENE 

LI' 

0.18000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

cso 

BGHIPY  BENZO  |G,HI]  PERYLENE 

LI' 

0.18000000  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LI' 

0.13000000  fig/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Medfal  Meas  Unit  Fine  Dntn 

Site  ID  Type  Test  Name  Bool  Value  Mens  Depth  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-09B 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

C1j6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ^g/g 

5.0 

TDP.94^B 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCUJPENTADIENE 

LT 

0.52000000  >ig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCUDPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

5.0 

TDP-944)9B 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LI' 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  iig/g 

5,0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700000  \ig/g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-9409B 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-9409B 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

5.0 

TT)P-94-09B 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.9«9B 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

5.0 

TDP.944)9B 

CSO 

DBZRTR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

DBZRIR  DIBENZORFRAN 

LT 

0.38000000  Mg/g 

5.0 

TDP.94^9B 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

CSO 

DCPD 

DICYCU)PENTADIENE 

LI' 

0.57000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LI¬ 

0.06800000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LI¬ 

0.24000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  iig/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pLg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  Kg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LI' 

1.30000000  |ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

1.70000000  jig/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMLJ 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Fbc  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-9+<l9B 

CSO 

NNDME  N-NTOOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ne/z 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  tig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  jig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  ^g/g 

5.0 

TDP.94-09B 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

5.0 

D 

TDP.9<M)9B 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB221 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000  ng/g 

5.0 

R 

TDP-9409B 

CSO 

PCB221 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5,0 

RD 

TDP-944)9B 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  |ig/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  iig/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  jig/g 

5.0 

RD 

TDP-94^B 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  jig/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  ng/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  Mg/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LI' 

0.79000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LI' 

0.79000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  |ig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ^ig/g 

5,0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  >ig/g 

5.0 

D 

TDP.94-<)9B 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g 

5.0 

TDP.94^B 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  }ig/g 

5,0 

TDP-94^B 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LI' 

0.03200000  jig/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LI' 

0.05200000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  >ig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  jig/g 

5-0 

TDP-94^B 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA^HLOROPHENYL)-l ,  1-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

0.06800000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

PPDDE 

2>B1S(PARA-CHLOROPHENYL)-L1-DICHIjOROET 

LT 

0.06800000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LL1-TRICHLORO 

LI' 

0.10000000 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(P  ARA-CH1jOROPHENYL)-L  L 1 -TRICHLORO 

LT 

0.10000000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LI' 

1.70000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LI' 

0.08300000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LI' 

0.08300000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

SIIPON 

2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LI' 

0.92000000  ^g^g 

5.0 

D 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMLI 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Naoie 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Deptli 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  SXMIVOLATILES 

TDP-94-09B 

cso 

SUPON  2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

0.70000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

0.70000000  jig/g 

5.0 

SD 

TDP-94-09B 

cso 

UNK583  UNKNOWN 

6.00000000  ^g/g 

5.0 

SD 

TDP.94-09B 

cso 

UNK6II  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

SD 

**** 

TDP-94-09B 

cso 

l)NK611  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

SD 

TDP-94^B 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.90000000  ^g/g 

5.0 

SD 

TDP-94-09B 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.90000000  ue/g 

5.0 

SD 

10.53 

TDP-94^B 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

1.00000000  jig/g 

5.0 

TDP-94-11A 

cso 

UNK599  UNKNOWN 

9.00000000  ue/e 

0.5 

s 

25.00 

TDP-94-UA 

cso 

ITNK599  UNKNOWN 

7.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-nA 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

S 

90.91 

TDP-94-nA 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

8.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.IIA 

cso 

UNK6II  UNKNOWN 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

s 

28.57 

TDP-94.nA 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

4.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-nA 

cso 

IINK612  UNKNOWN 

5.00000000  ^g/g 

0.5 

S 

50.00 

TDP-94-nA 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-nA 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

4.00000000  ^g/g 

0.5 

S 

85.71 

TDP-94-nA 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

10.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.nA 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

5.00000000  Mg/g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

5.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-11A 

cso 

IINK630  UNKNOWN 

9.00000000  Hg/g 

0.5 

S 

10.53 

TDP-94-11A 

cso 

IJNK630  IFNKNOWN 

10.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-nA 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

4.00000000  Hg/g 

0.5 

S 

54.55 

TDP.94-nA 

cso 

UNK633  IFNKNOWN 

7.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-nA 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

4.00000000  fig/g 

0.5 

S 

28.57 

TDP-94-11A 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.nA 

cso 

UNK639  UNKNOWN 

10.00000000  fig/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

cso 

UNK639  UNKNOWN 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP.94-09A 

cso 

niTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LI' 

0.20000000  Jig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

lllTCE  1.1.1-TRICHIjOROETHANE 

LT 

.0.20000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

cso 

1I2TCE  l.U-TRlCHljOROETHANE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94WA 

cso 

112TCE  UU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-a9A 

cso 

IIDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-09A 

cso 

IIDCE  1.1-DICHU3ROETHYLENE 

LT 

0.27000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

IIDCLE  l.l-DICHU)ROETHANE 

LT 

0.49000000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-09A 

cso 

IIDCLE  l.l-DICHU)ROETHANE 

LT 

0.49000000  ^g/g 

0.5 

D 

Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  uiiit  Fhe 

Site  ID _ Type _ TestNaaie _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %1U»D 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-944)9A 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

12DCE 

i;2.DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

D 

TD?-9M9A 

cso 

12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000  ^ig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

12DCLE  l^DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000  MS^g 

0.5 

D 

TDP.94^A 

cso 

12DCLP 

1,2.D1CHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

12DCLP 

1,2-DlCHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

13DCLB  1,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

13DMB 

u-dimethylbenzene 

LT 

0.23000000  |ig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0,23000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000  Hg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LI' 

2.00000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

C13DCP  CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000  ng/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

C13DCP  CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000  jig/g 

0.5 

DR 

TDP.94-09A 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

NI) 

1.00000000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000  iig/g 

0.5 

DR 

TDP-94-09A 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000  (Ig/g 

0,5 

D 

TDP-94^A 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000  >ig/g 

0,5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CCL3F 

TRJFLIIOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

CCL3F 

TRIFLlfORCX:HLOROMETHANE 

LT 

0.23000000  |ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LI' 

0.31000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000  \ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000  Mg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000  Hg/g 

0.5 

TDP.94-09A 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000  iigfg 

0,5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-09A 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000  ^g/g 

0.5 
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Chemical  Class:  VOLATELES 


TDP-94-09A 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

TDP-9+4)9A 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000  tig/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

NI) 

0.60000000  ng/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

NI) 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

DR 

TDP-94^A 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000  tig/g 

0.5 

TDP.94^A 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000  ^^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECinc 

LT 

0,20000000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000  ^ig/g 

0.5 

D 

TDP-944)9A 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

LT 

0,10000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

LT 

0.10000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000  fig/g 

0.5 

TDP-944)9A 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000  |Ag/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-09A 

cso 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000  iig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

NI) 

1.00000000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

NI) 

1.00000000  ng/g 

0.5 

DR 

TDP-94^A 

cso 

STYR 

STYRENE 

NI) 

0.60000000  jAg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

cso 

STYR 

STYRENE 

NI) 

0.60000000  \ig/g 

0.5 

DR 

TDP-94^A 

cso 

T13DCP  TRANS-U3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000000  \ig/g 

0.5 

R 

TDP-94^A 

cso 

T13DCP  TRANS-1.3-D1CHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

DR 

TDP-94-09A 

cso 

TCLEA 

LU.2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000  ng/g 

0.5 

Tt)P.94-09A 

cso 

TCLEA 

1.U.2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000  \ig/g 

0,5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-9-M)9A 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

cso 

TRCLE 

TRICHUIROETHYLENE 

LT 

0.23000000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000  fig/g 

0.5 

TDP-94^A 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09B 

cso 

niTCE 

Ll.I-TRICHLOROETTIANE 

LT 

0.20000000  \ig/g 

5.0 

TDP-94^B 

cso 

lllTCE 

Ll.I-TRlCHLOROETHANE 

LT 

0.20000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

112TCE 

LU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

112TCE 

I.U-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000  ^ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

IIDCE 

l.l.DICHU)ROETHYLENE 

LT 

0,27000000  fig^g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

IIDCE 

1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0,27000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP.94^B 

cso 

IIDCLE 

I.l-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000  iLg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

cso 

IIDCLE 

1.I-DICHU3ROETHANE 

LI' 

0.49000000  ^g/g 

5.0 

D 
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Mras  Unit  Flu^  Data 

Bool  Value  Maas  Pepdi  Code  Qual  %RPP 


Chemical  Class:  VOIAHLES 


TDP-94^B 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000  ^ig/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

CLCfiHS  MONCXJHLOROBENZENE 

LT 

O.IOOOOOOO  fig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

NI) 

0.60000000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

NI) 

0.60000000  fig/g 

5.0 

DR 

TDP-94-09B 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

DBRCL 

DEROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000  ^lg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000000  ^g/g 

5.0 

TDP.94-09B 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000  ixg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-(>9B 

CSO 

MEC6H5  TOLUENE 

LT 

0.10000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

MEC6H5  TOLUENE 

LT 

0.10000000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000  jig/g 

5.0 

TDP-94^B 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBirrYL  KETONE 

LT 

0.63000000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

MNBK 

METHYl^N-BUTYL  KETONE 

NI) 

1.00000000  fig/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BirrYL  KETONE 

NI) 

1.00000000  ^g/g 

5.0 

DR 

TDP-94-09B 

CSO 

STYR 

STYRENE 

NI) 

0.60000000  jig/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

STYR 

STYRENE 

NI) 

0.60000000  ^g/g 

5.0 

DR 

TDP-94-09B 

CSO 

T13DCP  TRANS-1.3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000000  fig/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

CSO 

T13DCP  TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000000  ng/g 

5.0 

DR 

TDP.94-09B 

CSO 

TCLEA 

l,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000  ng/g 

5.0 

TDP.94-09B 

CSO 

TCLEA 

1,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000  lig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000  iig/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000  \ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-09B 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000  fig/g 

5.0 

D 
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SkelD 

Mc«a 

Tyvt 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Deiitii 

nut 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  CYANIDE 

BWS-944)9 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  jig/g 

0.5 

BWS-94^ 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  fig/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

BWS-944)9 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ^g/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

I35TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

cso 

246TNT  2A6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g^g 

0.5 

BWS-94^ 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  lig/g 

0.5 

D 

BWS-944)9 

cso 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g 

0.5 

BWS.94.09 

cso 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

cso 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlJENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

cso 

HMX 

CYCUDTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANrrRAMINE 

LT 

2.00000000  Hg/g 

0,5 

D 

BWS-94-09 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  jig/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  Hg/g 

0.5 

D 

BWS.94-09 

cso 

RDX 

CYCmTRIMETHYI^NETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ^g/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

cso 

TETRYL  N-METH  YI^N2  A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000000  jig/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ^g/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  METALS 

BWS-94-09 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

0.5 

D 

BWS.94-09 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5060.000000  fig/g 

0.5 

17.99 

BWS-94.09 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6060.000000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS.94-09 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.78000000  jig/g 

0.5 

10.05 

BWS.94-09 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.18000000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

cso 

BA 

BARIUM 

48.40000000  ng/g 

0.5 

13.49 

BWS-94-09 

cso 

BA 

BARRIM 

55.40000000  ng/g 

0.5 

D 

BWS-94.09 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ng/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LI' 

0.42700000  ng/g 

0.5 

D 

BWS-94.09 

cso 

CA 

CALCRIM 

3030.000000  ^g/g 

0.5 

6.70 

BWS-94-09 

cso 

CA 

CALCRIM 

3240.000000  Hg/g 

0.5 

D 

BWS.94-09 

cso 

CD 

CADMRIM 

LI' 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

BWS-94-09 

cso 

CD 

CADMRIM 

LI' 

1.20000000  ng/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

cso 

CO 

COBALT 

3,02000000  ^g/g 

0.5 

8.25 

BWS-94-09 

cso 

CO 

COBALT 

3.28000000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

cso 

CR 

CHROMRJM 

5.44000000  ^ig/g 

0.5 

46.87 

BWS-94-09 

cso 

CR 

CHROMRIM 

8.77000000  ^g/g 

0.5 

D 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


Media  Mcas  UnH  Fka  Data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flac  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal  ^RFD 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 

Medfal  Mefls  Unit  Fine  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Mens  Depth  Code  Qua!  %RPD 


Chemical  Class:  CYANIDE 


BRP-94-09A 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

13.00000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

13.00000000  pg/g 

0.5 

BRP-944)9B 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-944)9B 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  pg/g 

3.0 

D 

BRP.94^B 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-13A 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  |ig/g 

0.5 

Chemical  Class:  ] 

METALS 

BRP-94-09A 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

D 

BRP.94-09A 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

0.5 

BRP.94-09A 

CSO 

AL 

ALUMINirM 

5440.000000  pg/g 

0.5 

D 

534 

BRP-94-09A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5750.000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.27000000  pg/g 

0.5 

D 

5.02 

BRP-94-09A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.11000000  ^ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

BA 

BARRIM 

126.0000000  jig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

BA 

BARRJM 

126.0000000  jig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^9A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  jig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CA 

CALCRTM 

27300.00000  ng/g 

0.5 

D 

21.95 

BRP-94-09A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

21900.00000  ng/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CD 

CADMRIM 

52.40000000  fig/g 

0.5 

D 

13.01 

BRP-94^A 

CSO 

CD 

CADMRIM 

46.00000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

CO 

COBALT 

10.50000000  ng/g 

0.5 

D 

2.90 

BRP-94-09A 

CSO 

CO 

COBALT 

10.20000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

160.0000000  jig/g 

0.5 

D 

1.86 

BRP-94-09A 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

163.0000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CU 

COPPER 

73.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

22.42 

BRP-94-09A 

CSO 

CU 

COPPER 

58.60000000  Mg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

FE 

IRON 

20500.00000  Mg/g 

0.5 

D 

19.25 

BRP.94-09A 

CSO 

FE 

IRON 

16900.00000  ^g/g 

0.5 

BRP-94^9A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07530000  pg/g 

0.5 

D 

4.54 

BRP-94^A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07880000  fig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

1270.000000  ^g/g 

0.5 

D 

233 

BRP-94-09A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

1300.000000  jig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

MG 

MAGNESRrM 

4010.000000  ng/g 

0.5 

D 

9.40 

BRP-94-09A 

CSO 

MG 

MAGNESRFM 

3650.000000  jig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

198.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

12.90 

BRP-94^A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

174.0000000  iig/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

NA 

SODRIM 

226.0000000  fig/g 

0.5 

D 

4.75 

BRP-94-09A 

CSO 

NA 

SODRIM 

237.0000000  ng/g 

0.5 
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Bomb  cmd  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative 


Mcdfai 

Site  IP _ Type  _  TestNane 


BRP-94-09A 

CSO 

N1 

NICKEL 

BRP-94-09A 

CSO 

N1 

NICKEL 

BRP-94-09A 

CSO 

PB 

LEAD 

BRP-94-09A 

CSO 

PB 

LEAD 

BRP-94-09A 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BRP-94-09A 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BRP-94«09A 

CSO 

SE 

SELENIUM 

BRP-94^A 

CSO 

SE 

SELENIUM 

BRP-94^A 

CSO 

TL 

THALLIUM 

BRP.94-09A 

CSO 

TL 

THALLRIM 

BRP-94-09A 

CSO 

V 

VANADRIM 

BRP-944)9A 

CSO 

V 

VANADRTM 

BRP.94-09A 

CSO 

ZN 

ZINC 

BRP-94-09A 

CSO 

ZN 

ZINC 

BRP-94-09B 

CSO 

AG 

SILVER 

BRP-94^B 

CSO 

AG 

SILVER 

BRP-94-09B 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

BRP-94-09B 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

BRP-94^B 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BRP-94-09B 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BRP-94-09B 

CSO 

BA 

BARRIM 

BRP-94-09B 

CSO 

BA 

BARRFM 

BRP-94^B 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

BRP-94^B 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

BRP-94-09B 

CSO 

CA 

CALCRIM 

BRP.94-09B 

CSO 

CA 

CALCRIM 

BRP.94-09B 

CSO 

CD 

CADMRIM 

BRP-94-09B 

CSO 

CD 

CADMRIM 

BRP.94-09B 

CSO 

CO 

COBALT 

BRP-94-09B 

CSO 

CO 

COBALT 

BRP.94-09B 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

BRP.94-09B 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

BRP-94-09B 

CSO 

CU 

COPPER 

BRP-94-09B 

CSO 

ClI 

COPPER 

BRP-94^B 

CSO 

FE 

IRON 

BRP-94^B 

CSO 

FE 

IRON 

BRP.94-09B 

CSO 

HG 

MERCURY 

BRP-94^B 

CSO 

HG 

MERCURY 

BRP-94^B 

CSO 

K 

POTASSRFM 

BRP-94-09B 

CSO 

K 

POTASSRIM 

BRP-94-09B 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

BRP-94^B 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

Meas  Unit  Ila{  Data 


Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qnal 

%RPD 

16.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

2535 

12.40000000  ^g/g 

0,5 

292.0000000  fig/g 

0.5 

D 

46.52 

469.0000000  fig/g 

0.5 

LT 

19.60000000  Mg^g 

0.5 

D7 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.44900000  ^ig/g 

0-5 

D 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

LT 

34.30000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

13.70000000  fig/g 

0.5 

D 

6.02 

12.90000000  Mg^g 

0.5 

7 

1050.000000  Mg/g 

0.5 

D 

3.88 

1010.000000  ^g/g 

0.5 

LT 

O.S0300000  ^g/g 

3.0 

D 

LT 

0.80300000  ^g/g 

3.0 

3830.000000  ^g/g 

3.0 

D 

20.40 

4700.000000  jig/g 

3.0 

6.67000000  ng/g 

3.0 

D 

536 

7.03000000  ^g/g 

3.0 

41.40000000  fig/g 

3.0 

D 

8.55 

45.10000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.42700000  *ig/g 

3.0 

D 

LT 

0.42700000  jig/g 

3.0 

19100.00000  ^g/g 

3.0 

D 

8.52 

20800.00000  ^g/g 

3.0 

LT 

1.20000000  jig/g 

3.0 

D 

LT 

1.20000000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.50000000  ^g/g 

3.0 

D 

LT 

2.50000000  fig/g 

3.0 

12.70000000  ^g/g 

3.0 

D 

9.02 

13.90000000  ^g/g 

3.0 

6.50000000  Mg/g 

3.0 

D 

27.01 

8.53000000  fig/g 

3.0 

6380.000000  fig/g 

3.0 

D 

26.16 

8300-000000  Mg/g 

3.0 

0.06400000  jig/g 

3.0 

D 

955 

0.07070000  jiig/g 

3.0 

767.0000000  jig/g 

3.0 

D 

434 

801.0000000  ng/g 

3.0 

2120.000000  ^g/g 

3.0 

D 

7.71 

2290.000000  ^g/g 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative 


Mete  Meas  Unit  Fief  Data 


Stem 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code  Qiial 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

BRP-94-09B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

109.0000000  fig/g 

3.0 

D 

16.03 

BRP-94-09B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

128.0000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

NA 

SODIUM 

157.0000000  ^g/g 

3.0 

D 

67.79 

BRP.94^B 

CSO 

NA 

SODIUM 

318.0000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.35000000  |Ag/g 

3.0 

D 

32.10 

BRP-94^B 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.87000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

PB 

LEAD 

21.80000000  )ig/g 

3.0 

D 

19.10 

BRP-94^B 

CSO 

PB 

LEAD 

18.00000000  Mg/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ng/g 

3.0 

D7 

BRP-94-09B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LI' 

19.60000000  fig/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

S£ 

SELENRrM 

LT 

0.44900000  gg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LI' 

0.44900000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

V 

VANADRJM 

8.92000000  Hg/g 

3.0 

D 

21.78 

BRP-94^B 

CSO 

V 

VANADRJM 

11.10000000  jig/g 

3.0 

7 

BRP-94-09B 

CSO 

ZN 

ZINC 

46.40000000  ng/g 

3.0 

D 

11.63 

BRP-94-09B 

CSO 

ZN 

ZINC 

41.30000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4090.000000  ng/g 

5.0 

19.01 

BRP-94-09C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3380.000000  jig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.84000000  jig^g 

5.0 

5.08 

BRP-94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.60000000  >ig^g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

BA 

BARRIM 

41.20000000  Mg/g 

5.0 

7.82 

BRP-94-09C 

CSO 

BA 

BARIUM 

38.10000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CA 

CALCRFM 

16600.00000  ng/g 

5.0 

37.25 

BRP-94-09C 

CSO 

CA 

CALCRIM 

24200.00000  jig/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  jig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  jig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

12.10000000  Hg/g 

5.0 

12.28 

BRP-94-09C 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

10.70000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94^C 

CSO 

CU 

COPPER 

5.61000000  ng/g 

5.0 

5.49 

BRP-94-09C 

CSO 

ClI 

COPPER 

5.31000000  jig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

FE 

IRON 

7200.000000  ^g/g 

5.0 

7.79 

BRP-94-09C 

CSO 

FE 

IRON 

6660.000000  >ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07520000  jAg/g 

5.0 

3.24 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depdi 

Flag 

Code 

Date 

Qoal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METAUS 

BRP-94-09C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07280000  jig/g 

5.0 

D 

3.24 

BRP-944)9C 

cso 

K 

POTASSRFM 

650.0000000  ^g/g 

5.0 

22.98 

BRP-94-09C 

cso 

K 

POTASSRIM 

516.0000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP.944)9C 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

1440.000000  ^g/g 

5.0 

1.40 

BRP-94-09C 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

1420.000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

MN 

MANGANESE 

112.0000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

MN 

MANGANESE 

112.0000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

NA 

SODRJM 

172.0000000  ^g/g 

5.0 

9.12 

BRP-94-09C 

cso 

NA 

SODRJM 

157.0000000  >Ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

NI 

NICKEL 

6.23000000  ^g/g 

5.0 

1109 

BRP-94.09C 

cso 

NI 

NICKEL 

5.52000000  ^ig/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

cso 

PB 

LEAD 

10.30000000  ^g/g 

5.0 

23.18 

BRP-94.09C 

cso 

PB 

LEAD 

13.00000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  UE/g 

5.0 

7 

BRP.94-09C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  jig/g 

5.0 

D7 

BRP-94-09C 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  uk/k 

5.0 

BRP-94.09C 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94.09C 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  jig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94.09C 

cso 

V 

VANADRIM 

11.20000000  ^g/g 

5.0 

13.94 

BRP.94-09C 

cso 

V 

VANADRIM 

9.74000000  ^ig/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

cso 

ZN 

ZINC 

22.10000000  fig/g 

5.0 

9.98 

BRP-94-09C 

cso 

ZN 

ZINC 

20.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

Chemical  Class:  PESTICroES«»CBS 

BRP.94-09A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  fig/g 

0.5 

BRP.94-09A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1. 00000000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

1.00000000  ng/g 

0.5 

TD 

BRP-94-09A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

1,00000000  fig/g 

0.5 

T 

BRP-94-09A 

cso 

PCB232 

POLYCHU>RINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

1.00000000  ng/g 

0.5 

TD 

BRP.94-09A 

cso 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

1.00000000  fig/g 

0.5 

T 

BRP-94-09A 

cso 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NT) 

1.00000000  jig/g 

0.5 

T 

BRP-94-09A 

cso 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

1.00000000  ng/g 

0.5 

TD 

BRP-94-09A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

28.00000000  fig/g 

0.5 

ZC 

1935 

BRP-94-09A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

34.00000000  ng/g 

0.5 

ZCD 

BRP.94-09A 

cso 

PCB254 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.48000000  fig/g 

0.5 

TD 

BRP-94-09A 

cso 

PCB254 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.48000000  fig/g 

0.5 

T 

BRP-94-09A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LI' 

0.10000000  fig/g 

3.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditiomng  Building  (SWMU  23)  Phase  11 R1  Data  -  Duplicate,  Relative 


Media 

Type 

TestNane 

Mcas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

•/•RPD 

Chemical  Class:  MSTICBOES^CBS 

BRP-94-09B 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000000  ^g/g 

3.0 

TD 

BRP>94-09B 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000000  ng/g 

3.0 

T 

BRP-94-09B 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000000  ng/g 

3.0 

TD 

BRP-94-09B 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000000  |ig/g 

3.0 

T 

BRP-94-09B 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000000  Mg^g 

3.0 

T 

BRP-94-09B 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000000  Hg/g 

3.0 

TD 

BRP-94-09B 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

0.11700000  (Ig/g 

3.0 

ZC 

44.52 

BRP.94-09B 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

0.18400000  ng/g 

3.0 

ZCD 

BRP-94^B 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790000  jig/g 

3.0 

TD 

BRP-94-09B 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790000  ]isJg 

3.0 

T 

BRP.94-09B 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

5.0 

BRP-944>9C 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000000  >ig/g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000000  ^g/g 

5.0 

TD 

BRP-94-09C 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000000  Jig/g 

5.0 

T 

BRP-94^C 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000000  fig/g 

5.0 

TD 

BRP-94-09C 

cso 

PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000000  ^ig/g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

cso 

PCB242  P0LYCHU)R1NATEDBIPHENYL1242 

NI) 

0.10000000  ng/g 

5.0 

TD 

BRP-94.09C 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.10000000  ^g/g 

5.0 

T 

BRP-94.09C 

cso 

PCB248  POLYCHWRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.10000000  ^g/g 

5.0 

TD 

BRP-94-09C 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790000  fig/g 

5.0 

T 

BRP-944)9C 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790000  ^ig/g 

5.0 

TD 

BRP-944)9C 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  \x%J% 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  ^g/g 

5.0 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-02B 

cso 

IINK606  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

3.0 

S 

28.57 

BRB-94-02B 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

UNK609  INKNOWN 

0.90000000  ^g/g 

3.0 

s 

10.53 

BRB-94-02B 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94^2B 

cso 

UNK613  UNKNOWN 

0.40000000  Hg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

cso 

UNK613  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

UNK617  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

3.0 

S 

76.92 

BRB-94^2B 

cso 

UNK617  UNKNOWN 

0.90000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

2.00000000  fig/g 

3.0 

S 

BRB-94^2B 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94^2B 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.60000000  ng/g 

3.0 

S 

18.18 

BRB-94-02B 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

3.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate,  Relative 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  NttMe 

Mcas  Uait 

Bool  Vatae  Meas 

DepA 

Flag 

Code 

Data 

QuI 

%RPD 

BRB-94-02B 

CSO 

UNK623  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

3.0 

s 

28.57 

BRB-94-02B 

cso 

UNK623  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

3.0 

D 

BR&.94-02B 

CSO 

UNK626  UNKNOWN 

1-00000000  ^ig/g 

3.0 

S 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-9442B 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

1.00000000  Mg/g 

3.0 

S 

22.22 

BRB-94^B 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.80000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94^B 

cso 

UNK629  UNKNOWN 

0.70000000  ^g/g 

3.0 

S 

15J8 

BRB-944)2B 

cso 

UNK629  UNKNOWN 

0.60000000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

UNK629  UNKNOWN 

0.70000000  ^g/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

cso 

UNK629  UNKNOWN 

0.60000000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRB.94-02B 

cso 

UNK632  UNKNOWN 

2.00000000  fi^g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

cso 

UNK632  UNKNOWN 

2.00000000  ^ig/g 

3.0 

D 

BR&94-02B 

cso 

insiK632  UNKNOWN 

2.00000000  Jig/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

cso 

UNK632  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

ins[K633  UNKNOWN 

1. 00000000  ng/g 

3.0 

S 

BRB-94^2B 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

1.00000000  |xg/g 

3.0 

D 

BRB.94-02B 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

3.0 

S 

46.15 

BRB-94-02B 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.80000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

UNK637  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

S 

66.67 

BRB-94-02B 

cso 

irNK637  UNKNOWN 

1.00000000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

3.0 

S 

50.00 

BRB-94-02B 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

0.60000000  jig/g 

3.0 

D 

BRB>94-02B 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

3.0 

S 

85.71 

BRB-94-02B 

cso 

irNK64«  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

3.0 

S 

50.00 

BRB-94-02B 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94^A 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

S 

BRB.94-04A 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

0.5 

S 

28.57 

BRB-94-04A 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

D 

BRB.94-04B 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

3.0 

S 

18.18 

BRB-94-04B 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

0.60000000  pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

cso 

irNK617  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

3.0 

S 

50.00 

BRB.94-04B 

cso 

UNK6I7  UNKNOWN 

0.30000000  Hg/g 

3.0 

D 

BRB>94^B 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

3.0 

S 

50.00 

BRB.94^B 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.40000000  Jig/g 

3.0 

S 

66.67 

BRB-94-04B 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.80000000  Mg/g 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

0.80000000  ng/g 

3.0 

S 

28.57 

BRB.94-04B 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

3.0 

S 

18.18 

BRB-94-04B 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

3.0 

S 

««  «# 
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Bomb  and  Shell  RecondHioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 


Site  ID 

MmUb 

T»e 

Test  Nane 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

FW 

Code 

IHrta 

QuI 

%RPD 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

BRB-9404B 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

LOOOOOOOO  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

0.50000000  jig/g 

3.0 

S 

3333 

BRB-94-04B 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

0.70000000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

0.80000000  fig/g 

5.0 

S 

46.15 

BRB-94-^)4C 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

5.0 

D 

BRB-94-(MC 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

2.00000000  (tg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRB-944>4C 

cso 

UNK613  UNKNOWN 

0.70000000  ng/g 

5.0 

S 

25.00 

BRB-94-04C 

cso 

UNK613  UNKNOWN 

0.90000000  jig/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK614  UNKNOWN 

0.80000000  ^g/g 

5.0 

s 

85.71 

BRB-94.04C 

cso 

irNK614  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.70000000  \ig/g 

5.0 

S 

BRB.94-04C 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.70000000  jzg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK617  UNKNOWN 

1,00000000  |ig/g 

5.0 

S 

66.67 

BRB-94-04C 

cso 

UNK617  UNKNOWN 

2.00000000  jig/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

4.00000000  fig/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

1.00000000  fig/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK619  insnCNOWN 

4.00000000  ^ig/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

cso 

UNK6I9  UNKNOWN 

1.00000000  jig/g 

5.0 

D 

BRB.94-04C 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

5.0 

S 

66.67 

BRB-94-04C 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK622  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

5.0 

S 

50.00 

BRB-94-04C 

cso 

UNK622  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK623  UNKNOWN 

0.60000000  ng/g 

5.0 

S 

28.57 

BRB.94-04C 

cso 

UNK623  UNKNOWN 

0.80000000  ng/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

3.00000000  fig/g 

5.0 

S 

40.00 

BRB-94-04C 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

5.0 

D 

BRB-94.04C 

cso 

UNK629  UNKNOWN 

1. 00000000  fig/g 

5.0 

S 

10.53 

BRB.94-04C 

cso 

UNK629  UNKNOWN 

0.90000000  ng/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK632  UNKNOWN 

7,00000000  ^g/g 

5.0 

S 

♦♦  ♦♦ 

BRB-94.04C 

cso 

UNK632  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

cso 

UNK633  irNKNOWN 

2.00000000  |ig/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK634  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

S 

66.67 

BRB-94-04C 

cso 

UNK634  UNKNOWN 

-  I.OOOOOOOO  ^g/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

insrK636  UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

4.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

2.00000000  ]ig/g 

5.0 

S 

40.00 

BRB.944)4C 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

3.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

5-0 

S 

BRB-94-04C 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

2.00000000  \ig/g 

5.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 


Site  ID 

Mc4te 

Teat  Nave 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Cwie 

Data 

Qnal 

V«RPD 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

BRB-94-04C 

CSO 

UNK648  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

CSO 

UNK655  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

5.0 

s 

BRB-94.04C 

cso 

UNK655  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRB-94-11B 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.90000000  ^g/g 

3.0 

s 

75.86 

BRB-94.nB 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

2.00000000  Hg/g 

3.0 

D 

BRB>94-12A 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

5.00000000  ^g/g 

0.5 

s 

85.71 

BRB-94.12A 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

2.00000000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

S 

BRB-94-12A 

cso 

UNK64S  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

UNK650  UNKNOWN 

0.40000000  gg/g 

0.5 

S 

54.55 

BRB-94-12A 

cso 

UNK650  UNKNOWN 

0.70000000  |Lig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

5.00000000  ng/g 

0.5 

S 

BRB-94-12A 

cso 

insrK679  UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-12B 

cso 

UNK653  UNKNOWN 

0.80000000  ng/g 

3.0 

S 

46,15 

BRB-94.12B 

cso 

IINK653  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-12B 

cso 

UNK681  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

3.0 

S 

66.67 

BRB.94.12B 

cso 

insrK681  UNKNOWN 

1.00000000  Mg/g 

3.0 

D 

BRB-94-12C 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

0.30000000  Mg/g 

5.0 

S 

BRB-94.12C 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

5.0 

D 

BRP.94-O6A 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

0,80000000  ^g/g 

0.5 

S 

66.67 

BRP-944)6A 

cso 

irNK531  UNKNOWN 

0,40000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-944)6A 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

S 

28.57 

BRP-94-06A 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP.94-07A 

cso 

UNK524  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

S 

BRP-9«7A 

cso 

UNK524  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

cso 

UNK529  ITNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

s 

BRP-94-07A 

cso 

UNK529  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-9«9A 

cso 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

123TCB  U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

124TCB  U2,4-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-944)9A 

cso 

12DCLB  1,2-DICHU^ROBENZENE 

LI' 

0.04200000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

cso 

12DCLB  l,2.DICHU)ROBENZENE 

W 

0.04200000  fig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

1 2DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g 

0.5 

BRP-94^A 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LI' 

0.52000000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-944)9A 

cso 

13DCLB  l,3.DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-944)9A 

cso 

13DCLB  l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

0,5 

BRP-944)9A 

cso 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

NI) 

0.63000000  fig/g 

0.5 

R 

BRP-94^A 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000000  ^g/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g 

0.5 

D 
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_ Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative _ 

Mcdfal  Meas  Unit  Flat 

Site  ID  Type  Twt  Naic  Bi^ol  Value  Mcm  Depth  Code  Qpal  %RPD 


Chemical  Class:  S^MIVOLATTLES 


BRP-94-09A 

CSO 

14DCLB  1.4-dichlorobenzene 

LT 

0.03400000 

^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

23STCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

BRP.94-a9A 

CSO 

236TCP 

2;3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

245TCP 

2A5-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0-49000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

245TCP 

2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

BRP-944)9A 

CSO 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

246TCP 

2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

p&'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

24DNP 

2,4.DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITR0T0UIENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLIJENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0,5 

BRP-94-09A 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

0.05600000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

NI) 

3,10000000 

pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1,10000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-944)9A 

CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

35DNA 

3.5-DiNrrROANiLiNE 

LI' 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP.94^A 

CSO 

3NANIL  3.NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LI' 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLOENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

BRP-9-«)9A 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLlIENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

46DN2C  4,6.DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

46DN2C  4.6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 
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sue  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

%RPD 

BRP-94-09A 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ^g/g 

0.5 

BRP.94^A 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENyLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  ^g/g 

0.5 

DR 

BRP-94^A 

cso 

4CANIL  4^H1jOROANILINE 

ND 

0.63000000  fig^g 

0.5 

R 

BRP.9«9A 

cso 

4CL3C  44:HLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHE^m-PHE^^fL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

4CLPPE  44:HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

4NANIL  4-NrrROANlLINE 

ND 

3.10000000  ^g/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

cso 

4NANIL  4.NITROANILINE 

ND 

3.10000000  ^g/g 

0.5 

R 

BRP.94-09A 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94^A 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jAg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

BRP-94^A 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ug/e 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.40000000  jig^g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  |ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig/g 

0.5 

D 

BRP.94^A 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

ANBL  ANILINE 

ND 

0.13000000  fig/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

cso 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  ^ig/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

BRP.94-09A 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHlX)ROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

B2CEX  BIS  (2^HLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  jxg/g 

0.5 

BRP-94^A 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

0.5 

BRP-94^A 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHL0R01S0PR0PYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP.9409A 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.5 

BRP-944)9A 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

3.70000000  Mg/g 

0.5 

64.22 

BRP-94-09A 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

7.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-944)9A 

cso 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

0.35000000  ^g/g 

0.5 

D 

22.22 

BR?-94^A 

cso 

BAANT  BENZO  |A1  ANTHRACENE 

0.28000000  fig/g 

0.5 

BRP-94^A 

cso 

BAPYR  BENZO  |A|  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

1 

BRP-94^A 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 

Media  Meas  Unit  FUf  Data 

_ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Mens  Depth  Code  Qnal  %RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLJES _ 


BRF-94-09A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

0.73000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

l.SOOOOOOO  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg^g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2,40000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94^A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  1G.H.I]  PERYLENE 

0.37000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^9A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  |G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K1  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K1  FLUORANTHENE 

0.33000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

BZAIX 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.39000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.62000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

0.5 

BRP.94-09A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CLDAN 

CHU)RDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LI¬ 

0.09700000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

CPMS02  4^H1jOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  |AH1  ANTHRACENE 

LI' 

0.31000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  lAH]  ANTHRACENE 

LI' 

0.31000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LI¬ 

0.07100000  pg/g 

0.5 

BRP.94-09A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

DBZFUR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.5 

D 
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Mcdi*  Meas  Unit  Fbm  Data 

SHeH)  Type _ Teat  Name _ Bool  Value  Mcas  Depth  CoJe  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 


BRP-94^A 

CSO 

DBZFUR  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  jig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g 

0.5 

BRP*94-09A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-944)9A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP.94-09A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pLg/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g 

0.5 

BRP.94^A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^ig/g 

0,5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

0.11000000  uk/r 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

0.32000000  jig/g 

0.5 

BRP.94^A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BirrYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  iig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BinrYL  PHTHALATE 

1.50000000  jig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP.94-09A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

BRP.94-09A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  iig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  |ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000  \ig/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000  pig/g 

0.5 

DR 

BRP.94-09A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  iig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SIHLFATE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

BRP.944)9A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000000  jig/g 

0.5 

R 

BRP.94^A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000000  iig/g 

0.5 

DR 

BRP.94^A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.34000000  jig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.22000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  \ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

HCBD 

HEXACHU)ROBUTADIENE 

LT 

0,97000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^9A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LI' 

0.97000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  \ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  tig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  )ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

ICDPYR  INDENO|L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

ICDPYR  INDEN01L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  iig/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.5 

532 
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Mtas  Unit  Fbc  Data 

Sity  ID  Tyye  Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qua!  %RPD 


BRP.94-09A 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0,39000000 

iig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000000 

l^g 

0.5 

DR 

BRP.94-09A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000000 

(ig/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0,10000000 

tig/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

MIREX 

l.lA^,3.3A.4,5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAHV 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

MIREX 

1,1AA2.3.3A.4.5,5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000000 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

.  0,18000000 

Mg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0,18000000 

Pg/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP.944)9A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LI' 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

BR1>-94^A 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

BRP-944)9A 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0,07500000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^9A 

CSO 

OXAT 

L44:)XATH1ANE 

LT 

0,07500000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NT) 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94^A 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

BRP-944)9A 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

BRP.94^A 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB254 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

.  0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-944)9A 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

D 
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Site  ID 

Medfai 

Tyy 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qaal 

%RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

BRP-94-09A 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

50.00 

BRP-94-09A 

CSC 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.18000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ^g/g 

0.5 

BRP.94^A 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g 

0.5 

D 

BRP.944)9A 

cso 

PPDDD  i2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

PPDDD  W-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>I.l-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

PPDDE  2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.06800000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1-DICHIjOROET 

LT 

0.06800000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHlX)ROPHE>IYL>lJ,l-TRICHLORO 

LT 

0.10000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94«9A 

cso 

PPDDT  ^2•BIS(PARA•CHlX)ROPHENYL).l.l,l-TRICHLORO 

LT 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

PYR  PYRENE 

0.84000000  ^g/g 

0.5 

D 

66.67 

BRP.94^A 

cso 

PYR  PYRENE 

0.42000000  fig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

SIFPON  2<;HL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0-92000000  fig/g 

0.5 

BRP-944)9A 

cso 

SIIPON  2-CHU)RO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  >ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

cso 

IINK534  UNKNOWN 

0.60000000  jig/g 

0.5 

DS 

18.18 

BRP-94-09A 

cso 

UNK539  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

0.5 

DS 

18.18 

BRP-94-09A 

cso 

UNK539  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

DS 

50.00 

BRP-94^A 

cso 

UNK539  IFNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

cso 

UNK540  UNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

0.5 

DS 

66.67 

BRP-94^A 

cso 

UNK545  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

S 

66.67 

BRP-94^A 

cso 

UNK546  UNKNOWN 

1.00000000  jig/g 

0.5 

DS 

««  s* 

BRP-94-09A 

cso 

UNK551  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DS 

**  *♦ 

BRP-94-09A 

cso 

UNK551  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

cso 

UNK552  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

cso 

UNK552  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

DS 

BRP-944)9A 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

cso 

UNK563  UNKNOWN 

5.00000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

UNK591  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DS 

•«.*« 

BRP-94-09A 

cso 

UNK591  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

0.5 

DS 

50.00 

BRP-94^A 

cso 

UNK599  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

0.5 

DS 

50.00 

BRP-94-09A 

cso 

UNK599  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

DS 

22.22 

BRP-94-09A 

cso 

insJK599  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

S 

BRP.94-09A 

cso 

UNK602  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DS 

90.91 

BRP.94^A 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

0.80000000  fig/g 

0.5 

DS 

90.91 

BRP-94^A 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

0.80000000  ^g/g 

0.5 

DS 

46.15 

BRP-94-09A 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

S 
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Site  ID 

MHte 

Type 

Test  Nane 

Meas 

BmI 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

•/•RPD 

BRP-94-09A 

cso 

UNK607  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

0.30000000  ^ig/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

4.00000000  ng/g 

0.5 

DS 

**** 

BRP-94-09A 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

4.00000000  ^g/g 

0.5 

DS 

66.67 

BRP-944)9A 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

2.00000000  ^ig/g 

0.5 

DD 

BRP‘9M9A 

cso 

UNK6U  UNKNOWN 

4.00000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

UNK6n  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

0.90000000  fig/g 

0.5 

D$ 

40.00 

BRP.94^A 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

0.60000000  jig/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

0.90000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-94^A 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

cso 

UNK614  UNKNOWN 

1.00000000  jig/g 

0.5 

DS 

85.71 

BRP-94-09A 

cso 

UNK615  UNKNOWN 

0.40000000  ilg/g 

0.5 

DS 

85.71 

BRP-94-09A 

cso 

UNK615  UNKNOWN 

0.40000000  jig/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

cso 

UNK615  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

cso 

UNK615  UNKNOWN 

0.40000000  jig/g 

0.5 

DS 

BRP-94^A 

cso 

UNK615  IUNKNOWN 

0.30000000  \ig/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.30000000  >ig/g 

0.5 

S 

28.57 

BRP.94-09A 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP.94-09A 

cso 

UNK617  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

DS 

40.00 

BRP-94-09A 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

DS 

40.00 

BRP-94^A 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.60000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

2.00000000  }ig/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

2.00000000  pig/g 

0.5 

DD 

BRF-94-09A 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

0.80000000  fig/g 

0.5 

S 

28.57 

BRP-94-09A 

cso 

UNK621  l/NKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

0.80000000  ^g/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

0,60000000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

cso 

UNK623  IFNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

0.5 

DS 

66.67 

BRP.94-09A 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.50000000  iig/g 

0.5 

DS 

66.67 

BRP-94-09A 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

DS 

18.18 

BRP-94-09A 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.60000000  fig/g 

0.5 

DD 

BRP-94^A 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.60000000  pig/g 

0.5 

DD 

BRP-94^A 

cso 

irNK625  UNKNOWN 

.  0.40000000  fig/g 

0.5 

S 

28.57 

BRP-94-09A 

cso 

UNK625  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

insnC625  UNKNOWN 

0.40000000  jig/g 

0.5 

S 

BRP-94^A 

cso 

UNK625  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP.94-09A 

cso 

UNK627  irNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

DS 

22.22 

BRP-94-a9A 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.50000000  iig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.40000000  pLg/g 

0.5 

DD 

Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 


Test  Naaie 

incaB 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

VIef 

Code 

%RPD 

Chemical  CUjss;  SKMIVOLATILES 

BRP.94^A 

CSO 

UNK632  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94^A 

CSO 

UNK633  UNKNOWN 

0.30000000  (ig/g 

0.5 

S 

28.57 

BRP-944)9A 

CSO 

UNK635  UNKNOWN 

0.50000000  (ig/g 

0.5 

DS 

50.00 

BRP.944)9A 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

S 

50.00 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK641  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

DS 

50.00 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK642  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

DS 

50.00 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK642  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK644  UNKNOWN 

0.50000000  jig/g 

0.5 

S 

50.00 

BRP-94^A 

CSO 

UNK647  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

DS 

50.00 

BRP-944)9A 

CSO 

UNK652  UNKNOWN 

0.50000000  jig/g 

0.5 

DS 

50.00 

BRP-94^A 

CSO 

UNK652  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

0.5 

DS 

22.22 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK653  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

S 

22.22 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK657  UNKNOWN 

0.30000000  >ig/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK663  UNKNOWN 

0.40000000  ^ig/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK663  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

CSO 

IFNK664  UNKNOWN 

0.30000000  Hg/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94^A 

CSO 

UNK664  inSJKNOWN 

0.30000000  Hg/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK6S0  UNKNOWN 

0,40000000  ng/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK680  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-9409A 

CSO 

UNK680  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

S 

BRP-944)9A 

CSO 

UNK689  insIKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94^A 

CSO 

UNK698  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

DS 

28.57 

BRP-94-09A 

CSO 

UNK698  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-944)9B 

CSO 

123TCB  U^-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ]ig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3-0 

BRP-94-09B 

CSO 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

124TCB  U,4-TRlCHU)ROBENZENE 

LT 

0.22000000  \ig/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHU)ROBENZENE 

LI' 

0.04200000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

12DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fxg/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

13DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000000  fig/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP-94^B 

CSO 

14DCLB  lADICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

14DCLB  U4-D1CHLOROBENZENE 

LI' 

0.03400000  \ig/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g 

3.0 

BRP-944)9B 

CSO 

236TCP  23,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g 

3.0 

D 

536 
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BRP-94-09B 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

246TCP 

X4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3.0 

BRP-9409B 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  \ig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-944)9B 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000  pLg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

26DNT 

2,6.DINlTROTOLUENE 

LI' 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  \xgj% 

3,0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP.94^B 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

L^' 

0.03200000  ^g/g 

3.0 

BRP-944)9B 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP-94^B 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

NI) 

3.10000000  fig/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

2NP 

2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

3NANIL 

3.NITR0ANILINE 

LI' 

3.00000000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

3NT 

S-NTTROTOLinENE 

LT 

0.34000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

3NT 

3-NTTROTOLirENE 

LI' 

0.34000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ^g^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

46DN2C 

4,6.DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

3.0 

BRP-944)9B 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Mg^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  fig/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  ^g/g 

3.0 

R 
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SHelD 

Mcdte 

TcstNane 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Mcfls 

Depth 

Flag 

Code 

Date 

Qua!  V.RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-09B 

cso 

4CUC  4-CHIjORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

4CL3C  «)HLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  \xg/g 

3.0 

D 

BRP-944)9B 

cso 

4CLPPE  443HlX>ROPHEN^PHENyL  ETHER 

LT 

0.17000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

4CLPPE  4-CHlX>ROPHE^^y^PHEWL  ETHER 

LT 

0.17000000  ^g/g 

3.0 

BRP.944)9B 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  Mg/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94<)9B 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  fig/g 

3.0 

DR 

BRP-94^B 

cso 

4NANIL  4.NrrROANILINE 

NI) 

3.10000000  fig/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-944)9B 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

1.30000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.40000000  Mg/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3-0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  Mg/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-944)9B 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

3.0 

R 

BRP.94-09B 

cso 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP*94^B 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LI' 

0.71000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0,06500000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^g^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

B2CIPE  BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

B2CLEE  BIS  {2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ^g/g 

3.0 

BRP.94-09B 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

BAPYR  BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  iig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3.0 
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Mc4Ia  Mtas  Ualt  FlftC  Data 

Sj^^lp _ Type _ Test  Nane _ Bool  Value  Mcas  Peptti  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  SEIHVOLATILES 


BRP-94-09B 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  Mg/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  )tg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  Mg^g 

3.0 

BRP.94-09B 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIJLFAN 

LT 

2.40000000  \L%I% 

3.0 

BRP.94-09B 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSllLFAN 

LT 

2.40000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  |ig/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  fig/g 

3,0 

R 

BRP-94^B 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  \igjg 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  )ig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  RUORANTHENE 

LT 

0.13000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

CSO 

BZALC 

BENZYL  AIXJOHOL 

LT 

0.03200000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  jAg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  )ig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000000  iig/g 

3.0 

D 

BRP-944)9B 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

CPMS 

4CHIjOROPHENYLMETHYL  sulrde 

LT 

0.09700000  ^ig/g 

3.0 

BRP-944)9B 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  |ig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  j^g 

3.0 

BRP-944)9B 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  (AHl  ANTHRACENE 

LT 

0-31000000  ng/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  lAH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

DBCP 

DBBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

3.0 

BRP-944)9B 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

DBZRJR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ^g/g 

3.0 

D 
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Site  ID _ Type _ Test  Naaic  Bool  Vahie  Mcas  Depth  Co4e  Qoal  %RPP 


BRP-94-09B 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  [ig/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g 

3.0 

BRP.94-09B 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0,06500000  ^g/g 

3.0 

BR?.944)9B 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  >ig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  Mg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  *Ag/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  jig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000000  fig/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LI' 

1.80000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000  Mg/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000  fig/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

3.0 

BRP*94-09B 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000000  ^g/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000000  itg/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

FLRENE  FLIIORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

HCBD 

HEXACHU)ROBirrADIENE 

LT 

0.97000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

HCBD 

HEXACHU)ROBirrADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g 

3-0 

BRP-94-09B 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

ICDPYR  INDENOIl,2,3-C,DI  PYRENE 

LT 

2.40000000  iig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

ICDPYR  INDENOIL2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

W 

0.48000000  \Lg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

hr 

0.48000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  \ig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP.944)9B 

CSO 

KEP 

KEK)NE 

NI) 

1.30000000  fig/g 

3.0 

R 
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Site  ID 


JQk_ 


Test  Na 


Mcas  Unit  Fbic  Data 

Bool  Value  Meaa  Papth  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP.94-09B 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-944)9B 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  jig/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

MIREX 

1,1A,2,233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

MIREX 

l,lA,2,23,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-9«9B 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  ^ig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g 

3.0 

BRP-944>9B 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3.0 

BRP.94^B 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LI' 

1.10000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

I.IOOOOOOO  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  >ig/g 

3.0 

D 

BRJP-944)9B 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

3.0 

BRP.94-09B 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

cso 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000  ng/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

cso 

PCB232 

POLYCHU^RINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ^g^g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

cso 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

NT) 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

cso 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

cso 

PCB248 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

cso 

PCB248 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

cso 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

cso 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  ng/g 

3.0 

R 

BRP-94-a9B 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LI¬ 

0.79000000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LI' 

6.30000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PHANT 

phenanthrene 

LT 

0,03200000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3.0 

BRP.94^B 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ^g/g 

3.0 
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Site  ID 

Medk 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

•/•RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 

BRP-94-09B 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PPDDD  W-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PPDDD  Z2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>1.1-DICHLOROET 

LT 

0.06400000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

PPDDE  W-BIS(PARA-CHLOROPHENYL).l,l-DICHLOROET 

LT 

0.06S00000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,I.DICHLOROET 

LT 

0.06800000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l.TRICHLORO 

LT 

0.10000000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CH1X>ROPHENYL)-1.1,1-TRICHIjORO 

LT 

0.10000000  jig/g 

3.0 

BRP-94<09B 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ue/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

SIIPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHU)ROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g 

3.0 

BRP-94^B 

cso 

SlIPON  2-CH1jORO-K2,4-D1CHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94^B 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRP.94^B 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

cso 

IJNK524  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

3.0 

DS 

40.00 

BRP-94-09B 

cso 

IINK589  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

3.0 

DS 

40,00 

BRP-94-09B 

cso 

irNK589  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

3.0 

DS 

28.57 

BRP-94-09B 

cso 

IINK611  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

3.0 

DS 

28.57 

BRP-94-09B 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

3.0 

DS 

»»  *« 

BRP-94-09B 

cso 

UNK641  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

3.0 

DS 

BRP-94-09B 

cso 

UNK641  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

3.0 

DS 

BRP-94-09B 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.40000000  jig/g 

3.0 

DS 

BRP.94-09B 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.40000000  ng^g 

3.0 

DS 

54,55 

BRP-94-09B 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.70000000  fig/g 

3.0 

s 

54.55 

BRP-94-09C 

cso 

123TCB  U3-TR1CHU)R0BENZENE 

LT 

0.03200000  ^ig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

123TCB  1.2,3-TRICH1jOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LI' 

0.22000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

124TCB  U,4-TRlCHLOROBENZENE 

LI 

0.22000000  ^g/g 

5,0 

D 

BRP-94^C 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

I2DCLB  I^-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

12DPH  U-DlPHEhTYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0,52000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

13DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

5.0 

D 

BRP-94^C 

cso 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

NI) 

0.63000000  fig/g 

5.0 

R 

BRP.94-09C 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000  jig/g 

5.0 

DR 

BRP-944)9C 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

14DCLB  1.4-DICHU)ROBENZENE 

LI' 

0.03400000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

5.0 
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Media  Meas  Unit  FlaC  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua!  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATJLiJES 


BRP-94-09C 

CSO 

236TCP  23,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  Mg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

245TCP  2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94.09C 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-944)9C 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

5.0 

BRP-944)9C 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETH  YLPHENOL 

LI' 

3.00000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

24DNP  2,4-DnsrrrROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLlJENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

24DNT  2,4.DINrrROTOUIENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLlIENE 

LI' 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

26DNT  2,6-DFNrrROTOLlIENE 

LI' 

0.32000000  fig/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LI' 

0.05500000  ^ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94.09C 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  Hg/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

5.0 

BRP-94^C 

CSO 

2MP  2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  ng/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  pg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

33IX:BD  3,3-CICHU)R0BENZIDINE 

LT 

1.60000000  lig/g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

33DCBD  33-CICHU)R0BENZIDINE 

LI' 

1.60000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94.09C 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

35DNA  3,5.DINITR0ANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3-00000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

3NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0,80000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ^ig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jig/g 

5.0 

D 

Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 

Meas  UbH  Fla{  Data 

_ Typ* _ TcstNane  Bool  Value  Meas  De 


BRP-94-09C  CSO 
BRP-94-09C  CSO 


4CANIL  4-CHIjOROANILINE 
4CANIL  4-CHLOROANILINE 


BRP-94-09C  CSO  4CL3C  4-CHU)RO-3-CRESOL 
BRP-94-09C  CSO  4CL3C  4-CHIjORO-3-CRESOL 


BRP-94-09C  CSO 
BRP-94-09C  CSO 

BRR-94-09C  CSO 
BRI»-944)9C  CSO 


4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4CLPPE  4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 
4MP  4.METHYLPHENOL 


BRP-94-09C  CSO  4NANIL  4-NrrROANILINE 
BRP-94-09C  CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 


BRP.94.09C  CSO 
BRP-94.09C  CSO 

BRP-94.09C  CSO 
BRP-94.09C  CSO 

BRP-944)9C  CSO 
BRP-94.09C  CSO 

BRP-94.09C  CSO 
BRP.94.09C  CSO 

BRP-944)9C  CSO 
BRP.944)9C  CSO 

BRP.94.09C  CSO 
BRP-94.09C  CSO 

BRP.94.09C  CSO 
BRP.94.09C  CSO 


4NP  4.NrrROPHENOL 
4NP  4-NITROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHIjORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 
AENSLF  ALPHA.ENDOSIILFAN 

ALDRN  AU3RIN 
ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 
ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 
ANIL  ANILINE 


BRP.94.09C  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

BRP-94.09C  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

BRP.94.O9C  CSO  ATZ  ATRAZINE 

BRP-944)9C  CSO  ATZ  ATRAZINE 


BRP-944)9C  CSO 
BRP.94.O9C  CSO 

BRP-944)9C  CSO 
BRP.94.09C  CSO 

BRP-94.09C  CSO 
BRP.94.09C  CSO 

BRP-94.09C  CSO 
BRP-944)9C  CSO 

BRP.94.O9C  CSO 
BRP-944)9C  CSO 


B2CEX  BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CEX  BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 

B2CIPE  BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 
B2CIPE  BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

B2CLEE  BIS  (2CHLOROETHYL)ETHER 
B2CLEE  BIS  (2.CHLOROETHYL)ETHER 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BAANT  BENZO  |A)  ANTHRACENE 
BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 


BRP-944)9C  CSO  BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 
BRP-944)9C  CSO  BAPYR  BENZO  |A)  PYRENE 

BRP-944)9C  CSO  BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 
BRP-94.09C  CSO  BBFAN  BENZO  (B]  FLUORANTHENE 


Meas 

Bool 

Unft 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

NI) 

0.63000000  Mg/g 

5.0 

R 

ND 

0.63000000  ng/g 

5.0 

DR 

LT 

0.93000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.93000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.17000000  ^ig/g 

5.0 

LT 

0.17000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

D 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

5.0 

R 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

5.0 

DR 

LT 

3.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

3.30000000  fig/g 

5.0 

D 

LI* 

1.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.40000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.40000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.04100000  fig/g 

5.0 

LT 

0.04100000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.03300000  fig/g 

5.0 

LT 

0.03300000  fig/g 

5.0 

D 

NI) 

0.13000000  fig/g 

5.0 

R 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

5.0 

DR 

LT 

0.71000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.71000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.06500000  fig/g 

5.0 

LT 

0.06500000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.19000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.19000000  ^g/g 

5.0 

D 

0.44000000  ^g/g 
0.44000000  ng/g 

0.36000000  |ig/g 
0.36000000  ^g/g 

0.4SOOOOOO  ^g/g 
0.4SOOOOOO  ^g/g 

0.04100000  ^g/g 
0.04100000  ^g(g 

1.20000000  gg/g 
1.20000000  |ig/g 

0.31000000  (i^g 
0.31000000  ^g/g 
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Bomb  cmd  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 

Media  Mas  iiidt  Fbc  Ma 

StteD) _ Type _ Test  Name _ Bool  Vahic  Mcas  Depth  Code  Qwal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 


BRP-94-09C 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

L30000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

L30000000  >ig/g 

5.0 

D 

BRP-94.09C 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

L80000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

LSOOOOOOO  |ig/g 

5.0 

D 

BRP-94^C 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  fig/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  pLg/g 

5.0 

R 

BRP.94-09C 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000000  iLg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [0,^1]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  tig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I1  PERYLENE 

LI' 

0.18000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  jig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCC^HOL 

0.06500000  lig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALa)HOL 

0.08300000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

BRP-94^C 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  \ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CL6CP 

HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

LI' 

0.52000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU;)ROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  iig/g 

5.0 

D 

BRP-94^C 

CSO 

CPMS 

4.CH1JOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULHDE 

LT 

0.09700000  Mg/g 

5.0 

D 

BRP-944)9C 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  \ig/g 

5.0 

BRP.94^C 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

CPMS02  4-CHljOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LI' 

0.06600000  jAg/g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  tig/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  jig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  tig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

0.21000000  jig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  Mg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

DBZFUR  DIBENZORIRAN 

LI' 

0.38000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 

LI' 

0.38000000  Mg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

DCPD 

DICYCU)PENTADIENE 

LI' 

0.57000000  ^g/g 

5.0 
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_ Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 

Mete  Meas  Uait  FlaC  Data 

SKelD  Type _ TeatNa^i _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua!  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP.94..09C 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  4g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  iig/g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-944)9C 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  Hg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ^g/g 

5.0 

BRP.94^C 

CSO 

DM? 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  Mg/g 

5.0 

D 

BRP-944)9C 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

DNBP 

DI-N-BIJTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  Mg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  Mg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94.09C 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 

BRP-94^C 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  \xg/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000  ng/g 

5.0 

R 

BRP.94-09C 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NO 

0.28000000  ^g/g 

5.0 

DR 

BRP.94-09C 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

5.0 

BRP-94^C 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  |ig/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000000  fig/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000000  ng/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

BRP-94.09C 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  iig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBIITADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

HCBD 

HEXACHU)ROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94^C 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ftg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

ICDPYR  INDENO  |1.23-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

ICDPYR  INDENO  1 1.2 J-C.D1  PYRENE 

LT 

2.40000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  Mg^g 

5.0 

BRP.94-09C 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

5.0 

D 

546 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 


Mcdhi  Mm*  UaM  Raf  Data 

atelD  Tyye _ TtstNaaie _ Boot  Value  Mm»  Depth  Cotie  Qnal  %RPP 


BRP-94-09C 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1,30000000  Hg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1,30000000  ng/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ns^g 

5.0 

BRP-94.09C 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  jig/g 

5.0 

BRP-94^C 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  (ig/g 

5.0 

D 

B1U>-94^C 

CSO 

MIREX 

1,1A,2;23,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CTAHY 

LT 

0.14000000 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

MIREX 

l,lA,2X3,3A,4,5,5,5A.5a6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-944)9C 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  (ig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g 

5.0 

BRP.94^C 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LI' 

0.74000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94^C 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  gg/g 

5.0 

BRP-94.09C 

CSO 

NNDiClE  N-NrreOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODl-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-a9C 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  |ig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  >ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LI' 

0.07500000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

OXAT 

1,4^:>XATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

5.0 

D 

BRP-94.09C 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  Mg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  >ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB221 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000000  jig/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NO 

0.32000000  fig/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  ^g^g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000000  fig/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000000  jig/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB248 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  iig/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000000  ng/g 

5.0 

DR 

BRP-94^C 

CSO 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  |ig/g 

5.0 

R 

BRP-94^C 

CSO 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94^C 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94^C 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  jig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

L^' 

0.76000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LI' 

0.76000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

5.0 

BRP-944)9C 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ^ig/g 

5.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative 


Site  ID 

Madia 

_la!_ 

TcstNMe 

Meas 

Bool 

UbB 

Valiie  Meas 

Depth 

Flag 

Cwle 

Data 

Qoal 

%RPD 

Chemical  Class:  OTMIVOLATILES 

BRP.94.09C 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g 

5.0 

BRP-94.09C 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ^ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

PPDDD  2>BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-l.  1  -DICHLOROET 

LT 

0.06400000  ^g/g 

5.0 

BRP-9409C 

cso 

PPDDD  ^2.BIS(PARA.CHLOROPHENYL>1.1-DICH1jOROET 

LT 

0.06400000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-9409C 

cso 

PPDDE  2^-B1S(PARA.CHIjOROPHENY1,)-1,1-D1CHLOROET 

LT 

0.06800000  ftg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

cso 

PPDDE  2^.BIS{PARACHLOROPHENYL>l,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.06800000  ^ig/g 

5.0 

D 

BRP-9409C 

cso 

PPDDT  2^-BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-l,l.l-TRICHLORO 

LT 

0.10000000 

5.0 

BRP-9409C 

cso 

PPDDT  2^-BIS(PARA.CH1jOROPHENYL>1,1,1-TRICHLORO 

LT 

0.10000000  >ig/g 

5.0 

D 

BRP-9409C 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  jig/g 

5,0 

BRP-94-09C 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-9409C 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ^g/g 

5.0 

BRP.94-09C 

cso 

PYR  PYRENE 

LI' 

0.08300000  fig/g 

5.0 

D 

BRP-9409C 

cso 

SIIPON  2.CHLORO-1.(2,4-DICHLOROPHENYL)V1NYL 

LT 

0.92000000  ng/g 

5.0 

BRP-9409C 

cso 

SlIPON  2.CHL0R0-1.(2,4-DICHL0R0PHENYL)VINVL 

LT 

0.92000000  ng/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ug/g 

5.0 

BRP-9409C 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LI' 

12.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-9409C 

cso 

IINK576  UNKNOWN 

4.00000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP-9409C 

cso 

IJNK586  IFNKNOWN 

1.00000000  ng/g 

5.0 

DS 

BRP-9409C 

cso 

UNK586  UNKNOWN 

1. 00000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP-9409C 

cso 

UNK589  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP.94-09C 

cso 

UNK589  UNKNOWN 

0.30000000  fig^g 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

cso 

IINK595  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

5.0 

DS 

BRP-94^C 

cso 

UNK595  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP.94-09C 

cso 

UNK602  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

cso 

UNK602  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

cso 

UNK6n  UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP.94-09C 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

5.0 

DS 

««  •« 

BRP.94-09C 

cso 

insrK629  irNKNOWN 

4.00000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP-94.09C 

cso 

UNK629  UNKNOWN 

4.00000000  ^g/g 

5.0 

DS 

66.67 

BRP-94^C 

cso 

UNK641  UNKNOWN 

2.00000000  ng/g 

5.0 

DS 

66.67 

BRP-94-09C 

cso 

UNK641  UNKNOWN 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP-94^C 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.50000000  jig/g 

5.0 

S 

BRP.944)9C 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

5.0 

S 

33.33 

BRP-94-a9C 

cso 

insrK642  UNKNOWN 

0.70000000  ^g/g 

5.0 

DS 

BRP.94-09C 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

5.0 

DS 

BRP-94-13A 

cso 

UNK525  UNKNOWN 

0.80000000  ng/g 

0.5 

S 

BRP-94.13A 

cso 

UNK525  UNKNOWN 

0.80000000  gg^g 

0.5 

DS 

BRS-9«1 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

1.00000000  jig/g 

0.5 

S 

85.71 

BRS-94-01 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

0.40000000  >ig/g 

0.5 

D 

BRS-944)6 

cso 

UNK598  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

S 

28.57 

BRS*94-06 

cso 

UNK598  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

0.5 

DS 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative 


Site  ID 

Mc^ 

TcsINmm 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnai 

%RPD 

BRS.94-06 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

0.80000000  fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

0.80000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRS-94-06 

cso 

UNK631  UNKNOWN 

0.70000000  ^g/g 

0.5 

S 

15.38 

BRS.94-06 

cso 

UNK631  UNKNOWN 

0.60000000  fig/g 

0.5 

DS 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate.  Relative  Percent 


Chemical  Class:  METALS 


TBS-94-09 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

0.5 

TBS-944)9 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \x%l% 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8250.000000  ^g/g 

0.5 

0.48 

TBS-94-09 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8290.000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

AS 

ARSENIC 

8.99000000  ^ig/g 

0.5 

8.01 

TBS-94.09 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.74000000  >ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

BA 

BARIUM 

83.60000000  \k%fg 

0.5 

1.69 

TBS-94-09 

cso 

BA 

BARIUM 

82.20000000  Mg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  jig/g 

0.5 

TBS-94.09 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ]kgjg 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CA 

CALCRIM 

48300.00000  ^g/g 

0.5 

3.26 

TBS-94-09 

cso 

CA 

CALCRJM 

49900.00000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CD 

CADMRFM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CO 

COBALT 

3.29000000  ^g/g 

0.5 

9.55 

TBS-94-09 

cso 

CO 

COBALT 

2.99000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

cso 

CR 

CHROMRFM 

15.70000000  jig/g 

0.5 

3.90 

TBS-94-09 

cso 

CR 

CHROMRrM 

15.10000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

ClI 

COPPER 

14.40000000  \igjg 

0.5 

0.69 

TBS-94-09 

cso 

cu 

COPPER 

14.50000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

FE 

IRON 

8600,000000  ^g/g 

0.5 

7.60 

TBS-94-09 

cso 

FE 

IRON 

7970.000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

K 

POTASSRIM 

2180-000000  ^g/g 

0.5 

4.04 

TBS-94-09 

cso 

K 

POTASSRJM 

2270.000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

5910.000000  jig/g 

0.5 

9.02 

TBS-94-09 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

5400.000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MN 

MANGANESE 

195.0000000  ^g/g 

0.5 

1.03 

TBS-94-09 

cso 

MN 

MANGANESE 

193.0000000  ^g^g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

NA 

SODRJM 

369.0000000  ng/g 

0.5 

15.16 

TBS-944)9 

cso 

NA 

SODRIM 

317.0000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

NI 

NICKEL 

7.02000000 

0.5 

11.92 

TBS-94-09 

cso 

N1 

NICKEL 

6.23000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

cso 

PB 

LEAD 

37.20000000  ^ig/g 

0.5 

2.17 

TBS-94-09 

cso 

PB 

LEAD 

36.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  fig/g 

0.5 

D 
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Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


SMelD 

Mc4ia 

Test  Nunc 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

DeRtli 

ni« 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

TBS-94-09 

cso 

V  VANADIUM 

13.70000000  ^g/g 

0.5 

1,47 

TBS-944)9 

cso 

V  VANADRIM 

13.50000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

ZN  ZINC 

62.50000000 

0.5 

0.48 

TBS-94-09 

cso 

ZN  ZINC 

62.80000000  ^g/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

TBS.94-09 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  ^ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  ^g^g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0,10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS.94-09 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  iig/g 

0.5 

TD 

TBS-94-09 

cso 

PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

T 

TBS-94-09 

cso 

PCB232  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

TD 

TBS-94-09 

cso 

PCB242  POLYCHU^RINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

T 

TBS-94-09 

cso 

PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  Jig/g 

0.5 

TD 

TBS.94.09 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

T 

TBS-94-09 

cso 

PCB248  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

TD 

TBS-9409 

cso 

PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  ^g/g 

0.5 

T 

TBS.94-09 

cso 

PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  ng/g 

0.5 

TD 

TBS-94-09 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  ^g/g 

0.5 

TBS.94-09 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  ^g/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TBS-94-09 

cso 

123TCB  U^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  iig/g 

0.5 

TBS.94-09 

cso 

123TCB  1,2,3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

124TCB  L2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LI' 

0.04200000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  iig/g 

0.5 

TBS-94.09 

cso 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  ^ig/g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

cso 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94.09 

cso 

14DCLB  l,4-DICHU)ROBENZENE 

LI' 

0.03400000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

14DCLB  1,4-DICHUmOBENZENE 

LI' 

0.03400000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

cso 

236TCP  23,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g 

0.5 

TBS.94.09 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

24CTCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  \Lg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

246TCP  2,4,6.TRlCHU)ROPHENOL 

LT 

0.06100000  pLg/g 

0.5 
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Former  Tranrformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RJ  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


TBS-94-09 

CSO 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g 

0.5 

TBS-944)9 

CSO 

24DNP  2.4-DINlTROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

24DNP  Z4-DIN1TROPHENOL 

LT 

4.70000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

24DNT  i4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  tig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

24DNT  Z4.DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

26DNA  2.6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

26DNA  ^e-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS.94^ 

CSO 

26DNT  2.6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

2CLP  2-CHIjOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

CSO 

2CNAP  2-CHU)R0NAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

2MP  2.METHYLPHEN0L 

LT 

0.09800000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  ^xg/g 

0.5 

RD 

TBS.94-09 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LI' 

1.10000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

TBS-94.09 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LI' 

1.60000000  ^g/g 

0.5 

TBS.944)9 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LI' 

3.00000000  ng/g 

0.5 

TBS.94-09 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LI' 

3.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

3NT  3-NrrROTOLlIENE 

LT 

0.34000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ^g/g 

0.5 

TBS.94-09 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jig/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LI' 

0,04100000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000000  jig/g 

0.5 

R 

TBS-94.09 

CSO 

4CAN1L  4-CH1jOROANILINE 

NI) 

0.63000000  ^ig/g 

0,5 

RD 

TBS-94-09 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LI' 

0.93000000  ^g/g 

0.5 

TBS.94.09 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  tig/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pLg/g 

0.5 

D 
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Mc4fai  Mcas  Unit  Fbf  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Boo!  Value  Meas  Depth  Code  Qoal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMTV OLA  TILES 


TBS.94-09 

CSO 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

4NANIL  4.NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  fig/g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3.10000000  ^g/g 

0.5 

RD 

TBS-944)9 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

4NP 

4.NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

0,5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

TBS.944)9 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000000  pg/g 

0,5 

RD 

TBS-94-09 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

TBS.94-09 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g 

0.5 

TBS.94-09 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  |ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

B2CIPE 

BIS  {2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

0,5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LI' 

0.44000000  Hg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

B2CLEE  BIS(2.CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

0-5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

0.82000000  pg/g 

0.5 

D 

TBS.94.09 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

1.80000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.14000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

BAANT 

BENZO  f  A)  ANTHRACENE 

0.15000000  iig/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A1  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

CSO 

BAPYR 

BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0-31000000  pg/g 

0.5 

TBS.94-09 

CSO 

BBFAN 

BENZO  (B)  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

0.5 

D 

TBS-944)9 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pLg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

BBZP 

BinPYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

BBZP 

BirrYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  \ig/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  Hg/g 

0.5 

D 
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Site  ID 

Mcdfe 

-  Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

OMa 

Qual  V*RPD 

Chemical  Class:  S£MIVOLATTLES 

TBS-94-09 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000000  jig/g 

0.5 

TBS.94-09 

cso 

BENZID  BENZroiNE 

ND 

0.13000000  wIr 

0.5 

R 

TBS-94^ 

cso 

BENZm  BENZIDINE 

NI) 

0.13000000  ^g/g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  mJz 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94^)9 

cso 

BGHIPY  BENZO  (G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  Mg/g 

0.5 

TBS.944)9 

cso 

BGHIPY  BENZO  (G.H,!]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-9-W>9 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

BKFAN  BENZO  (K)  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  >ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ug/s 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

0.20000000  iig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

0.20000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  Mg^g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CL6BZ  HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CL6CP  HEXACHUmOCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS.94.09 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LI' 

0.52000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

0.5 

TBS-944)9 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-944)9 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0-68000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94^9 

cso 

CPMS  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  Mg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SUUONE 

LT 

0.06600000  ^g/g 

0.5 

TBS-94.09 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ^ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DBAHA  DIBENZIAHl  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LI' 

0.31000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LI' 

0.07100000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

DBZFUR  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

DBZRfR  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DCPD  DICYCU)PENTADIENE 

LT 

0.57000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

DDVP  VAKWA 

LT 

0.06800000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.5 
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M«Ua  Meas  UnH  ¥Ut  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


TBS.94-09 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ]ie/g 

0.5 

TBS-944)9 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-944)9 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  |ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

0.5 

TBS-94^ 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  (ig/g 

0.5 

TBS-944)9 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  Mg/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  |ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  )ig/g 

0.5 

TBS.944)9 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  |tg/g 

0.5 

TBS.94-09 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  (tg/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  |tg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

TBS.94-09 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LI¬ 

1.80000000  llg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  |ig/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000  (ig/'g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000  |tg/g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000000  |ig/g 

0.5 

R 

TBS-94^ 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.14000000  gg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.20000000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

FLRENE  FLIIORENE 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

TBS-94-09 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBIITADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g 

0.5 

TBS.94-09 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBIITADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

TBS.9409 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

TBS-94.09 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LI¬ 

0.48000000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  |1.2.3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

CSO 

ICDPYR  INDENO|1.2.3-C.Dl  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g 

0.5 

TBS-94.09 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

TBS.94^9 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g 

0.5 

TBS-94.09 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000000  gg/g 

0.5 

R 

TBS-94.09 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000000  gg/g 

0.5 

RD 

TBS-94.09 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0. 1 0000000  gg/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0. 1 0000000  gg/g 

0.5 

TBS-94.09 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g 

0.5 

TBS.94-09 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g 

0.5 

D 
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Chemical  Class:  SEMIVOIA'i’iLES 

TBS-94-09  CSO  MIREX  1.1A.2J,3 
TBS.94<I9  CSO  MIREX  1.1A.2JJ3 


TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 

TBS-94-09 


MLTHN  MALATHION 
MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 
NAP  NAPHTHALENE 


TBS.944)9  CSO  NB  NITROBENZENE 

TBS-94-09  CSO  NB  NITROBENZENE 

TBS-94-09  CSO  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

TBS-94.09  CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 


TBS-94-09  CSO 
TBS-94-09  CSO 

TBS-94-09  CSO 
TBS-94-09  CSO 

TBS-94.09  CSO 
TBS-94-09  CSO 


TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS.94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94.09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94.09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS.94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94.09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94.09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94-09 

CSO 

TBS-94.09 

CSO 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 
NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 
NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

OXAT  L4-OXATHIANE 
OXAT  L4-OXATHIANE 

PCB016  PCB1016 
PCB016  PCB1016 

PCB22 1  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  122 1 
PCB22 1  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  122 1 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHEhTYL  1248 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

PCB260  PCB1260 
PCB260  PCB1260 

PCB262  PCB1262 
PCB262  PCB1262 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PHANT  PHENANTHRENE 
PHANT  PHENANTHRENE 

PHENO  PHENOL 
PHENO  PHENOL 


PPDDE  2^-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DlCHLOROET  LT 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.14000000  itg/g 

0.5 

D 

LT 

0J4000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.74000000  itg/g 

0.5 

D 

LT 

0.74000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  )ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.46000000  |ig/g 

0.5 

LT 

1.10000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1,10000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.29000000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.07500000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.07500000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000000  fig/g 

0,5 

D 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

ND 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000000  fig/g 

0.5 

RD 

NI) 

0.32000000  jig/g 

0.5 

RD 

NI) 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

RD 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

RD 

ND 

0.32000000  ^g/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

R 

ND 

0,32000000  jig/g 

0.5 

RD 

LI' 

0.79000000  fig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.79000000  ^g/g 

0.5 

LT 

6.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

6.30000000  ^g/^g 

0.5 

D 

LT 

0.76000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0,76000000  ^g/g 

0.5 

0.18000000  ^g/g 

0.5 

0.23000000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.05200000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.05200000  ng/g 

0.5 

LT 

0.06400000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.06400000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06800000  \igfg 

0.5 

D 

•/.RPD 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  Rl  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 
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Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


SKem 


JiE£_ 


TestNa 


Mcas  Uatt  Flaf  Data 

Bool  Vahie  Mea»  Depth  Code  Qual 


•/•RPD 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TBS-94^ 

cso 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

TBS-94-09 

cso 

13DCP 

u-dichloropropane 

TBS-94-09 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

TBS-94-09 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

TBS-94-09 

cso 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TBS-94-09 

cso 

2CLEVE  2-CHIjOROETHYLVINYL  ETHER 

TBS-94-09 

cso 

ACET 

ACETONE 

TBS-94-09 

cso 

ACET 

ACETONE 

TBS-94-09 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

TBS-94-09 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

TBS-94-09 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

cso 

C13DCP  CIS-1. 3-DICHLOROPROPYLENE 

TBS-94-09 

cso 

C13DCP  C1S-1.3-DICHLOROPROPYLENE 

TBS-94-09 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

TBS-94-09 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

TBS-94-09 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

TBS-94-09 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

TBS-94-09 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

TBS-94-09 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

TBS-94-09 

cso 

C6H6 

BENZENE 

TBS-94-09 

cso 

C6H6 

BENZENE 

TBS-94-09 

cso 

CCL3F 

TRIFLIIOROCHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

cso 

CCL3F 

TRIFLIIOROCHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

cso 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

TBS-94-09 

cso 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

TBS-94-09 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

TBS-94-09 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

TBS-94-09 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TBS-944)9 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TBS-94-09 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

TBS-94-09 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

TBS-94-09 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TBS-94-09 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TBS-94-09 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

TBS-94-09 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

TBS-944)9 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TBS.94-09 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TBS-944)9 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.20000000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.23000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.23000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.50000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.50000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

3.30000000  jig/g 

0,5 

LT 

3.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  iig/g 

0.5 

X> 

LT 

0.20000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.20000000  ^ig/g 

0.5 

D 

NI) 

0.60000000  fig/g 

0.5 

R 

NI) 

0.60000000  fig/g 

0.5 

RD 

NI) 

1.00000000  fig/g 

0.5 

R 

NI) 

1.00000000  ilg/g 

0.5 

RD 

LT 

1.80000000  Jig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.64000000  >ig/g 

0.5 

LT 

0,64000000  fig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.10000000  \ig/g 

0.5 

LT 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.23000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.23000000  \ig/g 

0,5 

D 

LT 

0,31000000  \igfg 

0.5 

LT 

0.31000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

4.40000000  jig/g 

0.5 

LT 

4.40000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.26000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.26000000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.96000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.96000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000000  jig/g 

0,5 

LT 

0.20000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  \ig/g 

0.5 

LI' 

0.24000000  fig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.10000000  jig/g 

0.5 

LT 

0,10000000  ^g/g 

0.5 

D 

NI) 

0.60000000  }ig/g 

0.5 

R 

NI) 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

RD 

LT 

0.25000000  \Lg/g 

0.5 
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Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RJ  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 
MMki  Meas  uS  Si*  oita 

Site  ID _ Type _ TeetNaiM _ Bool  Vahie  Me«s  Depth  Code  Quel  %RPD 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TBS-94-09 

cso 

DBRCL 

DffiROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94^ 

cso 

DCL3 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIHC 

LT 

0.20000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIHC 

LT 

0.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000  jig/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

LT 

0.10000000  jig/g 

0.5 

TBS-944)9 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

LT 

0.10000000  *ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-a9 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MIBK 

METHYLISOBirPYL  KETONE 

LT 

0.63000000  ^ig/g 

0,5 

TBS.94-09 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LI' 

0.63000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.5 

R 

TBS-944)9 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

NI) 

1.00000000  ^g/g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

cso 

STYR 

STYRENE 

Nl) 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

cso 

STYR 

STYRENE 

NI) 

0.60000000  4g/g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

cso 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

cso 

T13DCP  TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000000  ng/g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000  ^ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

TRCLE 

TRICHU>ROETHYLENE 

LI¬ 

0.23000000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000  jig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000  Hg/g 

0.5 

D 
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Trcmsformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Mca$  Uait  Flaf  Date 

Bool  Vahic  Meas  Depth  Code  Qua]  %RPP 

Chemical  Clcas:  MSUCIDES/PCBS 


PPS-94-04 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

D 

PPS-94-04 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

PPS.94^ 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  122 1 

NI) 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TD 

PPS-94^ 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

T 

ppS-94^ 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0. 10000000  ng/g 

0.5 

TD 

PPS-94-04 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000000  Mg^g 

0.5 

T 

PPS-94^ 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000000  ng/g 

0.5 

TD 

PPS.94-04 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000000  |ig/g 

0.5 

T 

ppS-94^ 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.10000000  I^g 

0.5 

TD 

PPS-94^ 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

T 

PPS-94-04 

cso 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790000  Mg/g 

0.5 

TD 

PPS-94-04 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790000  Hg/g 

0.5 

T 

PPS.94-04 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

0.5 

D 

PPS.94-04 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

0.5 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 

Media  M^^  iiiiit  Ffaic  Mi 

Site  ID _ Tyre _ TeatNaiae _ Bool  Valae  Mea«  Depth  Code  Qnal  %RPD 

Chemical  Class;  EXPLOSIVES 


WW-l 

CGW 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.21000000 

0.0 

WW-1 

CGW 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800000  Hg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600000 

0.0 

WW-1 

CGW 

246TNT 

1 

I 

1 

LT 

0.42600000  fig/l 

0,0 

D 

WW-1 

CGW 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39700000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39700000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

26DNT 

2,6-DINrTROTOLUENE 

LT 

0.60000000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000000  ^g/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300000  iig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

HMX 

CYCIXDTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LI¬ 

0.53300000  ng/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200000  ng/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LI¬ 

0.41600000  ^ig/I 

0.0 

7 

WW-1 

CGW 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.41600000  ng/1 

0.0 

D7 

WW-l 

CGW 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILrNE 

LT 

0.63100000  ng/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

TETRYL  N-METH  YL-N2  A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100000  fig/l 

0.0 

D 

Chemical  Class:  METALS 

WW-1 

CGW 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000  pLg/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000  \ign 

0.0 

WW-1 

CGW 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

AL 

ALUMINirM 

LI¬ 

112.0000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

1 12-0000000  ^g/l 

0,0 

D 

WW-1 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

0.0 

WW-l 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000  jig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.0000000  jig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.0000000  ^g/l 

0.0 

DF 

WW-I 

CGW 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.0000000  ng/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

AS 

ARSENIC 

Ll- 

117.0000000  fig/l 

0.0 

DF 

WW-1 

CGW 

BA 

BARRIM 

45.60000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

BA 

BARRIM 

43.10000000  ^g/1 

0.0 

F 

WW-1 

CGW 

BA 

BARRJM 

45.60000000  ^g/l 

0,0 

WW-1 

CGW 

BA 

BARRIM 

43.10000000  ^g/l 

0.0 

F 

WW-1 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

L1' 

1.12000000  \ign 

0.0 

WW-1 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.12000000  iLg/\ 

0.0 

DF 

WW-1 

CGW 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000000  ng/} 

0.0 

WW-l 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.12000000  pLgfl 

0.0 

DF 

WW-1 

CGW 

CA 

CALCRIM 

178000.0000  fig/1 

0,0 

WW-1 

CGW 

CA 

CALCRIM 

176000.0000  ng/I 

0.0 

DF 

WW-1 

CGW 

CA 

CALCRIM 

178000.0000  ^g/l 

0,0 

WW-1 

CGW 

CA 

CALCRIM 

176000.0000  ^g/l 

0.0 

DF 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


Test  Name 


Meas 

Booi  Value 


563 


Site  ID 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMIJ  35)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 

Media  Mess  Unit  Fteg  Date 

Jhn _ Test  Name  _  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  PESTICIDES^CBS 


WW-1 

CGW 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

WW-1 

CX3W 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

WW-1 

COW 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

NI) 

WW-1 

CGW 

OCLDA  GAMMA'<;HL0RDANE 

NI) 

WW-1 

CGW 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

WW-1 

CGW 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

WW-I 

CGW 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

WW-1 

COW 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

WW-1 

CGW 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

WW-1 

CGW 

ISODR  ISODRIN 

LT 

WW-1 

CGW 

ISODR  ISODRIN 

LT 

WW-l 

CGW 

LIN  LINDANE 

LT 

WW-I 

CGW 

UN  LINDANE 

LT 

WW-1 

CGW 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

WW-1 

CGW 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

WW-l 

CGW 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

WW-l 

CGW 

PPDDD  2.2-BlS(PARA.CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

WW-1 

CGW 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROET 

LI 

WW-1 

CGW 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLOROET 

LI' 

WW-1 

CGW 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1. 1  -TRICHLORO 

LT 

WW-1 

CGW 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>.l  ,1,1  -TRICHLORO 

LT 

WW-1 

CGW 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

WW-1 

CGW 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

WSS-94-09 

CSO 

ABHC  AU»HA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

WSS-94^ 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

WSS-94^ 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

WSS.94-09 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

WSS-94-09 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

WSS.94-09 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

WSS.94-09 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

WSS-94-09 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

WSS-94.09 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

WSS.94-09 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

WSS-94-09 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

WSS-94-09 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

WSS-94-09 

CSO 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

WSS.94-09 

CSO 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

WSS.94-09 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

WSS-94-09 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

WSS-94.09 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LI' 

WSS-94.09 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00250000  ^g/^ 

0.00250000  ng/1 
0.00250000  Kg/J 

0.03120000  |ig/I 
0.03120000  ^g/i 

0.00250000  ng/1 
0.00250000  ^g/l 

0.00630000  ^g/I 
0.00630000  #ig/l 

0.00250000  jig/1 
0.00250000  fig/1 

0.00250000  Mg/1 
0.00250000  Mg/1 

0.07500000  Mg/I 
0.07500000  Mg/1 

0.00810000  Mg/1 
0.00810000  Mg/1 

0.00390000  Mg/1 
0.00390000  Mg/1 

0.00250000  Mg/1 
0.00250000  Mg/1 

1.64000000  Mg/1 
1.64000000  Mg/1 

0.00280000  Mg/g 
0.00280000  Mg/g 

0.00776000  Mg/g 
0.00935000  Mg/g 

0.00100000  Mg/g 
0.00100000  Mg/g 

0.00140000  Mg/g 
0.00140000  Mg/g 

0,00770000  Mg/g 
0.00770000  Mg/g 

0.00070000  Mg/g 
0.00070000  Mg/g 

0.06840000  Mg/g 
0.06840000  Mg/g 

0.00850000  Mg/g 
0.00850000  Mg/g 

0.00160000  Mg/g 
0.00160000  Mg/g 


0.0 

TD 

0.0 

T 

0.0 

TD 

0.0 

T 

0.0 

TD 

0.0 

0.0 

D 

0.0 

0.0 

D 

0.0 

0.0 

D 

0.0 

0.0 

D 

0.0 

0.0 

D 

0.0 

0.0 

D 

0.0 

0.0 

D 

0.0 

0.0 

D 

0.0 

0.0 

D 

0.5 

M 

0.5 

D 

M 

0.5 

ZC 

M 

0.5 

ZCD 

M 

0.5 

M 

0.5 

D 

M 

0.5 

H 

M 

0.5 

DH 

M 

0,5 

M 

0.5 

D 

M 

0.5 

M 

0.5 

D 

M 

0.5 

M 

0.5 

D 

M 

0.5 

M 

0.5 

D 

M 

0.5 

H 

M 

0.5 

DH 

M 

V«RPD 


18.59 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMll  35)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


Site  ID 

Medfa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

WSS-94-09 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ^g/g 

0.5 

H 

M 

WSS.94-09 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ^g/g 

0.5 

DH 

M 

WSS-94-09 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.00050000  |ig/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-09 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.00050000  Hg/g 

0.5 

TD 

M 

WSS.944)9 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  ^g/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-09 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  ^g^g 

0.5 

TD 

M 

WSS-94-09 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  Hg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-09 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  jig/g 

0.5 

TD 

M 

WSS-94-09 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

0.00569000  ^g/g 

0.5 

ZC 

M 

18.65 

WSS-94-09 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.00686000  MS^g 

0.5 

ZCD 

M 

WSS-94-09 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  jig/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-09 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LI' 

0.00220000  ^g/g 

0.5 

DH 

M 

WSS-94-09 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ^g/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

0.00181000  ng/g 

0.5 

CD 

M 

WSS-94-09 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  Hg/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94-09 

cso 

LIN 

LINDANE 

LI' 

0.00100000  ng/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-09 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  |Xg/g 

0.5 

DH 

M 

WSS-94-09 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ^g/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-09 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g 

0.5 

DH 

M 

WSS-94-09 

cso 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.00270000  Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.00270000  Mg/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94-09 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROET 

0.00567000  M^g 

0.5 

C 

M 

22.26 

WSS-94-09 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

0.00709000  jig/g 

0.5 

CD 

M 

WSS-94-09 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll,I-TRICHLORO 

0.00562000  Hg/g 

0.5 

CH 

M 

22.29 

WSS-94-09 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LLl-TRICHLORO 

0.00703000  jig/g 

0.5 

CDH 

M 

WSS-94-09 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

0.5 

D 

M 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WW-1 

cow 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LI' 

5.80000000  jig/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000000  fig/I 

0.0 

WW-l 

CGW 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000000  Mg/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

12DCLB 

U-DICHU>ROBENZENE 

LT 

1.20000000  Mg^ 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

12DPH 

U-diphenylhydrazine 

LT 

13.00000000  Mg^ 

0.0 

WW-l 

CGW 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000000  Mg/J 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

13DCLB 

13-DICHU)R0BENZENE 

LI' 

3.40000000  Mg/t 

0.0 

WW-l 

CGW 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000000  Mg/1 

0.0 

R 

WW-l 

CGW 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

10.00000000  Mg/1 

0.0 

DR 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


Site  ID 

Medfa 

_ Skl. 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahip  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

DaU 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WW-1 

cow 

14DCLB  1.4.DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000000  |ig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000000  ng/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

245TCP  2.4,5-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

2.80000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

245TCP  2,4,5-TRlCHU)ROPHENOL 

LT 

2.80000000  ng/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

3.60000000  fig/I 

0.0 

WW-1 

cow 

246TCP  2.4.6.TR1CHLOROPHENOL 

LT 

3.60000000  |tg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

24DCLP  2*4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000000  fig/! 

0.0 

WW-1 

cow 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

24DMPN  2,4-DIMETH  YLPHENOL 

LT 

4.40000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

24DMPN  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

180.0000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

24DNP  2,4-DrNrrROPHENOL 

LT 

180.0000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

24DNT  2.4-DlNlTROTOLUENE 

LT 

5.80000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

24DNT  2.4-DINrrROTOH.IENE 

LT 

5.80000000  fig/I 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

26DNA  i6-D[NITROANILINE 

LT 

8.80000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

26DNA  2.6-DINrrROANILINE 

LT 

8.80000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

26DNT  2,6-DINITROTOUIENE 

LT 

6.70000000  fig/I 

0.0 

WW-1 

cow 

26DNT  2,6-DrNrrROTOLlIENE 

LI' 

6.70000000  fig/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

2CLP  2-CHIjOROPHENOL 

LT 

2.80000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000000  fig/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-I 

cow 

2NANIL  2-NITROANlLINE 

NI) 

31.00000000  fig/l 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

31.00000000  fig/l 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

2NP  2-NITROPHENOL 

LI' 

8.20000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

8.20000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

33DCBD  3.3.CICHU)ROBENZIDINE 

LI' 

5.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

35DNA  3.5-DINrrROANIUNE 

LT 

21.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

35DNA  3.5-DINrrROANILINE 

LT 

21.00000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

3NANIL  S-NTTROANILINE 

LT 

15.00000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

3NANIL  S-NTTROANILINE 

LI' 

15.00000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

3NT  3-NITROTOLimNE 

LT 

2.90000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

3NT  3-NITROTOUIENE 

LI' 

2.90000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

46DN2C  4.6-DINrrRO-2-CRESOL 

NI) 

50.00000000  fig/l 

0.0 

R 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMIJ  35)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


SitcID 

Mcdfa 

_ 25p* 

Test  Name 

Meats 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal  %RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOIATTLES 

WW-l 

CGW 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

NO 

50.00000000  Mg/1 

0.0 

DR 

WW-l 

CGW 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000000  ^g/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

R 

WW-l 

CGW 

4CANIL  44:HL0R0ANILINE 

ND 

1.00000000  ^g/1 

0.0 

DR 

WW-l 

cow 

4CL3C  4.CHLORO-3.CRESOL 

LT 

8.50000000  \ign 

0.0 

WW-l 

CGW 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

8.50000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000000  fig/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000000  njg/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000000  jig/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000000  jig/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

31.00000000  ^g/l 

0.0 

R 

WW-l 

CGW 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

31.00000000  jig/1 

0.0 

DR 

WW-l 

CGW 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

4NP  4-NITROPHENOL 

LI' 

96.00000000 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000000  ng/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

23.00000000  fig/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000000  fig/I 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

13.00000000  ^g/^ 

0.0 

WW-l 

CGW 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

13.00000000  jig/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000000  ^g/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

5.80000000  ng/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000000  >ig/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000000  jig/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

ANIL  ANILINE 

NI) 

2.00000000  ^g/I 

0.0 

R 

WW-l 

CGW 

ANIL  ANILINE 

NI) 

2.00000000  jig/1 

0.0 

DR 

WW-l 

CGW 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

5.20000000  \Lg/\ 

0.0 

WW-l 

CGW 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

5.20000000  ^gn 

0.0 

D 

WW-I 

CGW 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

5.90000000  jig/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

5.90000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000000 

0.0 

WW-l 

CGW 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

5.00000000 

0.0 

WW-l 

CGW 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

5.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.68000000  ^g/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.68000000  jig/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH  ALATE 

LT 

7.70000000  ng/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH  ALATE 

LT 

7.70000000  ng/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

BAANT  BENZO  |A)  ANTHRACENE 

LT 

9.80000000  Mg/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

BAANT  BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

9.80000000  Mg/1 

0.0 

D 
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fVc^e  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 


sue  ID 

_ USL. 

TcstNaM 

Meas 

Bool 

Unit 

Valne  Mew 

Depth 

Flag 

Code 

WW-1 

cow 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000000  Hg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

BAPYR 

BENZO  [A|  PYRENE 

LT 

14.00000000  ^g/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000000  Hg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000000  jig/1 

0,0 

D 

WW-1 

cow 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

2S.00000000  Hg/1 

0.0 

WW-l 

cow 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000000  ^g/l 

0,0 

D 

WW-1 

cow 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

42.00000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

42.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

2.00000000  Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

2.00000000  Mg/I 

0,0 

DR 

WW-1 

cow 

BENZO 

BENZOIC  ACro 

NI) 

3.10000000  Mg/I 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

BENZO 

BENZOIC  ACH) 

NI) 

3.10000000  Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

BGHIPY  BENZO  |G,H.I)  PERYLENE 

LT 

15.00000000  Mg/I 

0,0 

WW-1 

cow 

BGHIPY  BENZO  |G.H.I1  PERYLENE 

LT 

15.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

BKFAN 

BENZO  fK)  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BRMCU,  BROMACIL 

LT 

2.90000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

BRMCIL  BROMACIL 

LT 

2.90000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BZALC 

BENZYL  ALaiHOL 

LT 

4.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000000  Mg/I 

0,0 

D 

WW-1 

cow 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

CL6BZ 

HEXACHUWOBENZENE 

LT 

12.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CL6CP 

HEXACHUmoCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000000  Mg/I 

0,0 

WW-1 

cow 

CPMS 

4-CHU)ROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DBAHA 

DIBENZ  lAH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

DBAHA 

DffiENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

V.RPD 
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Medfai 

Meas 

Uait 

rtn 

Data 

Site  ID 

Test  Nane 

Bool  Vakie 

Meas 

Depth  Code 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


WW-l 

cow 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

NI) 

3.00000000  fAg/I 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

NI) 

3.00000000  ng/l 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

DBZFUR  DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

DBZFUR  DIBENZORJRAN 

LT 

5.10000000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000000  ng/I 

0.0 

WW-1 

cow 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000000  \ig/\ 

0.0 

WW-1 

cow 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000000  }i^ 

0.0 

WW-1 

cow 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DIMP 

DDSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000000  ng/1 

0.0 

WW-l 

cow 

DIMP 

DHSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LI' 

21.00000000  ^g/^ 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000000  ^ig/l 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.0000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.0000000  Mg^ 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000000  Mg^ 

0.0 

WW-1 

cow 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000000  Mg^ 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DNBP 

DI-N-BirrYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-l 

cow 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

6.00000000  Mg/I 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

6.00000000  Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

50.00000000  Mg/l 

0.0 

WW-l 

cow 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LI' 

50.00000000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

20.00000000  Mg/I 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

20.00000000  Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

FLRENE  FUIORENE 

LT 

9.20000000  Mg/I 

0.0 

WW-l 

cow 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

9.20000000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

HCBD 

HEXACHUlROBirTADIENE 

LT 

8.70000000  Mg/I 

0.0 

WW-l 

cow 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LI' 

38.00000000  Mg/I 

0.0 
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Chemical  Class:  SEiHVOLATILES 
WW-1  COW  HPCL  HEPTACHLOR 


COW  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
COW  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

COW  ICDPYR  INDENO  |l;L3-C,D|  PYRENE 
COW  ICDPYR  INDENO  1 1,2J-C,D1  PYRENE 

COW  ISODR  ISODRIN 
COW  ISODR  ISODRIN 

COW  ISOPHR  ISOPHORONE 
COW  ISOPHR  ISOPHORONE 

COW  KEP  KEPONE 
COW  KEP  KEPONE 


COW  LIN 
COW  LIN 


LINDANE 

LINDANE 


COW  MEXCL  METHOXYCHLOR 
COW  MEXCL  METHOXYCHLOR 

COW  MIREX  l.IA.2^.3.3A.4.5.5,5A.3B.6-DECACHLOROOCTAHY 
COW  MIREX  I.lA.2,2.3.3A.4.5,5,5A^a6.DECACHLOROOCTAHY 

COW  MLTHN  MALATHION 
COW  MLTHN  MALATHION 

COW  NAP  NAPHTHALENE 
COW  NAP  NAPHTHALENE 


COW  NB 
COW  NB 


NITROBENZENE 

NITROBENZENE 


COW  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 
COW  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

COW  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 
COW  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

COW  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 
COW  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

COW  OXAT  I.443XATHIANE 
COW  OXAT  1.4-OXATHIANE 

COW  PCB016  PCB  1016 
COW  PCB016  PCB  1016 

COW  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
COW  PCB221  POLYCHUYRINATED  BIPHENYL  1221 

COW  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
COW  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

COW  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
COW  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

COW  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
COW  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 


LT 

38.00000000  ^g/l 

0,0 

D 

LT 

28.00000000  jig/1 

0.0 

LT 

28.00000000  jig/1 

0.0 

D 

LT 

21.00000000 

0.0 

LT 

21.00000000  ng/1 

0.0 

D 

LT 

7.80000000  fig/1 

0.0 

LT 

7.80000000  >ig/I 

0.0 

D 

LT 

2.40000000  Mg/1 

0.0 

LT 

2.40000000  Mg/l 

0.0 

D 

NI) 

20.00000000  Mg/1 

0.0 

R 

NI) 

20.00000000  Mg/1 

0.0 

DR 

LT 

7.20000000  Mg/I 

0.0 

LT 

7.20000000  Mg/1 

0.0 

D 

LT 

11,00000000  Mg/1 

0.0 

LT 

11.00000000  Mg^ 

0.0 

D 

LT 

24.00000000  Mg/1 

0.0 

LT 

24.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

LT 

21.00000000  Mg/1 

0.0 

LT 

21.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

LT 

0.50000000  Mg/I 

0.0 

LI' 

0.50000000  Mg/1 

0.0 

D 

LT 

3.70000000  Mg/I 

0.0 

LT 

3.70000000  Mg/1 

0.0 

D 

LT 

9.70000000  Mg/1 

0.0 

LT 

9.70000000  Mg/1 

0.0 

D 

LT 

6.80000000  Mg/1 

0.0 

LT 

6.80000000  Mg^ 

0.0 

D 

LT 

3.70000000  Mg/1 

0.0 

LT 

3.70000000  Mg/1 

0.0 

D 

LT 

27.00000000  Mg/1 

0.0 

LT 

27.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

R 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

DR 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

R 

NI) 

9-10000000  Mg^ 

0.0 

DR 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

R 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

DR 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

R 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

DR 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

R 

NI) 

9.10000000  Mg/1 

0.0 

DR 
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SkelD 

Media 

Type 

Test  Nmm 

Meas 

Bool 

VmH 

Vahw  Mcm 

Depth 

Hag 

C<Mk 

Data 

Qual 

%RPD 

WW-1 

cow 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHEhTYL  1254 

NI) 

9.10000000  fig/] 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

9.10000000  fig/l 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

PCB260 

PCB1260 

NI) 

13.00000000  pg/l 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

PCB260 

PCB  1260 

NI) 

13.00000000  fig/l 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000000  pg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

COW 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000000  Hg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

PPDDD 

2>B1S(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1-DICHLOROET 

LT 

18.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

18.00000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

PPDDE 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-D1CHLOROET 

LT 

14.00000000  ^g/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

PPDDE 

2J.BIS(PARA4:HLOROPHENyL>Ll-DICHLOROET 

LT 

14.00000000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

PPDDT 

2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRlCHLORO 

LT 

18.00000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

PPDDT 

2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHLORO 

LT 

18.00000000  figA 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000000  ^gA 

0.0 

WW-1 

CGW 

PRTHN 

PARATHION 

LI’ 

37.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

COW 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

SIJPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000000  fig/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

SinPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

19.00000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

TXPHE 

TOXAPHENE 

NI) 

17.00000000  fig/i 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

TXPHE 

TOXAPHENE 

NI) 

17.00000000  fig/l 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

IINK530 

UNKNOWN 

5.00000000  fig/l 

0.0 

S 

33J3 

WW-1 

CGW 

IINK530 

ITNKNOWN 

7.00000000  fig/l 

0.0 

DS 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WW-1 

CGW 

lllTCE 

1 , 1, 1 -TRICHLOROETHANE 

1.40000000  fig/l 

0.0 

B 

WW-1 

CGW 

lllTCE 

Ll.l-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000000  ^gA 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

112TCE 

1,  L2-TR1CHLOROETHANE 

LT 

1.00000000  ^g/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

inxcE 

1,1,2-TRICHIjOROETHANE 

LT 

1.00000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

llDCE 

Ll-DICHUIROETHYLENE 

LT 

1.00000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

IIDCE 

Ll-DrCHU»ROETHYLENE 

LT 

1.00000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

IIDCLE 

L1-DICHU)R0ETHANE 

LT 

1. 00000000  ^gA 

0.0 

WW-1 

CGW 

IIDCLE 

I.l-DICHU)ROETHANE 

LT 

1.00000000  fig/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

12DCE 

U-DICHU)R0ETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

12EX:E 

1,2-DICHUIROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

5.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

12DCLE 

1,2-DICHU)R0ETHANE 

LT 

1.00000000  fig/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

12DCLP 

1,2-DICHU)ROPROPANE 

LT 

1.00000000  figA 

0.0 

WW-1 

CGW 

12DCLP 

1.2-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000000  figA 

0.0 

D 
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Site  ID 

MmUb 

_ HXL. 

TestNane 

Meas 

Bool 

UaM 

Value  Meas 

Depdi 

Flag 

Code 

Date 

Qua!  %RPD 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WW-l 

COW 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

LOOOOOOOO  Iign 

0.0 

WW-I 

CGW 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

13DCP  13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cx>w 

13DCP  13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

I3DMB  13-DIMETHVLBENZENE 

LT 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

COW 

13DMB  13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ACET  ACETONE 

LT 

8.00000000 

0.0 

WW-1 

cow 

ACET  ACETONE 

LT 

8.00000000  ng/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000000  ng/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000000  pLg/\ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000000  fxg/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CI3DCP  CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

NI) 

5.00000000  ^g/1 

0.0 

R 

WW-I 

CGW 

CI3DCP  CIS-I3-DICHLOROPROPYLENE 

NI) 

5.00000000  ^g/I 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

NI) 

1.00000000  Mg/I 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

NI) 

1.00000000  ng/I 

0.0 

DR 

WW-l 

CGW 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

12.00000000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

12.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

8.00000000  Mg^ 

0.0 

WW-1 

CGW 

C2HSCL  CHLOROETHANE 

LT 

8.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

C6H6  BENZENE 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

C6H6  BENZENE 

LT 

1.00000000  Mg^ 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000000  Mg^ 

0.0 

WW-1 

CGW 

CCL3F  TRIFLIIOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000000  Mg^ 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

CCM  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

14.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

14.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

11.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

11.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.00000000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

NI) 

5.00000000  Mg/1 

0.0 

R 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMIJ  35)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent 

iiuit  nic 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Vahae  Mcm  Depth  Code  QmU  %RPD 


Chemical  Class:  VOLATILES 


WW-1 

CGW 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

NI) 

5.00000000  ^g/1 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000000  ^g/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

2.00000000  jig/l 

0.0 

WW-l 

cow 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

2.00000000  fig/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000000  ^lg/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000000  jig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

MEC6H5  TOLUENE 

LT 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

MEC6H5  TOLUENE 

LT 

1.00000000 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000000  ^g/l 

0,0 

D 

WW-1 

CGW 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000000  ng/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

MNBK 

METHYL-N-BirTYL  KETONE 

NI) 

1.00000000  Jig/l 

0.0 

R 

WW-l 

CGW 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

Nl) 

1.00000000  fig/1 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

STYR 

STYRENE 

NI) 

5.00000000  fig/l 

0.0 

R 

WW-l 

CGW 

STYR 

STYRENE 

NI) 

5.00000000  fig/1 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

T13DCP  TRANS.l,3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

5.00000000  ^g/l 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

T13DCP  TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

5.00000000  fig^ 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

TCLEA 

l,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

TCLEA 

1,  U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000000  fig/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000000  fig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000000  fig/I 

0.0 

D 
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Site  ID 


Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Meas  UbM  Flaf  Date 

_  Bool  Vahie  Meas  Deptt  Code  Qual  %RPD 


TestNi 


Chemical  Class:  METALS 


OSP.94-04C 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

5.0 

OSP-94-04C 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

5.0 

D 

OSP.94-04C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1670.000000  fig/g 

5.0 

13.42 

OSP-94-04C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1460.000000  ^g/g 

5.0 

D 

OSP.94-04C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.97000000  ng/g 

5.0 

D 

6.50 

OSP.94-04C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.72000000  pLg/g 

5.0 

OSP-94-04C 

CSO 

BA 

BARIUM 

35.50000000  jig/g 

5.0 

16.46 

OSP-94-04C 

CSO 

BA 

BARIUM 

30.10000000  ^g/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ixg/g 

5.0 

OSP-94-04C 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.42700000  ng/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

CSO 

CA 

CALCRTM 

63000.00000  ^g/g 

5.0 

34.42 

OSP-94.04C 

CSO 

CA 

CALCRIM 

44500.00000  jig/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

OSP-94-04C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ng/g 

5.0 

D 

OSP.94-04C 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  \ig/g 

5.0 

OSP.94-04C 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

OSP.94-04C 

CSO 

CR 

CHROMRrM 

4.23000000  ng/g 

5.0 

14.45 

OSP-94^4C 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

3.66000000  fig/g 

5.0 

D 

OSP.94-04C 

CSO 

ClI 

COPPER 

LT 

2.84000000  \ig/g 

5.0 

OSP-94-04C 

CSO 

ClI 

COPPER 

LT 

2.84000000  \ig/g 

5.0 

D 

OSP.94-04C 

CSO 

FE 

IRON 

4990.000000  |ig/g 

5.0 

1.00 

OSP.94.04C 

CSO 

FE 

IRON 

5040.000000  jig/g 

5.0 

D 

OSP-94.04C 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

5.0 

OSP.94.04C 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

5.0 

D 

OSP-94.04C 

CSO 

K 

POTASSRIM 

218.0000000  iig/g 

5.0 

536 

OSP.94.04C 

CSO 

K 

POTASSRJM 

230.0000000  ^g/g 

5.0 

D 

OSP-94.04C 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

4310.000000  ng/g 

5.0 

13.90 

OSP.944)4C 

CSO 

MG 

MAGNESRTM 

3750.000000  ng/g 

5.0 

D 

OSP.94.04C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

88.90000000  pig/g 

5.0 

2032 

OSP-94.04C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

72.50000000  ng/g 

5.0 

D 

0SP-94.04C 

CSO 

NA 

SODRIM 

195.0000000  jig/g 

5.0 

43.75 

OSP-944)4C 

CSO 

NA 

SODRIM 

125.0000000  jig/g 

5.0 

D 

OSP.94.04C 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.10000000  \ig/g 

5.0 

10.53 

OSP.94.04C 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.69000000  Mg/g 

5.0 

D 

OSP.94.04C 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  iig/g 

5.0 

OSP.94.04C 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  }ig/g 

5.0 

D 

OSP.94.04C 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ]ig/g 

5.0 

7 

OSP-94.04C 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

5.0 

D7 

OSP.94.04C 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  \ig/g 

5.0 

OSP-94.04C 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  \igfg 

5.0 

D 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Mcdttft  Meas  Unit  FlaC  Data 

_ Type _ Test  Name  Bool  Vatae  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  METALS 


OSP-944)4C 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

5.0 

OSP-94-04C 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  iig/g 

5.0 

D 

C)SP-94-04C 

CSO 

V 

VANADRJM 

6.84000000  \igfg 

5.0 

17.14 

OSP-94-04C 

CSO 

V 

VANADRIM 

5.76000000  Hg/g 

5.0 

D 

OSP.94-04C 

CSO 

ZN 

ZINC 

13.50000000  ^g/g 

5.0 

6.90 

OSP-94-04C 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.60000000  fig/g 

5.0 

D 

OSS-94-09 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \x%jg 

0.5 

OSS-94-09 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

0.5 

D 

OSS.94-09 

CSO 

AL 

ALUMINIIM 

1580.000000  jig/g 

0.5 

29.82 

OSS-94^ 

CSO 

AL 

ALIFMINUM 

1170.000000  ^g/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.17000000  fig/g 

0.5 

48.56 

OSS-94-09 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.15000000  fig/g 

0.5 

D 

OSS.94-09 

CSO 

BA 

BARRJM 

55,60000000  ng/g 

0.5 

13.58 

OSS-94-09 

CSO 

BA 

BARRIM 

63.70000000  ng/g 

0.5 

D 

OSS-944)9 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

0.5 

OSS-94-09 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

CA 

CALCRIM 

70000.00000  ^g/g 

0.5 

8.96 

OSS-94.09 

CSO 

CA 

CALCRJM 

64000.00000  >g/g 

0,5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

0.5 

OSS-94-09 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  Hg/g 

0.5 

D 

OSS-94^ 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  Mg/g 

0.5 

OSS-94-09 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  >ig/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

3,06000000  ^g/g 

0.5 

OSS-94-09 

CSO 

CR 

CHROMRTM 

3.06000000  fig/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

CU 

COPPER 

4.95000000  fig/g 

0.5 

338 

OSS-94-09 

CSO 

CU 

COPPER 

5.12000000  ng/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

FE 

IRON 

6810.000000  ^g/g 

0.5 

4.66 

OSS-94-09 

CSO 

FE 

IRON 

6500.000000  fig/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

0.5 

OSS-94-09 

CSO 

HG 

MERCURY 

LI' 

0.05000000  |ig/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

K 

POTASSRIM 

169.0000000  ^g/g 

0.5 

6.73 

OSS-94-09 

CSO 

K 

POTASSRIM 

158.0000000  ng/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

6930.000000  Hg/g 

0.5 

1.75 

OSS-94-09 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

6810.000000  fig/g 

0.5 

D 

OSS-94^ 

CSO 

MN 

MANGANESE 

101.0000000  fig/g 

0.5 

89.92 

OSS-94-09 

CSO 

MN 

MANGANESE 

266.0000000  fig/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

NA 

SODRIM 

65.60000000  jig/g 

0.5 

3139 

OSS-94-09 

CSO 

NA 

SODRIM 

47.80000000  ^g/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.53000000  fig/g 

0.5 

36.17 

OSS-94-09 

CSO 

N1 

NICKEL 

6.53000000  ^g/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

CSO 

PB 

LEAD 

8.91000000  jig/g 

0.5 

3431 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


SitelD 

Metti 

TSE* 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

nac 

Code 

Data 

Qua] 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

OSS-94-09 

cso 

PB 

LEAD 

12,60000000 

»>g/g 

0.5 

D 

3431 

OSS-94-09 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

itg/g 

0.5 

OSS.94-09 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

lig/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94-09 

cso 

S£ 

SELENIITM 

LT 

0.44900000 

l»g/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000 

r>s^s 

0.5 

OSS-94-09 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000 

0.5 

D 

OSS-94-09 

cso 

V 

VANADRIM 

5.53000000 

ll^g 

0.5 

1536 

OSS-94-09 

cso 

V 

VANADRJM 

6.45000000 

llg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

cso 

ZN 

ZINC 

26.90000000 

f*g/g 

0.5 

2.64 

OSS.94-09 

cso 

ZN 

ZINC 

26.20000000 

(Ig/g 

0.5 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Mms  UMt  Slua 

Ske  ID  Type  Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Co<ie  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-09C 

CSO 

246TNT  2A6.TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  »ig/g 

5.0 

ARP.94-09C 

CSO 

246TNT  2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

24DNT  2ADINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  \ig/g 

5.0 

ARP-94-09C 

CSO 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pig/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

26DNT  2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-09C 

CSO 

26DNT  2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA^^TRAMI^ffi 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-09C 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2,00000000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94^C 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-09C 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g 

5.0 

ARP.94-09C 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

TETRYL  N.METH  YL.N2A6.TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  Hg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6.TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-29A 

CSO 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g 

0.5 

ARP-94-29A 

CSO 

135TNB  U,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g 

0.5 

D7 

ARP.94-29A 

CSO 

13DNB  I3.DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-29A 

CSO 

13DNB  U.DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94.29A 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

ARP-94.29A 

CSO 

246TNT  2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94.29A 

CSO 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

ARP-94.29A 

CSO 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94.29A 

CSO 

26DNT  2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

ARP.94.29A 

CSO 

26DNT  2,6.DINITROTOLUENE 

LI' 

2.00000000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94.29A 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

ARP.94.29A 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g 

0.5 

ARP.94-29A 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94.29A 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LI' 

1.28000000  ^g/g 

0.5 

ARP.94.29A 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94.29A 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

ARP-94.29A 

CSO 

TETRYL  N.METHYL.N2,4,6.TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94.29B 

CSO 

135TNB  13,5.TRINITR0BENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g 

3.0 

ARP.94.29B 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  Hg/g 

3.0 

D7 

ARP.94.29B 

CSO 

13DNB  1,3-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

3.0 

ARP.94.29B 

CSO 

1 3DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP.94-29B 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LI' 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

ARP.94-29B 

CSO 

246TNT  2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

D 

ARP.94.29B 

CSO 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

3.0 

ARP.94-29B 

CSO 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

3.0 

D 

ARP-94.29B 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Medte  Meas  iteit  D^i 

Site  ID _ _ Test  Nat _ Bool  Value  Meas  Depth  Co<e  Qua!  %RPD 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-29B 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

HMX 

CYClDTETRAMETHYLENETETRANrrRAMINE 

LT 

2.00000000  ^ig/g 

3.0 

ARP-94.29B 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  jig/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

3.0 

ARP.94-29B 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  |ig/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

RDX 

CYCIJOTRIMETHYI^NETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-29B 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYUENETRINrntAMI^ 

LT 

1.28000000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

TETRyLN-METHYl^N2A6-TETRANmOANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-29B 

CSO 

TETRYLN-METHYL-N2A6-TETRAIOTTiOANILI^ 

LT 

2.11000000  Mg/g 

3.0 

D 

ARP-94.29C 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LI' 

0.92200000  ^ig/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LI' 

0.92200000  ^ig/g 

5,0 

D7 

ARP-94-29C 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g^g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

246TNT  2A6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

246TNT  2A6-TRIN1TROTOLUENE 

LT 

2.00000000  iLg/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pLg/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlTENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

ARP-94.29C 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

AjRP-94.29C 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  iig/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LI' 

1.14000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

RDX 

CYC1X)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1,28000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

TETRYL  N.METHYL-N2  A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000000  jig/g 

5.0 

D 

ARP.94^9A 

CSO 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  \ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  iig/g 

0.5 

ARP-94^9A 

CSO 

I3DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LI' 

0.50400000  pLg/g 

0.5 

ARP-94^9A 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LI' 

2.00000000  pLg/g 

0.5 

D 

ARP-94^9A 

CSO 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LI 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

ARP.94-49A 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLlJENE 

LT 

.2.50000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-49A 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

ARP-94^9A 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

ARP-94-49A 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTITLy^E 

LT 

2.00000000  ptg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  pLg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,14000000  )ig/g 

0.5 

579 


ARP-94-49A 

CSO 

TETRYL  N-METHYUN2.4,6-TETRANITROANILINE 

ARP.94-49A 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-94-49B 

CSO 

135TNB 

U.5-TRINrrROBENZENE 

ARP-94-49B 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

ARP-94-49B 

CSO 

13DNB 

13-DINlTROBENZENE 

ARP-94-49B 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ARP-94-49B 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94^9B 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP.94-49B 

CSO 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

ARP-94-49B 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-94^9B 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94^9B 

CSO 

26DNT 

2,6-DINlTROTOLUENE 

ARP.94^9B 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-94-49B 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-94-49B 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-49B 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-49B 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP.94-49B 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-94-49B 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-94-49B 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANlTROANILINE 

ARP-94^9C 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

ARP-94-49C 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

ARP-94-49C 

CSO 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

ARP.94-49C 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ARP-94-49C  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ARP-94-«9C  CSO  246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 


ARP-94-49C  CSO  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-49C  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-94.49C  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

ARP-94-49C  CSO  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-49C  CSO  HMX  CYCIXITETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-94.49C  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-94-49C  CSO  NB  NITROBENZENE 
ARP-94-49C  CSO  NB  NITROBENZENE 

ARP-94-49C  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-94-49C  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-94-49C  CSO  TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

ARP-94-49C  CSO  TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 


LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.11000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.92200000  jig/g 

3.0 

D 

LT 

0.92200000  fig/g 

3.0 

LT 

0.50400000  jig^g 

3.0 

D 

LT 

0.50400000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ^ig/g 

3.0 

D 

LT 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.50000000  ^g/g 

3.0 

D 

LT 

2.50000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

D 

LT 

2.00000000  jig/g 

3.0 

LI' 

2.00000000  ng/g 

3.0 

D 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  ng/g 

3.0 

D 

LT 

1.14000000  fig/g 

3.0 

LT 

L2SOOOOOO  ^g/g 

3,0 

D 

LI' 

1.28000000  jig/g 

3.0 

LT 

2.11000000  ^g^g 

3.0 

D 

LT 

2.11000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.92200000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.92200000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.50400000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.50400000  ^g/g 

5.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

LT 

2.50000000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

2.50000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

D 

LI' 

2.00000000  jig/g 

5.0 

LT 

1.14000000  jxg/g 

5.0 

D 

LT 

1.14000000  ng/g 

5.0 

LT 

1.28000000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

1.28000000  ^g/g 

5.0 

LT 

2.11000000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

2.11000000  ^ig/g 

5.0 

Chemical  Class:  METALS 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mc«a 

Tm 

TcstNane 

Meas 

Bool 

Unit 

Vaiae  Meas 

Depth 

Flag 

Co4e 

Date 

Qui 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-09A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

O.S0300000  ^g/g 

0.5 

ARp.94^A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12800.00000  jig/g 

0.5 

6.06 

ARP-94^A 

cso 

AL 

ALIMINUM 

13600.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.59000000  ftg/g 

0,5 

23.80 

ARP-94-09A 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.56000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

BA 

BARIUM 

115.0000000  fig/g 

0.5 

3.42 

ARP-94-09A 

cso 

BA 

BARIUM 

119.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94^A 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.50700000  ng/g 

0.5 

2.53 

ARP-94-09A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.52000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

CA 

CALCRJM 

6540.000000  ^g/g 

0.5 

23.84 

ARP-94^A 

cso 

CA 

CALCRIM 

8310.000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94^A 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  Mg/g 

0.5 

ARP-94^A 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-09A 

cso 

CO 

COBALT 

3.88000000  ng/g 

0.5 

4.78 

ARP-94-09A 

cso 

CO 

COBALT 

4.07000000  jig/g 

0.5 

D 

ARP.94-09A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

13.90000000  pig/g 

0.5 

5.59 

ARP.94-09A 

cso 

CR 

CHROMRrM 

14.70000000  pig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

ClI 

COPPER 

23.80000000  pigfg 

0.5 

6.06 

ARP-94^A 

cso 

cil 

COPPER 

22.40000000  pLgfg 

0.5 

D 

ARP-94^A 

cso 

FE 

IRON 

13100.00000  pig/g 

0.5 

6.64 

ARP.94-09A 

cso 

FE 

IRON 

14000.00000  pig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pig/g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-09A 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

0.5 

DH 

* 

ARP-94-(y9A 

cso 

K 

POTASSRIM 

4050.000000  ^g/g 

0.5 

2.20 

ARP-94-09A 

cso 

K 

POTASSRIM 

4140.000000  pig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

MG 

MAGNESRFM 

5310.000000  pig/g 

0.5 

638 

ARP-94-09A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

5660.000000  pig/g 

0.5 

D 

ARP-944)9A 

cso 

MN 

MANGANESE 

343.0000000  pig/g 

0.5 

1.16 

ARP-94-09A 

cso 

MN 

MANGANESE 

347.0000000  ng^g 

0.5 

D 

ARP-944>9A 

cso 

NA 

SODRIM 

350.0000000  ng/g 

0.5 

15.06 

ARP.94-09A 

cso 

NA 

SODRJM 

407.0000000  pig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

NI 

NICKEL 

6.51000000  pig/g 

0.5 

16.88 

ARP.94-09A 

cso 

NI 

NICKEL 

7.71000000  pig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

PB 

LEAD 

23.20000000  pig/g 

0.5 

1531 

ARP-94-09A 

cso 

PB 

LEAD 

19.90000000  pig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

7 

J 

ARP-94-09A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  jig/g 

0.5 

D7 

J 

ARP-94-09A 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  pig/g 

0.5 

ARP-94-09A 

cso 

$E 

SELENRFM 

LT 

0.44900000  \ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  pig/g 

0.5 

581 


AED  Test  Range  (SWA4U  40)  Phise  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Nave 

Mcas 

Bool 

II 

1 

Depth 

Flee 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP.94-09A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94^A 

cso 

V 

VANADRJM 

20.40000000  ^g/g 

0.5 

11.11 

ARP-94^A 

cso 

V 

VANADRIM 

22.80000000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

cso 

ZN 

ZINC 

51.50000000  ^g/g 

0.5 

6.41 

ARP-94-09A 

cso 

ZN 

ZINC 

48.30000000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-09B 

cso 

AG 

SR^VER 

LT 

0.80300000  fig/g 

3.0 

ARP-94-09B 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP.94-09B 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13500.00000  Mg/g 

3.0 

24.68 

ARP.94-09B 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000  fig/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.11000000  ub/e 

3.0 

1.58 

ARP-94-09B 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.03000000  ^ig/g 

3.0 

D 

ARP-94^B 

cso 

BA 

BARRIM 

145.0000000  ^fi/E 

3.0 

14.70 

ARP.94-09B 

cso 

BA 

BARRJM 

168.0000000  jig/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.53400000  ^g/g 

3.0 

21.85 

ARP-94-09B 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

0.66500000  Hg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

cso 

CA 

CALCRJM 

31800.00000  ng/g 

3.0 

11.28 

ARP-94-09B 

cso 

CA 

CALCRIM 

35600.00000  ^Ag/g 

3.0 

D 

ARP-94^9B 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ue/e 

3.0 

ARP-944)9B 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  fig/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

cso 

CO 

COBALT 

5.06000000  fig/g 

3.0 

5.01 

ARP-94-09B 

cso 

CO 

COBALT 

5.32000000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

13.00000000  ^g/g 

3.0 

26.09 

ARP-94-09B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

16.90000000  ^g/g 

3,0 

D 

ARP-94-09B 

cso 

cu 

COPPER 

9.43000000  jig/g 

3.0 

16.27 

ARP-94-09B 

cso 

cu 

COPPER 

11.10000000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94^B 

cso 

FE 

IRON 

15400.00000  jig/g 

3.0 

Z56 

ARP-94-09B 

cso 

FE 

IRON 

15800.00000  |ig/g 

3.0 

D 

ARP-94^B 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05340000  ^g/g 

3.0 

H 

I 

15.06 

ARP-94-09B 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06210000  ^g/g 

3.0 

DH 

I 

ARP-94-09B 

cso 

K 

POTASSRIM 

3310.000000  ^g/g 

3.0 

28.72 

ARP.94-09B 

cso 

K 

POTASSRIM 

4420.000000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP.94-09B 

cso 

MG 

MAGNESRTM 

7050.000000  4g/g 

3.0 

14.84 

ARP-94-09B 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

8180.000000  pig/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

cso 

MN 

MANGANESE 

262.0000000  jig/g 

3.0 

7.71 

ARP-94-09B 

cso 

MN 

MANGANESE 

283.0000000  jig/g 

3.0 

D 

ARP.94-09B 

cso 

NA 

SODRIM 

339.0000000  |ig/g 

3.0 

37.60 

ARP-94-09B 

cso 

NA 

SODRIM 

496.0000000  ^ig/g 

3.0 

D 

ARP-94^B 

cso 

N1 

NICKEL 

8.44000000  ng/g 

3.0 

9.70 

ARP-94-09B 

cso 

NI 

NICKEL 

9.30000000  ng/g 

3.0 

D 

ARP.944)9B 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ^Ag/g 

3.0 

ARP-94-()9B 

cso 

PB 

LEAD 

8.17000000  fAg^g 

3.0 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Type 

Test  Nane 

Mcas 

Bool 

Unit 

VahK  Mc« 

Depth 

VUt 

CMe 

Data 

Q«I 

V«RPD 

ARP-94-09B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  |tg/g 

3.0 

7 

J 

ARP-94^B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  \k%l% 

3.0 

D7 

J 

ARP-94-09B 

CSO 

S£ 

S£LENIUM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

3,0 

ARP-94-09B 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g 

3,0 

D 

ARP.94-09B 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  Hg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  |ig/g 

3.0 

D 

ARP-944>9B 

CSO 

V 

VANADRIM 

23.60000000  ^g/g 

3.0 

21.89 

ARP.94-09B 

CSO 

V 

VANADRIM 

29.40000000 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

CSO 

ZN 

ZINC 

39.20000000  Mg^g 

3.0 

17.25 

ARP-94-09B 

CSO 

ZN 

ZINC 

46.60000000  Mg^g 

3.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

O.S0300000  fig/g 

5.0 

ARP-94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10300.00000  ^g/g 

5.0 

43J5 

ARP.94-09C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16000.00000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.39000000  ng/g 

5.0 

6.82 

ARP-94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.70000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

BA 

BARRJM 

119.0000000  ^g/g 

5.0 

17.62 

ARP-94-09C 

CSO 

BA 

BARRIM 

142,0000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP.94-09C 

CSO 

B£ 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

5.0 

ARP-944)9C 

CSO 

B£ 

BERYLLRIM 

0.61500000  jig/g 

5.0 

D 

ARP.94-09C 

CSO 

CA 

CALCRJM 

49900.00000  fig/g 

5.0 

50.75 

ARP-94-09C 

CSO 

CA 

CALCRIM 

29700.00000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  fig/g 

5.0 

ARP-94.09C 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.20000000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP.94-09C 

CSO 

CO 

COBALT 

3.60000000  Hg/g 

5.0 

30.99 

ARP-94-09C 

CSO 

CO 

COBALT 

4.92000000  Hg^g 

5.0 

D 

ARP-94^C 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

10.00000000  Hg/g 

5.0 

46.15 

ARP.94-09C 

CSO 

CR 

CHROMRFM 

16.00000000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

ClI 

COPPER 

11.30000000  Hg/g 

5.0 

ARP-944J9C 

CSO 

CD 

COPPER 

11.30000000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

F£ 

IRON 

14100.00000  Hg/g 

5.0 

1137 

ARP-94-09C 

CSO 

F£ 

IRON 

15800.00000  Hg/g 

5,0 

D 

ARP.94-09C 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  Hg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-09C 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  Hg/g 

5.0 

DH 

I 

ARP-94^C 

CSO 

K 

POTASSRIM 

2690.000000  Hg/g 

5.0 

45.40 

ARP-94-09C 

CSO 

K 

POTASSRIM 

4270.000000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

6450.000000  Hg/g 

5.0 

12.91 

ARP-94-09C 

CSO 

MG 

MAGNESRTM 

7340.000000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

245.0000000  Hg/g 

5,0 

20.51 

ARP-94^C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

301.0000000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

NA 

SODRJM 

283.0000000  Hg/g 

5.0 

65.72 

ARP-94-09C 

CSO 

NA 

SODRIM 

560.0000000  Hg/g 

5.0 

D 
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AED  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdta 

Type 

TcstNaae 

Meas 

Bool 

Vmit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

%RPD 

Chemical  CUiss:  METALS 

ARP-94-09C 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.71000000  4g/g 

5.0 

24.00 

ARP-94-09C 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.54000000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-944)9C 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  iig/z 

5.0 

ARP-94-09C 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  Mg/g 

5.0 

D 

ARP-94^C 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  vig/z 

5.0 

7 

J 

ARP.94^C 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  |ig/g 

5.0 

D7 

J 

ARP-94-09C 

CSO 

SE 

SELENRTM 

LT 

0.44900000  ug/g 

5.0 

ARP-94-09C 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94^C 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng^g 

5.0 

AR?-94^)9C 

CSO 

TL 

THAixarM 

LT 

34.30000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

CSO 

V 

VANADRFM 

17.60000000  ne/g 

5.0 

51.79 

ARP-94^C 

CSO 

V 

VANADRTM 

29.90000000  ^ig/g 

5.0 

D 

ARP-94^9C 

CSO 

ZN 

ZINC 

37.40000000  ^g/g 

5.0 

13.70 

ARP-94-09C 

CSO 

ZN 

ZINC 

42.90000000  iig/g 

5.0 

D 

ARP-94-29A 

CSO 

AG 

SR.VER 

LT 

0.80300000  ug/g 

0.5 

ARP-94-29A 

CSO 

AG 

SILVER 

LI' 

0.80300000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

CSO 

AL 

ALl^MINUM 

12400.00000  ng/g 

0.5 

ARP-94.29A 

CSO 

AL 

ALUMINIIM 

12400.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.25000000  ug/g 

0.5 

5.08 

ARP-94-29A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.99000000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

CSO 

BA 

BARRJM 

104.0000000  ^g/g 

0.5 

2.93 

ARP-94-29A 

CSO 

BA 

BARRJM 

101.0000000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.55200000  jig/g 

0.5 

ARP-94-29A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94.29A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

14600.00000  jig/g 

0.5 

3.48 

ARP.94.29A 

CSO 

CA 

CALCRJM 

14100.00000  ^g/g 

0,5 

D 

ARP.94-29A 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

ARP-94-29A 

CSO 

CD 

CADMRTM 

LT 

1.20000000  >ig/g 

0.5 

D 

ARP.94-29A 

CSO 

CO 

COBALT 

3.60000000  ng/g 

0.5 

2.20 

ARP-94-29A 

CSO 

CO 

COBALT 

3.68000000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94.29A 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

14.60000000  jxg/g 

0.5 

337 

ARP.94.29A 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

15,10000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-29A 

CSO 

cu 

COPPER 

10.50000000  ^g/g 

0.5 

4.98 

ARP-94-29A 

CSO 

ClI 

COPPER 

9.99000000  >ig/g 

0.5 

D 

ARP-94.29A 

CSO 

FE 

IRON 

13400.00000  ^g/g 

0.5 

UO 

ARP.94.29A 

CSO 

FE 

IRON 

13200.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-29A 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-29A 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-29A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

3960.000000  fig/g 

0.5 

1.01 

ARP-94-29A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

4000.000000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

CSO 

MG 

MAGNESRTM 

5560.000000  jig/g 

0.5 

3.11 
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AED  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


S»eID 

Mc4te 

Type 

Test  Nwe 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Mess 

Depth 

Flag 

Code 

Ditfa 

Qwd 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94.29A 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

5390.000000  jig/g 

0.5 

D 

3.11 

ARP-94-29A 

cso 

MN 

MANGANESE 

265.0000000  ^g/g 

0.5 

3.85 

ARP-94-29A 

cso 

MN 

MANGANESE 

255.0000000  \x%/% 

0.5 

D 

ARP.94.29A 

cso 

NA 

SODIUM 

198.0000000  ^g/g 

0.5 

2.49 

ARP.94-29A 

cso 

NA 

SODIUM 

203.0000000  |ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

cso 

NI 

NICKEL 

7.52000000  ng/g 

0.5 

I 

6.59 

ARP-94.29A 

cso 

NI 

NICKEL 

7.04000000  Mg^g 

0.5 

D 

I 

ARP.94-29A 

cso 

PB 

LEAD 

8.52000000  jig/g 

0.5 

ARP-94.29A 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ng/^g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ng/g 

0.5 

ARP-94-29A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARP-94.29A 

cso 

S£ 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

ARP-94.29A 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.29A 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

ARP-94.29A 

cso 

TL 

THALLRTM 

LT 

34.30000000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

cso 

V 

VANADRIM 

20.90000000  jig/g 

0.5 

1.43 

ARP-94-29A 

cso 

V 

VANADRrM 

21.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-29A 

cso 

ZN 

ZINC 

37.00000000  \i%l% 

0.5 

5.56 

ARP-94-29A 

cso 

ZN 

ZINC 

35.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-29B 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

3.0 

ARP.94.29B 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8980.000000  fig/g 

3.0 

6.78 

ARP.94.29B 

cso 

AL 

ALUMINirM 

9610.000000  jig/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.28000000  /ig/g 

3.0 

4.78 

ARP.94.29B 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.08000000  4g/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

cso 

BA 

BARRIM 

90.90000000  jig/g 

3.0 

3.93 

ARP-94.29B 

cso 

BA 

BARRJM 

87.40000000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.42700000  ng/g 

3.0 

ARP-94.29B 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LI' 

0.42700000  ^ig/g 

3.0 

D 

ARP-94.29B 

cso 

CA 

CALCRIM 

25900.00000  fig/g 

3.0 

5.56 

ARP-94-29B 

cso 

CA 

CALCRJM 

24500.00000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  fig/g 

3.0 

ARP-94-29B 

cso 

CD 

CADMRTM 

LT 

1.20000000  ng/g 

3.0 

D 

ARP.94-29B 

cso 

CO 

COBALT 

3.84000000  ^g/g 

3.0 

10.70 

ARP-94.29B 

cso 

CO 

COBALT 

3.45000000  Hg/g 

3.0 

D 

ARP.94.29B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

10.90000000  ^g/g 

3.0 

6.22 

ARP-94-29B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

11.60000000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

cso 

ClI 

COPPER 

8.01000000  jig/g 

3.0 

7.24 

ARP-94.29B 

cso 

CO 

COPPER 

7.45000000  Mg/g 

3.0 

D 

ARP.94.29B 

cso 

FE 

IRON 

11800.00000  Mg/g 

3.0 

4J3 

ARP-94.29B 

cso 

FE 

IRON 

11300.00000  fig/g 

3.0 

D 
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AED  Test  Rcmge  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


SMelD 

Media 

Test  N«ae 

Mess 

Bool 

UnH 

Value  Mess 

Depth 

Flag 

Cade 

Data 

Qual 

%RPD 

ARP-94-29B 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  hk/k 

3.0 

ARP-94.29B 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0,05000000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

K 

POTASSRJM 

2810.000000  ^g/g 

3.0 

2.81 

AIIP-94-29B 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2890.000000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5050.000000  fig/g 

3.0 

8.68 

ARP-94-29B 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

4630.000000  fig/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

207.0000000  ^g/g 

3.0 

14.51 

ARP-94-29B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

179.0000000  iig/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

NA 

SODOmi 

316.0000000  ue/g 

3.0 

9.92 

ARP-94-29B 

CSO 

NA 

SODIUM 

349.0000000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.70000000  fig/g 

3.0 

I 

7.89 

ARP-94-29B 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.04000000  (tg/g 

3.0 

D 

I 

ARP-94-29B 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  fig/g 

3.0 

ARP.94-29B 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  jxg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  jig/g 

3.0 

ARP-94-29B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  jig/g 

3.0 

D 

ARP-94.29B 

CSO 

SB 

SELENRrM 

LT 

0.44900000  ^g/e 

3.0 

ARP-94-29B 

CSO 

SB 

SELENRJM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  ue/c 

3.0 

ARP-94.29B 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3.0 

D 

ARP.94-29B 

CSO 

V 

VANADRJM 

16.90000000  ^g/g 

3.0 

630 

ARP-94-29B 

CSO 

V 

VANADRJM 

18.00000000  tig/g 

3.0 

D 

ARP.94-29B 

CSO 

ZN 

ZINC 

30.50000000  iigfg 

3.0 

12.17 

ARP.94.29B 

CSO 

ZN 

ZINC 

27.00000000  jig/g 

3.0 

D 

ARP.94.29C 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

5.0 

ARP.94.29C 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  itg/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3770.000000  ng/g 

5.0 

41.26 

ARP.94-29C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5730.000000  jig/g 

5.0 

D 

ARP.94-29C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5,06000000  fig/g 

5.0 

5.48 

ARP-94-29C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.79000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94.29C 

CSO 

BA 

BARRIM 

36.40000000  ng/g 

5.0 

22.22 

ARP-94-29C 

CSO 

BA 

BARRIM 

45.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP.94-29C 

CSO 

BB 

BERYLLRJM 

LT 

0.42700000  ng/g 

5.0 

ARP-94.29C 

CSO 

BB 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ng/g 

5.0 

D 

ARP.94.29C 

CSO 

CA 

CALCRIM 

11200.00000  \ig/g 

5.0 

4.57 

ARP.94.29C 

CSO 

CA 

CALCRIM 

10700.00000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94.29C 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.20000000  ng/g 

*  5.0 

D 

ARP-94.29C 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  jig/g 

5.0 

ARP-94.29C 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP.94-29C 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

5.54000000  ng/g 

5.0 

38.60 

ARP.94-29C 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

8.19000000  ^g/g 

5.0 

D 
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AED  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdfai 

Test  Nane 

Meas 

Bool 

Uirit 

Vataw  Mcai 

Flag 

Code 

Data 

Qoai 

♦/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94.29C 

CSO 

ClI 

COPPER 

4.60000000  Hg/g 

5.0 

46.15 

ARP-94-29C 

CSO 

CLI 

COPPER 

7.36000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94.29C 

CSO 

FE 

KON 

6150.000000  |ig^g 

5.0 

38.26 

ARP-94.29C 

CSO 

FE 

IRON 

9060.000000  Mg^g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

5.0 

ARP.94-29C 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94.29C 

CSO 

K 

POTASSRJM 

1030.000000  jig/g 

5.0 

31.84 

ARP-94-29C 

CSO 

K 

POTASSRJM 

1420.000000  ^g^g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

2410.000000  fig/g 

5.0 

20.82 

ARP-94-29C 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

2970.000000  |Ag/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

71.60000000  jig/g 

5.0 

20.89 

ARP-94-29C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

88.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

NA 

SODRIM 

292.0000000  ng/g 

5.0 

25.93 

ARP-94-29C 

CSO 

NA 

SODRIM 

379.0000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.76000000  Mg/g 

5.0 

I 

2.88 

ARP-94-29C 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.87000000  ng/g 

5.0 

D 

I 

ARP-94-29C 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  Mg^g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

PB 

LEAD 

LI' 

7.44000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94.29C 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  jig/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  jig/g 

5.0 

ARP-94-29C 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

V 

VANADRJM 

9.58000000  jig/g 

5.0 

44.73 

ARP-94-29C 

CSO 

V 

VANADRJM 

15.10000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

CSO 

ZN 

ZINC 

13.40000000  ^g/g 

5.0 

40.00 

ARP-94-29C 

CSO 

ZN 

ZINC 

20.10000000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-94^9A 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94^9A 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

0.5 

ARP-94-49A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11700.00000  fig/g 

0.5 

D 

2.60 

ARP-94^9A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11400.00000  jig/g 

0.5 

ARP-94^9A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.10000000  ^g/g 

0.5 

D 

3U9 

ARP-94-49A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.36000000  ^g/g 

0.5 

ARP.94-49A 

CSO 

BA 

BARRIM 

112.0000000  jig/g 

0.5 

D 

15.07 

ARP*94^9A 

CSO 

BA 

BARRIM 

96.30000000  ng/g 

0.5 

ARP.94-49A 

CSO 

BE 

BERYLLRFM 

0.53600000  ^g/g 

0.5 

D 

10.82 

ARP.94^9A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.48100000  ^g/g 

0.5 

ARP.94-49A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

26200.00000  Mg/g 

0.5 

D 

18.79 

ARP-94-49A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

21700.00000  ^g/g 

0.5 

ARP.94-49A 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  LHiplicate,  Relative  Percent  Difference 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-49A 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  jig^g 

0.5 

ARP.9449A 

cso 

CO 

COBALT 

6.19000000  ^g/g 

0.5 

D 

20.87 

ARP-94-49A 

cso 

CO 

COBALT 

5.02000000  Hg/g 

0.5 

ARP-94^9A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

12.40000000  jig/g 

0.5 

D 

7.00 

ARP.94-49A 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.30000000  fig/g 

0.5 

ARP-94-49A 

cso 

cu 

COPPER 

14.30000000  fig/g 

0.5 

D 

21.71 

ARP-94-49A 

cso 

cu 

COPPER 

11.50000000  ng/g 

0.5 

ARP-94-49A 

cso 

FE 

IRON 

14200.00000  ^g/g 

0.5 

D 

7J0 

ARP-94-49A 

cso 

FE 

IRON 

13200.00000  ^g/g 

0.5 

ARP.94-49A 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0,05000000  ^g/g 

0.5 

DH 

I 

ARP-94-49A 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g 

0.5 

H 

I 

ARP.94-49A 

cso 

K 

POTASSRIM 

3550.000000  ng/g 

0.5 

D 

6.10 

ARP-94-49A 

cso 

K 

POTASSRJM 

3340.000000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-49A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

6010.000000  fig/g 

0.5 

D 

18.94 

ARP-94-«9A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4970.000000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-49A 

cso 

MN 

MANGANESE 

2S6.0000000  fig/g 

0.5 

D 

22.14 

ARP-94^9A 

cso 

MN 

MANGANESE 

229,0000000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-49A 

cso 

NA 

SODRJM 

191.0000000  ng/g 

0.5 

D 

22.74 

ARP-94-49A 

cso 

NA 

SODRIM 

240.0000000  jig/g 

0.5 

AIU».94^9A 

cso 

N1 

NICKEL 

9.32000000  ng/g 

0.5 

D 

3.16 

ARP-94-49A 

cso 

NI 

NICKEL 

9.03000000  ^g/g 

0.5 

ARP.94-49A 

cso 

PB 

LEAD 

21,30000000  \Lgfg 

0.5 

D 

32.79 

ARP.94-49A 

cso 

PB 

LEAD 

15.30000000  jig/g 

0.5 

ARP-94-49A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ptg/g 

0.5 

D7 

J 

ARP-94-49A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^gfg 

0.5 

7 

J 

ARP-94-49A 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.44900000  fig/g 

0.5 

D 

AIU*-94-49A 

cso 

S£ 

SELENRJM 

LT 

0.44900000  ng/g 

0.5 

ARP-94-49A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  \ig/g 

0.5 

ARP-94-»9A 

cso 

V 

VANADRIM 

18,60000000  \xgjg 

0.5 

D 

4.72 

ARP-94-49A 

cso 

V 

VANADRJM 

19.50000000  ng/g 

0.5 

ARP-94-49A 

cso 

ZN 

ZINC 

50,60000000  ^g/g 

0,5 

D 

22.42 

ARP-94^9A 

cso 

ZN 

ZINC 

40.40000000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-49B 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  }ig/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

AG 

SILVER 

LI' 

0.80300000  ^g/g 

3,0 

ARP-94-49B 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3930.000000  ^g/g 

3.0 

D 

33.93 

ARP-94^9B 

cso 

AL 

ALUMINIUM 

2790.000000  iig/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

AS 

ARSENIC 

8.80000000  ^g/g 

3.0 

D 

57.49 

ARP-94-49B 

cso 

AS 

ARSENIC 

15.90000000  iig/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

BA 

BARRIM 

33.90000000  ^g/g 

3,0 

D 

6.08 

ARP-94-49B 

cso 

BA 

BARRIM 

31.90000000  ^g/g 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II  HI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdfai 

TestNane 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

De^ 

Flag 

Code 

Data 

Qiial 

%RPD 

ARP.94-49B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  jig/g 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

3.0 

ARP.94-49B 

cso 

CA 

CALCnjM 

28300.00000  ng/g 

3.0 

D 

20J2 

ARP-94-49B 

cso 

CA 

CALCRJM 

34700.00000  ^g/g 

3.0 

ARP.94-49B 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

L20000000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.20000000  ^ig/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

CO 

COBALT 

4.06000000  Hg/g 

3.0 

D 

0.25 

ARP-94-49B 

cso 

CO 

COBALT 

4.05000000  ^g/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

CR 

CHROMRJM 

8.89000000  ^g/g 

3.0 

D 

63.02 

ARP-94-49B 

cso 

CR 

CHROMRJM 

4.63000000  fig/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

ClI 

COPPER 

6.97000000  Hg/g 

3.0 

D 

27.96 

ARP-94-49B 

cso 

ClI 

COPPER 

5.26000000  ^ig/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

FE 

IRON 

15300.00000  fig/g 

3.0 

D 

12.50 

ARP-94-49B 

cso 

FE 

IRON 

13500.00000  ng/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^ig/g 

3.0 

DH 

1 

ARP-94-49B 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-49B 

cso 

K 

POTASSRIM 

881.0000000  ^g/g 

3.0 

D 

35.25 

ARP-94-49B 

cso 

K 

POTASSRIM 

617.0000000  fig/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

MG 

MAGNESRTM 

3810.000000  >ig/g 

3.0 

D 

63.32 

ARP-94-49B 

cso 

MG 

MAGNESRTM 

7340.000000  ^g/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

MN 

MANGANESE 

86.50000000  ng/g 

3.0 

D 

20.26 

ARP-94-49B 

cso 

MN 

MANGANESE 

106.0000000  ^g/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

NA 

SODRJM 

159.0000000  jig/g 

3.0 

D 

31.27 

ARP.94-49B 

cso 

NA 

SODRJM 

116.0000000  ^g/g 

3.0 

ARP.94-49B 

cso 

NI 

NICKEL 

7.59000000  ^ig/g 

3.0 

D 

22.42 

ARP-94-49B 

cso 

NT  , 

NICKEL 

6.06000000  fig/g 

3.0 

ARP-94^9B 

cso 

PB 

LEAD 

9.48000000  tig/g 

3.0 

D 

26.69 

ARP-94-49B 

cso 

PB 

LEAD 

12.40000000  fig/g 

3.0 

ARP-94-49B 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

3.0 

D7 

J 

ARP.94-49B 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

3.0 

7 

J 

ARP-94-49B 

cso 

SE 

SELENRJM 

LI' 

0.44900000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  fig/g 

3.0 

ARP-94^9B 

cso 

TL 

THALLRIM 

LI' 

34.30000000  pig/g 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3.0 

ARP-94^9B 

cso 

V 

VANADRTM 

15.80000000  \ig/g 

3.0 

D 

43.08 

ARP.94-49B 

cso 

V 

VANADRIM 

10.20000000  ^g^g 

3.0 

ARP-94^9B 

cso 

ZN 

ZINC 

19.90000000  ng/g 

3.0 

D 

13.98 

ARP-94-49B 

cso 

ZN 

ZINC 

• 

17.30000000  |ig/g 

3,0 

ARP-94^9C 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2200.000000  fig/g 

5.0 

D 

12.56 

ARP.94-49C 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1940.000000  ^g/g 

5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  Di^licaie,  Relative  Percent  Difference 


SitelD 

NMia 

-JOE- 

TcatNMMe 

Meas 

Bool 

Vmk 

Vaise  Meas 

Deptt 

Fkg 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-49C 

cso 

AS 

ARSENIC 

3,72000000  jig/g 

5.0 

D 

57.74 

ARP.94-49C 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.74000000  |ig/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

BA 

BARIUM 

17.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

2.82 

ARP-94-49C 

cso 

BA 

BARIUM 

18.00000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94^9C 

cso 

BE 

BERYLUUM 

LT 

0.42700000  ng/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.42700000  fig/g 

5.0 

ARP.94^9C 

cso 

CA 

CALCIUM 

36300.00000  ng/g 

5.0 

D 

22.06 

ARP-94-49C 

cso 

CA 

CALCIUM 

45300.00000  jig/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94^9C 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

5.0 

ARP.94-49C 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  fig/g 

5.0 

ARP.94-49C 

cso 

CR 

CHROMRIM 

4.57000000  ng/g 

5.0 

D 

35.87 

ARP-94-49C 

cso 

CR 

CHROMRIM 

3.18000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

CU 

COPPER 

3.37000000  ue/e 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

ClI 

COPPER 

LT 

2.84000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94^9C 

cso 

FE 

IRON 

6030.000000  na/g 

5.0 

D 

230 

ARP-94-49C 

cso 

FE 

IRON 

6170.000000  Hg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

5.0 

DH 

I 

ARP-94-49C 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

5.0 

H 

I 

ARP.94-49C 

cso 

K 

POTASSRJM 

487.0000000  ng/g 

5.0 

D 

42.59 

ARP-94-49C 

cso 

K 

POTASSRIM 

316.0000000  ng/g 

5.0 

ARP.94-49C 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

3690.000000  }ig/g 

5.0 

D 

19.12 

ARP-94-49C 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4470.000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

MN 

MANGANESE 

73.10000000  ^lg/g 

5.0 

D 

49.36 

ARP.94-49C 

cso 

MN 

MANGANESE 

121.0000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

NA 

SODRJM 

131.0000000  ^ig/g 

5.0 

D 

2733 

ARP-94-49C 

cso 

NA 

SODRIM 

99.60000000  fig/g 

5.0 

ARP.94^9C 

cso 

NI 

NICKEL 

3.39000000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

N1 

NICKEL 

LI' 

2.74000000  fig/g 

5.0 

ARP.94-49C 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ng/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ng/g 

5.0 

D7 

J 

ARP.94-49C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LI' 

19.60000000  ^ig/g 

5.0 

7 

J 

ARP.94-49C 

cso 

S£ 

SELENRJM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

SE 

SELENRTM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

TL 

THALLRTM 

LT 

34.30000000  pLg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

V 

VANADRIM 

6.95000000  ng/g 

5.0 

D 

29.18 

ARP.94^9C 

cso 

V 

VANADRIM 

5.18000000  jig/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

ZN 

ZINC 

12.00000000  ng/g 

5.0 

D 

9.61 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Mfidfa 

SitelD  Type  TcstNMie 

Meas  VmUt 

Bool  VahK  Mcas 

I>ep(ii 

FliiC 

Code 

Dote 

Q>d 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP.94-49C  CSO  ZN  ZINC 

10,90000000  jig/g 

5.0 

9.61 
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592 


Old  Bum  Area  (SWMIJ  6)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Media 

Site  ID _ Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 


Mefls  Unit  Flag  Data 

B€m>I  Value  Meas  Depth  Code  Qual  %RPP 


OBP-94-02A 

CSO 

135TNB  U,5-TR1NITR0BENZENE 

26.80000  pg/g 

0.5 

7 

5.44 

OBP-94-02A 

CSO 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

28.30000  ^g/g 

0,5 

D7 

OBP-94^2A 

CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0,50400  fig/g 

0.5 

OBP.944)2A 

CSO 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

246TNT  2A6-TRINITROTOLUENE 

53.40000  fig/g 

0.5 

3.50 

OBP-94-02A 

CSO 

246TNT  2A6-TRINrrROTOLUENE 

55.30000  pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

25.30000  pg/g 

0.5 

7 

3.88 

OBP-94^2A 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26.30000  pg/g 

0.5 

D7 

OBP<94^2A 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  pg/g 

0.5 

OBP-94-02A 

CSO 

26DNT  2,6-DfNrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

HMX  CYCU)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  pg/g 

0,5 

OBP.94^2A 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETIt\NrillAMINE 

LT 

2.00000  pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

52.00000  pg/g 

0.5 

3.40 

OBP-94-02A 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

53.80000  pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYl^NETRINTTRAMINE 

59.20000  pg/g 

0.5 

2.50 

OBP-94^2A 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.70000  \Lgfg 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

TETR  YL  N-METH  YL-N2  A6-TETRANITROANILrNE 

LT 

2.11000  pg/g 

0.5 

OBP.94-02A 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANITROAN1LINE 

LT 

2.11000  pg/g 

0,5 

D 

OBP-94-05C 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE 

26.60000  pg/g 

5,0 

7 

OBP-94-05C 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.60000  pg/g 

5.0 

D7 

OBP-94-05C 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0-50400  pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-05C 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

48.30000  pg/g 

5.0 

3.66 

OBP-94-05C 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.10000  pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-05C 

CSO 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

25.90000  pg/g 

5.0 

3.04 

OBP-94-05C 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26.70000  pg/g 

5,0 

D 

OBP-94^5C 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  pg/g 

5-0 

OBP-94-05C 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  pg/g 

5.0 

D 

OBP.94-05C 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LI' 

2.00000  pg/g 

5,0 

D 

OBP-94-05C 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

52.90000  pg/g 

5.0 

0.19 

OBP-94-05C 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

53.00000  pg/g 

5.0 

D 

OBP.94-05C 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

58.50000  pg/g 

5.0 

3.20 

OBP-94-05C 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.40000  pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-05C 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-OSA 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

27.40000  pg/g 

0.5 

7 

4.10 

OBP-94-08A 

CSO 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

26.30000  pg/g 

0.5 

D7 

OBP-94-08A 

CSO 

I3DNB  l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  pg/g 

0.5 

OBP-94^8A 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  pg/g 

0.5 

D 
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Meas  Unit  FlaS  Data 

_  Test  Name  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual  %RPD 


Site  IP _ T^ge _ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBP-94^8A  CSO 
OBP.94-O8A  CSO 

OBP-94-08A  CSO 
OBP-94-08A  CSO 


OBP-94-09C  CSO 
OBP-94-09C  CSO 

OBP-94-09C  CSO 
OBP-94-09C  CSO 


OBP-94-09C  CSO 

OBP-94-09C  CSO 
OBP.94-09C  CSO 

OBP-94-09C  CSO 
OBP-94-09C  CSO 


OBS-94-01 

OBS-944)l 

OBS-94-01 

OBS-94-01 

OBS-94-01 

OBS-94.01 

OBS-94-01 

OBS-94-01 

OBS-94-01 


246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

54.00000  MvJz 

0.5 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.90000  pg^g 

0.5 

D 

24DNT 

2,4-DiNrrROTOLUENE 

25.80000  ^g/g 

0.5 

24DNT 

2,4-DiNrrROTOLUENE 

24.80000  fig/g 

0.5 

D 

26DNT 

2,6-DiNrrROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.5 

26DNT 

2,6-DiNiTROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

D 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.5 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  pg/g 

0.5 

D 

NB 

NITROBENZENE 

52.30000  |ig/g 

0.5 

NB 

NITROBENZENE 

50.20000  jig/g 

0.5 

D 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

58.40000  jig/g 

0.5 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TETRVL  N-METH  YL-N2,4,6-TETRANlTROANILlNE 

LT 

2.11000  jig/g 

0.5 

TETRYL  N-METH  YL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.11000  pg/g 

0.5 

D 

135TNB 

U,5-TRINITR0BENZENE 

27.20000  UR/ft 

5.0 

7 

135TNB 

U,5.TRINITROBENZENE 

27.60000  pg/g 

5.0 

D7 

13DNB 

13-DiNiTROBENZENE 

LT 

0.50400  ^p/g 

5.0 

13DNB 

13-DiNiTROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

5.0 

D 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

54.10000  ur/r 

5.0 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

54.50000  pg/g 

5.0 

D 

24DNT 

2,4-DiNiTROTOLUENE 

26.30000  jig/g 

5.0 

24DNT 

2,4-DiNiTROTOLUENE 

26.30000  ^g/g 

5.0 

D 

26DNT 

2,6-DiNiTROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

5.0 

26DNT 

2,6-DiNiTROTOLUENE 

LT 

2.00000  pg/g 

5.0 

D 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ^ig/g 

5.0 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LI' 

2.00000  pg/g 

5.0 

D 

NB 

NITROBENZENE 

52.70000  jig/g 

5.0 

NB 

NITROBENZENE 

52.90000  pg/g 

5.0 

D 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

59.40000  fig/g 

5.0 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.40000  fig/g 

5.0 

D 

TETRYL  N-METH  YL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  fig/g 

5.0 

TETRYL  N-METH YL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  jig/g 

5.0 

D 

135TNB 

U,5-TRINITR0BENZENE 

25.80000  pg/g 

0.5 

7 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.40000  ^ig/g 

0.5 

D7 

13DNB 

13-DiNiTROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

13DNB 

1,3-DiNiTROBENZENE 

LT 

0.50400  pg/g 

0.5 

D 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.60000  ^g/g 

0.5 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.90000  pg/g 

0.5 

D 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.00000  pg/g 

0.5 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.10000  ^g/g 

0.5 

D 

26DNT 

2,6-DnOTROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 
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Media  Meas  Unit  Flac  Date 

Site  ID  Type  Test  Name  Bool  Vahie  Mcas  Depth  Co4t  Qua!  %RPP 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBS-94^1 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2,00000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

CSO 

HMX 

CYCIXITETRAMETHYLENETETRANTITIAMIN 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

OBS.94-01 

CSO 

HMX 

CYClXlTETRAMETHYLENETETRANTnUMINE 

LT 

2.00000 

0.5 

D 

OBS-94-01 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000  jig/g 

0.5 

1.22 

OBS-944)l 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

49.50000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

CSO 

RDX 

CYCIXITRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.30000  jig/g 

0.5 

0.66 

OBS-944)l 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

60,70000  fig/g 

0,5 

D 

OBS-94-01 

CSO 

TETRYL  N-METHYI^N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  fig/g 

0.5 

OBS-94-01 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.00000  ^g/g 

0.5 

4.88 

OBS-94-15 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

27.30000  ^ig/g 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

0.5 

OBS-94-15 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  jig/g 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

246TNT  2A6-TRINrrROTOLUENE 

52.40000  fig/g 

0.5 

1.14 

OBS-94-15 

CSO 

246TNT  2,4.6-TRINmiOTOLUENE 

53.00000  |ig/g 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

24.80000  ^g/g 

0.5 

2.78 

OBS-94-15 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.50000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

OBS-94-15 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLOENE 

LT 

2.00000  ^g^g 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

HMX 

CYC1X)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

OBS-94.15 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

51.00000  jig/g 

0.5 

0.78 

OBS-94.15 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

51.40000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

63.00000  jig/g 

0.5 

2.04 

OBS-94-15 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

64.30000  Hg/g 

0.5 

D 

OBS-94-15 

CSO 

TETRYL  N-METHY1^N2  A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  jig/g 

0.5 

OBS-94-15 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  jig/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-02A 

CSO 

AG 

SILVER 

5.38000  jig/g 

0.5 

1.11 

OBP-94-02A 

CSO 

AG 

SILVER 

5.44000  ^g/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

AL 

ALlIMINirM 

13100.00000  ^g/g 

0.5 

2.26 

OBP-94-02A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13400.00000  fig/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.68000  ng/g 

0.5 

0.43 

OBP-94-02A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.70000  jig/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

BA 

BARIUM 

284.00000  fig/g 

0.5 

3.58 

OBP-94-02A 

CSO 

BA 

BARRIM 

274.00000  jig/g 

0,5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

6.17000  ^g/g 

0.5 

2.63 

OBP-94-02A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

6.01000  fig/g 

0.5 

D 

OBP-94-02A 

CSO 

CA 

CALCRJM 

2290.00000  fig/g 

0.5 

4.01 

OBP-94-02A 

CSO 

CA 

CALCRfM 

2200.00000  ng/g 

0.5 

D 
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Site  ID  Type _ 

Chemical  Class:  METALS 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data  -  MS/h4SI\  Relative  Percent  Difference 

Meas  Unit  Fktf  Da 


Test  Name 


OBP.94-02A 

CSO 

CD 

CADMRJM 

OBP-94-02A 

CSO 

CD 

CADMRJM 

OBP.94^2A 

CSO 

CO 

COBALT 

OBP-94-02A 

CSO 

CO 

COBALT 

OBP-94-02A 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OBP-94-02A 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OBP-94-02A 

CSO 

ClI 

COPPER 

OBP-94^2A 

CSO 

CU 

COPPER 

OBP-94-02A 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-94-02A 

CSO 

FE 

IRON 

OBP.94-02A 

CSO 

HG 

MERCURY 

OBP-94-02A 

CSO 

HG 

MERCURY 

OBP-9«2A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

OBP-94-02A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

OBP-94-02A 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

OBP.94-02A 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

OBP-94-02A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

OBP.94-02A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

OBP-94-02A 

CSO 

NA 

SODRJM 

OBP-94-02A 

CSO 

NA 

SODRJM 

OBP-94^2A 

CSO 

NT 

NICKEL 

OBP-94-02A 

CSO 

N1 

NICKEL 

OBP-94-02A 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-94-02A 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-94^2A 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OBP-94^A 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OBP-94-02A 

CSO 

SE 

SELENRIM 

OBP-94-02A 

CSO 

SE 

SELENRJM 

OBP-94-02A 

CSO 

TL 

THALLRrM 

OBP-94-02A 

CSO 

TL 

THALLRIM 

OBP-94-02A 

CSO 

V 

VANADRIM 

OBP-94-02A 

CSO 

V 

VANADRFM 

OBP-94-02A 

CSO 

ZN 

ZINC 

OBP.94^2A 

CSO 

ZN 

ZINC 

0BP-9406B 

CSO 

AG 

SILVER 

OBP-94-06B 

CSO 

AG 

SILVER 

OBP-944)6B 

CSO 

AL 

ALUMINlfM 

OBP.94-06B 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OBP-94-06B 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBP-94^B 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBP-94-06B 

CSO 

BA 

BARRIM 

Unit 

FW 

Date 

Vahie  Meas 

Depth 

Code 

Qual 

%RPD 

5.38000  ^ig/g 

0.5 

2.75 

5.53000  ^g/g 

0.5 

D 

56.50000  ng/g 

0.5 

1.97 

55.40000  ^ig/g 

0.5 

D 

36.10000  ng/g 

0.5 

1.65 

36.70000  )ig/g 

0.5 

D 

39.10000  fig/g 

0.5 

177 

40.20000  Mg/g 

0,5 

D 

10800.00000  ^^g 

0.5 

10800.00000  ng/g 

0.5 

D 

0.47400  jig/g 

0,5 

1.49 

0.46700  fig/g 

0.5 

D 

3470.00000  jig/g 

0.5 

3.68 

3600.00000  fig/g 

0.5 

D 

3140.00000  fig/g 

0.5 

1.28 

3100.00000  jig/g 

0.5 

D 

251.00000  jig/g 

0.5 

0.80 

249.00000  jig/g 

0,5 

D 

227.00000  ^g/g 

0.5 

7.22 

244.00000  ^g/g 

0.5 

D 

55.40000  ng/g 

0.5 

156 

54.00000  fig/g 

0.5 

D 

252.00000  ng/g 

0.5 

0.80 

250.00000  fig/g 

0.5 

D 

19.60000  fig/g 

0.5 

L 

J 

19.60000  jig/g 

0.5 

DL 

J 

3.02000  Hg/g 

0.5 

7.03 

3.24000  fig/g 

0.5 

D 

34.30000  fig^g 

0.5 

34.30000  ^g/g 

0.5 

D 

70.50000  fig/g 

0.5 

0.28 

70.30000  ^g/g 

0.5 

D 

94.70000  ng/g 

0.5 

1.60 

93.20000  Mg/g 

0.5 

D 

4.86000  fig/g 

2.0 

4.62 

5.09000  ^g/g 

2.0 

D 

9430.00000  ^g/g 

2.0 

32.58 

13100.00000  ^ig/g 

2.0 

D 

5.59000  fig/g 

2.0 

6.91 

5.99000  fig/g 

2.0 

D 

278.00000  jig/g 

2.0 

5.59 
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Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

DaU 

Qnal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94^B 

cso 

BA 

BARRJM 

294.00000  ^g/g 

2.0 

D 

5.59 

OBP-94-06B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.79000  ^g/g 

2.0 

239 

OBP-94-06B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.93000  jig/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

CA 

CALCRJM 

27400.00000  Hg/g 

2.0 

LSI 

OBP-94-06B 

cso 

CA 

CALCRIM 

27900.00000  >ig/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

CD 

CADMRJM 

5.50000  ng/g 

2.0 

2.51 

OBP.94-O6B 

cso 

CD 

CADMR)M 

5.64000  ^g/g 

2.0 

D 

OBP-94^B 

cso 

CO 

COBALT 

52.70000  fig/g 

2.0 

2.62 

OBP-94-06B 

cso 

CO 

COBALT 

54.10000  ^ig/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

30.90000  ng/g 

2.0 

15.52 

OBP-94-06B 

cso 

CR 

CHROMRTM 

36.10000  ^g/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

Cl) 

COPPER 

34.20000  ^g/g 

2.0 

1.16 

OBP-94^B 

cso 

CU 

COPPER 

34.60000  ng/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

FE 

IRON 

9910.00000  fig/g 

2.0 

10.43 

OBP-94^B 

cso 

FE 

IRON 

11000.00000  jAg/g 

2,0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

K 

POTASSRIM 

2420.00000  fig/g 

2.0 

33.68 

OBP-94-06B 

cso 

K 

POTASSRIM 

3400.00000  ^g/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4060.00000  fig/g 

2.0 

9.84 

OBP-94-06B 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4480.00000  ng/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

MN 

MANGANESE 

249.00000  ng/g 

2.0 

6.60 

OBP-94^B 

cso 

MN 

MANGANESE 

266.00000  jig/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

NA 

SODRJM 

126.00000  jig/g 

2.0 

50.00 

OBP-94-06B 

cso 

NA 

SODRJM 

210.00000  ng/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

N1 

NICKEL 

54.60000  fig/g 

2.0 

0.91 

OBP-94-06B 

cso 

NI 

NICKEL 

55.10000  Hg/g 

2.0 

D 

OBP.94^B 

cso 

PB 

LEAD 

53.20000  ^g/g 

2.0 

0.38 

OBP-94-06B 

cso 

PB 

LEAD 

53.40000  ^g/g 

2.0 

D 

OBP-94-06B 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

2.0 

7 

OBP-944)6B 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

2.0 

D7 

OBP-94-06B 

cso 

SE 

SELENRTM 

3.58000  ^g/g 

2.0 

8.81 

OBP-94-06B 

cso 

SE 

SELENR)M 

3.91000  Mg/g 

2.0 

D 

OBP-94^B 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  fig/g 

2.0 

OBP-944)6B 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  fig/g 

2.0 

D 

OBP.94-O6B 

cso 

V 

VANADRIM 

66.50000  fig/g 

2.0 

J 

8.22 

OBP-94-06B 

cso 

V 

VANADRIM 

72.20000  fig/g 

2.0 

D 

J 

OBP-94-06B 

cso 

ZN 

ZINC 

82.70000  fig/g 

2.0 

5J0 

OBP-94-06B 

cso 

ZN 

ZINC 

87.20000  fig/g 

2.0 

D 

OBP-94-08A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.50100  fig/g 

0.5 

4.11 

OBP-94-08A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.52200  fig/g 

0.5 

D 

OBP-94-09C 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.76000  ^g/g 

5.0 

11.16 

OBP-94-09C 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.94000  ^g/g 

5.0 

D 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qaal 

%RPD 

OBP-94-09C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.47200  ^g/g 

5.0 

3.13 

OBP-94-09C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.48700  ^ig/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

cso 

S£ 

SELENRIM 

3.71000  ^g/g 

5.0 

1.90 

OBP-94-09C 

cso 

SE 

SELENRIM 

3.64000  ^g/g 

5.0 

D 

OBS-944)l 

cso 

AG 

SILVER 

3.57000  ^g/e 

0.5 

13.82 

OBS-9441 

cso 

AG 

SILVER 

4.10000  Mg^g 

0.5 

D 

OBS-94^1 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16600.00000 

0.5 

22.82 

OBS-94-01 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13200.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.34000  )xsJz 

0.5 

0.82 

OBS-94-01 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.28000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

BA 

BARIUM 

368.00000  ^g/g 

0.5 

3.88 

OBS-94-01 

cso 

BA 

BARRJM 

354.00000  fig/g 

0,5 

D 

OBS-94-01 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

6.08000  ^g/g 

0.5 

1.66 

OBS-94-01 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.98000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

CA 

CALCRIM 

4570.00000  jig/g 

0.5 

7,98 

OBS-94^1 

cso 

CA 

CALCRIM 

4950.00000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

CD 

CADMRrM 

5.78000  ng/g 

0.5 

6.69 

OBS-94-01 

cso 

CD 

CADMRFM 

6.18000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

CO 

COBALT 

54.60000  Mg/g 

0.5 

2.22 

OBS-94-01 

cso 

CO 

COBALT 

53.40000  jig/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

CR 

CHROMRIM 

36.00000  jig/g 

0.5 

7.49 

OBS-94-01 

cso 

CR 

CHROMRrM 

33.40000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

CU 

COPPER 

51.00000  ng/g 

0.5 

5.03 

OBS-94-01 

cso 

ClI 

COPPER 

48.50000  #ig/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

FE 

IRON 

15400.00000  ng/g 

0.5 

17.67 

OBS-94^1 

cso 

FE 

IRON 

12900.00000  ^ig/g 

0.5 

D 

OBS-94^1 

cso 

HG 

MERCURY 

0.52000  jig/g 

0.5 

H 

I 

1.16 

OBS-94-01 

cso 

HG 

MERCURY 

0.51400  ^g/g 

0.5 

DH 

I 

OBS-94-01 

cso 

K 

POTASSRIM 

4640.00000  ^ig/g 

0.5 

19.64 

OBS-94-01 

cso 

K 

POTASSRIM 

3810.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94^1 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

7560.00000  Mg/g 

0.5 

8.70 

OBS-94-01 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

6930.00000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-94^1 

cso 

MN 

MANGANESE 

491.00000  pg/g 

0.5 

6.74 

OBS.94-01 

cso 

MN 

MANGANESE 

459.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-9401 

cso 

NA 

SODRJM 

378.00000  ng/g 

0,5 

26.01 

OBS-94-01 

cso 

NA 

SODRIM 

291.00000  pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

NI 

NICKEL 

58.20000  pg/g 

0.5 

1.21 

OBS.94-01 

cso 

NI 

NICKEL 

57.50000  ng/g 

0.5 

D 

OBS.94-OI 

cso 

PB 

LEAD 

74.70000  ^g/g 

0.5 

3.40 

OBS-94-01 

cso 

PB 

LEAD 

72.20000  jig/g 

0.5 

D 

OBS-94-01 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LI' 

19.60000  ^g/g 

0.5 

OBS-94^1 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  fig/g 

0.5 

D 
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599 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Skew 

Media 

-JSEL. 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

nag 

Code 

Data 

Qual 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

OBS-94-20 

cso 

PB 

LEAD 

58.60000  ^g/g 

0.5 

D 

0.34 

OBS<94-20 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  )tg/g 

0.5 

OBS*94-20 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-20 

cso 

SE 

SELENIIFM 

2.07000  fig/g 

0.5 

25.68 

OBS-94.20 

cso 

SE 

SELENIUM 

2.68000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-20 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

OBS-94-20 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-94-20 

cso 

V 

VANADRIM 

69.70000  ^g^g 

0.5 

5.91 

OBS-94-20 

cso 

V 

VANADRIM 

65.70000  ji^g 

0.5 

D 

OBS-94-20 

cso 

ZN 

ZINC 

99.30000  ng/g 

0.5 

6.34 

OBS-94-20 

cso 

ZN 

ZINC 

93.20000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-94.21 

cso 

HG 

MERCURY 

0.50200  ng/g 

0.5 

H 

I 

0.20 

OBS.94-21 

cso 

HG 

MERCURY 

0.50100  fig/g 

0.5 

DH 

I 

600 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mc4ia 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flac 

Code 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRP-94-03A 

cso 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

27.60000  ng/g 

5.0 

7 

J 

2.15 

CRP.94-03A 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

28.20000  ng/g 

5.0 

D7 

J 

CRP-94^3A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

5.0 

D 

CRP-944)3A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

54.70000  jig/g 

5.0 

3.41 

CRP-94^3A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

56.60000  iig/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

26.20000  iig/g 

5.0 

3.75 

CRP-9«3A 

cso 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

27.20000  }ig/g 

5.0 

D 

CRP.94-03A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  jig/g 

5.0 

CRP-944)3A 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  pig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  pLgfg 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

53.80000  pig/g 

5.0 

H 

3.47 

CRP-94-03A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

55.70000  pig/g 

5.0 

DH 

CRP-94-03A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

64.90000  pLg/g 

5.0 

4.08 

CRP-94-03A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

67.60000  pig/g 

5.0 

D 

CRP-9«3A 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  pLg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  pig/g 

5.0 

D 

CRP.94D6A 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.20000  ng/g 

0.5 

7 

J 

CRP.94-O6A 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

26.20000  ^g/g 

0.5 

D7 

J 

CRP.94-O6A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LI' 

0.50400  pig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ptg/g 

0.5 

D 

CRP.94-O6A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.10000  ^g/g 

0.5 

0.S8 

CRP-944)6A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

51.80000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O6A 

cso 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

24.30000  pig/g 

0.5 

2.04 

CRP.94^A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24.80000  ^g/g 

0,5 

D 

CRP-9-M)6A 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  pig/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  pig/g 

0.5 

D 

CRP-94^6A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  pig/g 

0.5 

CRP-94^A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.80000  ^g/g 

0.5 

0.20 

CRP-94-06A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.90000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

61.70000  pig/g 

0.5 

I 

0.49 

CRP.94^A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

61.40000  y.g/g 

0.5 

D 

I 

CRP-94^A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  pig/g 

0.5 

CRP.94^A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LI' 

2.11000  pigjg 

0,5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

27.20000  Pig/g 

0.5 

0.73 

CRP-94-08A 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

27.40000  Pig/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  pig/g 

0.5 

CRP-94^8A 

cso 

13DNB  1,3-DINlTROBENZENE 

LI' 

0.50400  pig/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

-ITT 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UbB 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qmd 

%RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRP.9«8A 

cso 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

52.70000  ng/g 

0,5 

0.76 

CRP-94-08A 

cso 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

53.10000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24.40000  fig/g 

0.5 

2.83 

CRP-94-08A 

cso 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

25.10000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

CRP-94^8A 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ug/e 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

51.00000  n^g 

0.5 

0.78 

CRP-94-08A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

SI. 40000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

60.90000  ufi/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

60.90000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROANILINE 

LI' 

2.11000  ng/g 

0.5 

CRP-944)8A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94-12A 

cso 

135TNB  U,5-TRINTTROBENZENE 

26.70000  ^ig/g 

0.5 

7 

0.38 

CRP-94-12A 

cso 

135TNB  U.5-TRINTTROBENZENE 

26.60000  ^g/g 

0.5 

D7 

CRP-94-12A 

cso 

13DNB  l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

CRP-94-12A 

cso 

13DNB  IJ-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-12A 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINTTROTOLUENE 

49.90000  jig/g 

0.5 

1.01 

CRP.94-12A 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINTTROTOLUENE 

49.40000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-12A 

cso 

24DNT  2.4-DINTrROTOLUENE 

23.50000  ^g/g 

0.5 

1.72 

CRP-94.12A 

cso 

24DNT  2.4-DINTrROTOLUENE 

23.10000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-12A 

cso 

26DNT  2.6-DINTrROTOLUENE 

LI¬ 

2.00000  jig/g 

0.5 

CRP.94-12A 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94.12A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAX4INE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

CRP-94.12A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94.i2A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

49.00000  >ig/g 

0.5 

1.65 

CRP-94-12A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

48.20000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-12A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

60.30000  jig/g 

0.5 

2.13 

CRP.94-12A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

61.60000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-12A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROANILINE 

LT 

2.11000  )ig/g 

0.5 

CRP.94-12A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-944)1 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

27.30000  jig/g 

0.5 

H 

M 

CRS.944)1 

cso 

135TNB  1.3.5-TRINTrROBENZENE 

27.30000 

0.5 

DH 

M 

CRS-94^1 

cso 

13DNB  1.3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

H 

CRS-94.01 

cso 

13DNB  I3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

0.5 

DH 

CRS-94.01 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINTTROTOLUENE 

52.20000  ^g/g 

0.5 

H 

M 

CRS-94^1 

cso 

246TNT  Z4,6-TRINITROTOLUENE 

52.20000  jig/g 

0.5 

DH 

M 

CRS-944)1 

cso 

24DNT  2.4-DINTrROTOLUENE 

24.90000  jig/g 

0.5 

H 

M 

0.80 

CRS.944)1 

cso 

24DNT  2.4.DINrrROTOLUENE 

25.10000  ng/g 

0.5 

DH 

M 

CRS.94.01 

cso 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

H 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Ta* 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

QmI 

%RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRS-94^1 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  jig/g 

0.5 

DH 

CRS-94-01 

CSO 

HMX 

CYCU)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

H 

CRS-94-01 

CSO 

HMX 

CYCUlTETRAMETHYLENETETRANTIT^y^^ 

LT 

2.00000  jig/g 

0.5 

DH 

CRS-94^1 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

50.60000  jig/g 

0.5 

H 

M 

0.39 

CRS-94-01 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

50.80000  fig/g 

0.5 

DH 

M 

CRS-94-01 

CSO 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYU:NETRINITRAMINE 

61.60000 

0.5 

H 

M 

0.16 

CRS-94-01 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYIENETRINITRAMINE 

61.50000  fig/g 

0.5 

DH 

M 

CRS-94-01 

CSO 

TETRYL  N-METHY1^N2  A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  ^g/g 

0.5 

H 

CRS-94-01 

CSO 

TETRYL  N-METHYUN2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  ^g/g 

0.5 

DH 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-01D 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.86000  jig/g 

10.0 

3.65 

CRP-94-01D 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.65000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-01D 

CSO 

SE 

SELENR^M 

3.72000  fig/g 

10.0 

16.91 

CRP.94-OID 

CSO 

SE 

SELENRIM 

3.14000  ng^g 

10.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.47900  jig/g 

5.0 

5.09 

CRP.94-03A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.50400  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

AG 

SILVER 

5.02000  fig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

AG 

SILVER 

5.02000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

24700.00000  ^g/g 

0.5 

2.00 

CRP-94-06A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

25200.00000  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.57000  ^g/g 

0,5 

6.58 

CRP-94-06A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.96000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

BA 

BARRJM 

432.00000  fig/g 

0.5 

2.58 

CRP-94-06A 

CSO 

BA 

BARRIM 

421.00000  |ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

6.70000  ^g/g 

0.5 

1.66 

CRP-94-06A 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

6.59000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

CA 

CALCRFM 

51300.00000  fig/g 

0.5 

9.60 

CRP-94-06A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

46600.00000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

CD 

CADMRJM 

5.50000  ng/g 

0.5 

6.68 

CRP-94-06A 

CSO 

CD 

CADMRJM 

5.88000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

CO 

COBALT 

56.50000  ^g/g 

0.5 

1.97 

CRP-94-06A 

CSO 

CO 

COBALT 

55.40000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

44.00000  ^g/g 

0.5 

2.69 

CRP-94-06A 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

45.20000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-944)6A 

CSO 

CU 

COPPER 

47.80000  |ig/g 

0.5 

1.90 

CRP-94-06A 

CSO 

ClI 

COPPER 

46.90000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

FE 

IRON 

24700.00000  ^g/g 

0.5 

4.55 

CRP-94-06A 

CSO 

FE 

IRON 

23600.00000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.53100  ^g/g 

0.5 

2,67 

CRP-94-06A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.51700  ng/g 

0.5 

D 

603 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

MetUa 

-JSe* 

Test  Nune 

Mcfls 

Bool 

Unit 

Value  Mcas 

Depth 

Fine 

Code 

Date 

Qoal 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94^A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

9600.00000  iig/g 

0.5 

0.10 

CRP-94-06A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

9590.00000  jig/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

15700.00000  ^g/g 

0.5 

7.26 

CRP-94-06A 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

14600.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

677,00000  ug/g 

0.5 

8.47 

CRP-94^A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

622.00000  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

NA 

SODRJM 

685.00000  ng/g 

0.5 

0.44 

CRP-94-06A 

CSO 

NA 

SODRJM 

6SS.00000  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-944)6A 

CSO 

N1 

NICKEL 

64.90000  ^g/g 

0.5 

7 

I 

2.65 

CRP-94-06A 

CSO 

NI 

NICKEL 

63,20000  ^g/g 

0.5 

D7 

I 

CRP-94-06A 

CSO 

PB 

LEAD 

72.30000  fig/g 

0.5 

2.52 

CRP-94-06A 

CSO 

PB 

LEAD 

70.50000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

0.5 

7 

JR 

CRP-94-06A 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LI' 

19.60000  ng/g 

0.5 

D7 

JR 

CRP-944)6A 

CSO 

SE 

SELENRIM 

0.74200  ne/g 

0.5 

8.64 

CRP-94-06A 

CSO 

SE 

SELENRIM 

0.80900  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ng/g 

0.5 

7 

J 

CRP-9.«)6A 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  fig/g 

0.5 

D7 

J 

CRP-94-06A 

CSO 

V 

VANADRIM 

74.80000  ^g/g 

0.5 

2.51 

CRP.94^A 

CSO 

V 

VANADRTM 

76.70000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ZN 

ZINC 

131.00000  >ig/g 

0.5 

3.89 

CRP-94-06A 

CSO 

ZN 

ZINC 

126.00000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.53300  ng/g 

0.5 

2.66 

CRP-94-08A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.51900  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

5.86000  ^g/g 

10.0 

D 

3.52 

CRP-94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

6.07000  ng/g 

10.0 

DD 

CRP.94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

5.86000  \ig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

AG 

SILVER 

6.07000 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

AL 

ALirMINUM 

30400.00000  jig/g 

10.0 

D 

21.18 

CRP-94-09C 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

37600.00000  ng/g 

10.0 

DD 

CRP-944)9C 

CSO 

AL 

ALirMINUM 

30400.00000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

AL 

ALlFMINirM 

37600.00000  ^ig/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

12.30000  fig/g 

10.0 

D 

1.61 

CRP.94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

12.50000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

12.30000  iig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

AS 

ARSENIC 

•  12.50000  iig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

BA 

BARRJM 

450.00000  fig/g 

10.0 

D 

11.52 

CRP.94-09C 

CSO 

BA 

BARRIM 

505.00000  fig/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

BA 

BARRJM 

450.00000  iig/g 

10.0 

D 

CRP-94^C 

CSO 

BA 

BARRJM 

505.00000  \igfg 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

7.48000  jig/g 

10.0 

D 

4.06 

CRP.94-09C 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

7.79000  \ig/g 

10.0 

DD 

CRP-94^C 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

7.48000  iLig^g 

10.0 

D 

604 


Chemical  Range  (SWMII 7)  Phase  II  HI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas  UbH 

Bool  Valae  Mcas 

Depth 

Flac 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

Chemical  CUtss:  METALS 

CRP-944)9C 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

7.79000  fig/g 

10.0 

DD 

4.06 

CRP-94-09C 

CSC 

CA 

CALCIUM 

32900,00000  Hg/g 

10.0 

D 

8.44 

CRP-94^C 

CSO 

CA 

CALCRIM 

35SOO.OOOOO  Hg/g 

10.0 

DD 

CRP-94^C 

CSO 

CA 

CALCRJM 

32900.00000  jig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CA 

CALCRJM 

35800.00000  ng/g 

10.0 

DD 

CRP.944)9C 

CSO 

CD 

CADMRJM 

6.68000  fig/g 

10.0 

D 

U4 

CRP-94^C 

CSO 

CD 

CADMRJM 

6.77000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

6.68000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CD 

CADMRIM 

6.77000  ng/g 

10.0 

DD 

CRP.944)9C 

CSO 

CO 

COBALT 

65.60000  ^g/g 

10.0 

D 

1.21 

CRP-94-09C 

CSO 

CO 

COBALT 

66.40000  jig/g 

10.0 

DD 

CRP-94^C 

CSO 

CO 

COBALT 

65.60000  fig/g 

10.0 

D 

CRP-94^C 

CSO 

CO 

COBALT 

66.40000  fig/g 

10.0 

DD 

CRP.94^C 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

52.90000  Hg/g 

10.0 

D 

10.05 

CRP-94-09C 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

58.50000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

52.90000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

58.50000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP.94-09C 

CSO 

CO 

COPPER 

50.80000  ^ig/g 

10.0 

D 

536 

CRP-94^C 

CSO 

ClI 

COPPER 

53.60000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

CO 

COPPER 

50.80000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

CSO 

CO 

COPPER 

53.60000  fig/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

FE 

IRON 

29900.00000  ^g/g 

10.0 

D 

12.54 

CRP-94-09C 

CSO 

FE 

IRON 

33900.00000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

FE 

IRON 

29900.00000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

CSO 

FE 

IRON 

33900.00000  ng/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

CSO 

K 

POTASSRIM 

6120.00000  fig/g 

10.0 

D 

23.12 

CRP.94-09C 

CSO 

K 

POTASSRIM 

7720.00000  jig/g 

10.0 

DD 

CRP.94.O9C 

CSO 

K 

POTASSRIM 

6120.00000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

K 

POTASSRIM 

7720.00000  |ig/g 

10.0 

DD 

CRP.94.O9C 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

10600.00000  ng/g 

10,0 

D 

1239 

CRP.94.O9C 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

12000.00000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94.09C 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

10600.00000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

12000.00000  ^ig/g 

10.0 

DD 

CRP-94.09C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

543.00000  MS^g 

10.0 

D 

931 

CRP-94.09C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

596.00000  fig/g 

10.0 

DD 

CRP-94.09C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

543.00000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP.94.O9C 

CSO 

MN 

MANGANESE 

596,00000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-944)9C 

CSO 

NA 

SODRJM 

.5620.00000  4g/g 

10.0 

D 

11,57 

CRP-944)9C 

CSO 

NA 

SODRIM 

6310.00000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94.09C 

CSO 

NA 

SODRIM 

5620.00000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-944)9C 

CSO 

NA 

SODRIM 

6310.00000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94.09C 

CSO 

NI 

NICKEL 

76.50000  ng/g 

10.0 

D7 

I 

3.09 

CRP-94.09C 

CSO 

NI 

NICKEL 

78.90000  ^g/g 

10.0 

DD7 

I 

CRP-944)9C 

CSO 

NI 

NICKEL 

76.50000  jig/g 

10.0 

D7 

I 

CRP-94.09C 

CSO 

NI 

NICKEL 

78.90000  ^g/g 

10.0 

DD7 

I 

Chemical  Range  (SWMII 7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

..  Im 

Test  Naoie 

Meas 

Bool 

UbH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

CR1>-944)9C 

cso 

PB 

LEAD 

70.10000  ng/g 

10.0 

D 

8.21 

CRP.94-09C 

cso 

PB 

LEAD 

76.10000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

cso 

PB 

LEAD 

70.10000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

PB 

LEAD 

76.10000  Hg/g 

10.0 

DD 

CRP-94-09C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ng/g 

10.0 

D7 

JR 

CRP.94-09C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  hr/r 

10.0 

DD7 

JR 

CRP-9«9C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

10.0 

D7 

JR 

CRP.94-09C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  >ig/g 

10.0 

DD7 

JR 

CRP-94-09C 

cso 

SE 

SELENRJM 

1.78000  ^g/g 

10.0 

D 

1.13 

CRP-94-09C 

cso 

S£ 

SELENRIM 

1.76000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

SE 

SELENIUM 

1.78000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

cso 

SE 

SELENRFM 

1.76000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ^g/g 

10.0 

D7 

J 

CRP-94-09C 

cso 

TL 

THALLRIM 

47.10000  ng/g 

10.0 

DD7 

J 

CRP-94-09C 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  fig/g 

10.0 

D7 

J 

CRP-94-09C 

cso 

TL 

THALLRIM 

47.10000  fig/g 

10.0 

DD7 

J 

CRP-94-09C 

cso 

V 

VANADRIM 

91.20000  ng/g 

10.0 

D 

8.10 

CRP-94-09C 

cso 

V 

VANADRJM 

98.90000  u«/g 

10.0 

DD 

CRP-94^C 

cso 

V 

VANADRFM 

91.20000  ufi/ft 

10,0 

D 

CRP.94.09C 

cso 

V 

VANADRFM 

98.90000  ^g/g 

10.0 

DD 

CRP-94.09C 

cso 

ZN 

ZINC 

133.00000  ue/e 

10.0 

D 

7.25 

CRP-94-09C 

cso 

ZN 

ZINC 

143,00000  jig/g 

10.0 

DD 

CRP-944)9C 

cso 

ZN 

ZINC 

133.00000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-9449C 

cso 

ZN 

ZINC 

143.00000  jig/g 

10.0 

DD 

CRS-94-01 

cso 

AG 

SILVER 

4.68000  Hg/g 

0.5 

5.81 

CRS-94.01 

cso 

AG 

SILVER 

4.96000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS.94.01 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12500.00000  ^ig/g 

0.5 

8.43 

CRS.94.01 

cso 

AL 

ALUMINIFM 

13600.00000  ng/g 

0.5 

D 

CRS.94.01 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.07000  ^g/g 

0.5 

630 

CRS.94.01 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.53000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS.944)1 

cso 

BA 

BARRIM 

315.00000  ^g/g 

0.5 

2.82 

CRS.94.01 

cso 

BA 

BARRIM 

324.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS.94.01 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.92000  ^g/g 

0.5 

1.01 

CRS.94.01 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

5.98000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

cso 

CA 

CALCRJM 

6910.00000  ^g/g 

0.5 

3.27 

CRS.94OI 

cso 

CA 

CALCRJM 

7140.00000  ng/g 

0.5 

D 

CRS.94.01 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.75000  Mg/g 

0.5 

2.46 

CRS-94.01 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.61000  Mg/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

cso 

CO 

COBALT 

54.40000  fig/g 

0.5 

1.82 

CRS-94.01 

cso 

CO 

COBALT 

55.40000  fig/g 

0.5 

D 

CRS.94.01 

cso 

CR 

CHROMRIM 

33.50000  fig/g 

0.5 

636 

CRS.944)1 

cso 

CR 

CHROMRIM 

35.70000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

cso 

ClI 

COPPER 

41.90000  >ig/g 

0.5 

6.24 

CRS.94.01 

cso 

ClI 

COPPER 

44.60000  ^g/g 

0.5 

D 

606 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Flac  Data 

Site  ID _ Type _ Teat  Name _  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  METALS 


CRS.94-14 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

41.40000  ue/e 

0.5 

2.44 

CRS-94-14 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

40.40000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-14 

CSO 

cu 

COPPER 

43.40000  ^g/g 

0.5 

3.04 

CRS-94-14 

CSO 

cu 

COPPER 

42.10000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-14 

CSO 

FE 

IRON 

18300.00000  ^g/g 

0.5 

2.21 

CRS-94-14 

CSO 

FE 

IRON 

17900.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-14 

CSO 

K 

POTASSRIM 

5420.00000  ^ig/g 

0.5 

3.19 

CRS-94-14 

CSO 

K 

POTASSRIM 

5250.00000  itg/g 

0.5 

D 

CRS-94-14 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

9770.00000  fig/g 

0.5 

3.22 

CRS-94-14 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

9460.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-14 

CSO 

MN 

MANGANESE 

504.00000  fig/g 

0.5 

3.43 

CRS-94-14 

CSO 

MN 

MANGANESE 

487.00000  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94-14 

CSO 

NA 

SODRJM 

465.00000  fig/g 

0.5 

9.93 

CRS-94.14 

CSO 

NA 

SODRIM 

421.00000  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94.14 

CSO 

NI 

NICKEL 

59.80000  ^g/g 

0.5 

Z88 

CRS-94-14 

CSO 

NI 

NICKEL 

58.10000  fig/g 

0.5 

D 

CRS.94-14 

CSO 

PB 

LEAD 

63.50000  uE/g 

0.5 

2.71 

CRS-94-14 

CSO 

PB 

LEAD 

61.80000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS.94-14 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  jig/g 

0.5 

CRS.94-14 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LI' 

19.60000  ng/g 

0.5 

D 

CRS.94-14 

CSO 

SE 

SELENRIM 

2.12000  ng/g 

0.5 

0.47 

CRS-94-14 

CSO 

SE 

SELENRJM 

2.11000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS.94-14 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

CRS-94.14 

CSO 

TL 

THALLRrM 

LT 

34.30000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94.14 

CSO 

V 

VANADRIM 

72.60000  ^g/g 

0.5 

^79 

CRS-94-14 

CSO 

V 

VANADRIM 

70.60000  ftg/g 

0.5 

D 

CRS-94-14 

CSO 

ZN 

ZINC 

109.00000  jig/g 

0.5 

3.74 

CRS-94-14 

CSO 

ZN 

ZINC 

105.00000  fig/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP.94-OIA 

CSO 

123TCB 

U3-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94.OIA 

CSO 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

12.00000  fig/g 

5.0 

8.70 

CRP-94-01A 

CSO 

124TCB 

1,2,4.TRICHIjOROBENZENE 

11.00000  Hg/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

12DCLB  l,2.DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  jig/g 

5.0 

CRP-94.OIA 

CSO 

12DCLB  U-DlCHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  }ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  fig/g 

5.0 

CRP-94.OIA 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94.OIA 

CSO 

13DBD4  U-DICHU)ROBENZENE-D4 

8.90000  ng/g 

5.0 

6.52 

CRF-94-01A 

CSO 

I3DBD4  l>DICHU)ROBENZENE-D4 

9.50000  jxg/g 

5,0 

CRP-94.OIA 

CSO 

13DCLB  l,3-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

5.0 
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McdUa  Meas  Unit  Vhiz 

Site  ID  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Dcptfa  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLES 


CRP-94^1A 

CSO 

13DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

5.0 

D 

CRP-944)1A 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP.9-«)1A 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

NI) 

0.63000  jig/g 

5.0 

RD 

CRP-9«1A 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

11.00000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-OIA 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

10.00000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  gg/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  ^g/g 

5.0 

CRP-94^1A 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  n^g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000  ng/g 

5.0 

CRP-944)1A 

CSO 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000  fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

246TCP 

0 

I 

1 

0 

1 

LT 

0.06100  fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

24DCLP  2,4.DICHLC)ROPHENOL 

LT 

0.06500  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

24DCLP  2,4.DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^1A 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  ng/g 

5.0 

CRP.94-OIA 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.944)1A 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

11.00000  jig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

11.00000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-944)1A 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

26DNA 

2,6-DINlTROANILINE 

LT 

0.57000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  ^g/g 

5.0 

CRP.94-OIA 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlIENE 

LI' 

0.32000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

11.00000  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

11.00000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

2CLPD4 

2-CHL0R0PHEN01^D4 

6,40000  jig/g 

5.0 

CRP.94-OIA 

CSO 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOI^D4 

6.30000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LI¬ 

0.24000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

2CNAP 

2-CHlORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  )Ag/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

9.60000  >ig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

2FBP 

2-FLOOROBIPHENYL 

9.60000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

6.40000  fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

7.70000  jig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LI' 

0.03200  \ig/g 

5.0 

D 

CRP-944)1A 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  ^g/g 

5.0 

CRP.94^1A 

CSO 

2MP 

2.KfETHYLPHENOL 

LT 

0.09800  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94^1A 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  fig/g 

5.0 

R 

CRP.94-OIA 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  jtg/g 

5.0 

RD 
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Medta 

Site  ID  Type _  Test  Name 


CRP-94-01A 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

CRP-94^1A 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

CRP-94-01A 

cso 

33DCBD  33-CICHU)ROBENZIDINE 

CRP-94^1A 

cso 

33DCBD  3,3-CICHIjOROBENZIDINE 

CRI*-94^1A 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANIUNE 

CRP-94-0IA 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

CRP.94<1A 

cso 

3NANIL  3.NrrROANILINE 

CRP-94^1A 

cso 

3NAN1L  3-NrrROANILINE 

CRP-94-01A 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

CRP.94-OIA 

cso 

3NT 

3-NrTROTOLirENE 

CRP-94-01A 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

CRP-94-01A 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRa2-CRESOL 

CRP-9«1A 

cso 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CRP.94-OIA 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CRP.94-OIA 

cso 

4CANIL  4^HLOROANILINE 

CRP-94^1A 

cso 

4CANIL  44:HL0R0ANILINE 

CRP-94-01A 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

CRP-94^1A 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO*3^RESOL 

CRP-94-01A 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENyLPHENYL  ETHER 

CRP-94-01A 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CRP-94-01A 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

CRP-94-01A 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

CRP.94-01A 

cso 

4NANIL  4.NITROANILrNE 

CRP-94^1A 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILrNE 

CRP-94-01A 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

CRP-94-01A 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

CRP-94-01A 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRP-94-01A 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRP-9«1A 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

CRP-94-01A 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

CRP.94<1A 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

CRP-94-01A 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

CRP.94-OIA 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

CRP-94-01A 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

CRP-94-01A 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

CRP-94-01A 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

CRP-94-01A 

cso 

ANIL 

ANILINE 

CRP-9-MIA 

cso 

ANIL 

ANILINE 

CRP.944IA 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

CRP-94-01A 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

CRP-94-01A 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

CRP.944)1A 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

nae 

Code 

Data 

Qiial 

•/•RPD 

LT 

1.10000  Mg/g 

5.0 

LT 

1.10000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

1.60000  fig/g 

5.0 

LT 

1.60000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

L60000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.60000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

3.00000  fig/g 

5.0 

LT 

3.00000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.34000  ng/g 

5.0 

LT 

0.34000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.80000  ^g/g 

5.0 

LI* 

0.80000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.04100  jig/g 

5.0 

LT 

0.04100  ^g/g 

5.0 

D 

NI) 

0.63000  ng/g 

5.0 

R 

NI) 

0.63000  ^g/g 

5.0 

RD 

15.00000  ^g/g 

5.0 

15.00000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.17000  ^g/g 

5.0 

LI' 

0.17000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

D 

NI) 

3.10000  ^g/g 

5.0 

R 

NI) 

3.10000  ^g/g 

5.0 

RD 

15.00000  ng/g 

5.0 

15.00000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

LT 

1.30000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.40000  fig/g 

5.0 

LT 

0.40000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

1.30000  jtg/g 

5.0 

LI' 

1.30000  ^g/g 

5.0 

D 

10.00000  jig/g 

5.0 

10.00000  fig/g 

5.0 

D 

LI' 

0.03300  ^g/g 

5.0 

LI' 

0.03300  fig/g 

5.0 

D 

NI) 

0.13000  ^g/g 

5.0 

R 

NI) 

0.13000  ^g/g 

5.0 

RD 

LT 

0.71000  fig/g 

5.0 

LI¬ 

0.71000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.06500  jig/g 

5.0 

LT 

0.06500  ^ig/g 

5.0 

D 
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Mt4U 

Meas 

Unit 

Flag  Data 

Sltem 

Type 

TestNnne 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qnal  •/•RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-01A 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  >ig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  iig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

B2CLEE  BIS  (2<^HlX)ROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  fig/g 

5.0 

CRP-94-0IA 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHljOROETHyL)ETHER 

LT 

0.36000  |ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  \Lg/g 

5.0 

CRP-944)1A 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  \ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

BAANT 

BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  \ig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

BAANT 

BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

BAPYR 

BENZO  [AJ  PYRENE 

LI' 

1.20000  ^g/g 

5.0 

CRP-944)1A 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LI' 

0.31000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

1.30000  )ig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ne/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LI' 

1.80000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^1A 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  \xgj% 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSirLFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94^1A 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  \xgjg 

5.0 

R 

CRP-94-01A 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94-01A 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACH) 

ND 

3.10000  jig/g 

5.0 

R 

CRP.94-OIA 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  ^ig/g 

5.0 

RD 

CRP-94-01A 

cso 

BGHIPY  BENZO  \GMJ\  PERYLENE 

LT 

0.18000  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

BGHIPY  BENZO  [GMl]  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  fig/g 

5.0 

CRP-944)1A 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  \igjg 

5.0 

D 

CRP-9«1A 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LI' 

0.03200  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ^ig/g 

5.0 

CRP-944)1A 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LI' 

0.03200  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000  fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000  |4g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  fig/g 

5.0 

CRP-94^1A 

cso 

C1j6CP 

HEXACHU)RC)CYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.9«1A 

cso 

CL6ET 

HEXACHUIROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

5,0 

CRP-94^1A 

cso 

CL6ET 

HEXACHUIROETHANE 

LT 

1.80000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  jig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0,09700  ^g/g 

5.0 
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site  ID 

Mc«a 

_Ezef_ 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

CiMie 

Chemical  Class:  SEMIVOLATHiES 

CRP-94.01A 

cso 

CPMS 

44:HL0R0PHENYLMETHYL  sulrde 

LT 

0.09700  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94.01A 

cso 

CPMSO 

4.CHU)ROPHENYLMETHYL  SUUOXIDE 

LT 

0.32000  ^g/g 

5.0 

CRP.94.OlA 

cso 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.944)1A 

cso 

CPMS02  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SUUONE 

LT 

0.06600  ^g/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

CPMS02  4.CHIJOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94.OlA 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  lAH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94.OlA 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  ^g/g 

5.0 

CRP.94.OlA 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  Hg/g 

5.0 

D 

CRP.94.OlA 

cso 

DBHC 

DELTA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

0.21000  ng/g 

5.0 

CRP.94.OlA 

cso 

DBHC 

DELTA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94.OIA 

cso 

DBZRIR  DIBEN2X)FirRAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

DBZRIR  DIBEN2»RIRAN 

LT 

0.38000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.94.OlA 

cso 

DCPD 

DICYCU)PENTADIENE 

LT 

0.57000  ^g/g 

5.0 

CRP.94.OlA 

cso 

DCPD 

DICYCU^PENTADIENE 

LT 

0.57000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.944)1A 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ng/g 

5.0 

D 

CRP.944)1A 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  \ig/g 

5.0 

CRP.94.OlA 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94.OlA 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.70000  ^g/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

9.30000  ^g/g 

5.0 

CRP.94.OlA 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  jig/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fig/g 

5.0 

D 

CRP.944)1A 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  jig/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LI' 

0.07900  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94.OIA 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LI' 

0.06300  ^g/g 

5.0 

CRP.94.OlA 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  jig/g 

5.0 

D 

CRP.944)1A 

cso 

DNBP 

DI-N-BIJTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

DNBP 

DI-N-BirTYL  PHTHALATE 

LI' 

1.30000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.94.OlA 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LI' 

0.23000  fig/g 

5.0 

CRP.94.OlA 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.94.OlA 

cso 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000  ^g/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000  fig/g 

5.0 

D 

CRP.94.OlA 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

CRP-94.OIA 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-944)1A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  fig/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.944)1A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  fig/g 

5.0 

R 

CRP-94.OIA 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  fig/g 

5.0 

RD 

CRP.944)1A 

cso 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

5.0 

CRP.944)1A 

cso 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LI' 

1.20000  ^g/g 

5.0 

D 

%RPD 


6.67 


8.70 
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Chemical  Range  (SWMiJ  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  lUt  Fbe  Mte 

Site  ID _ Type _ TeatNawe _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua!  %RPD 


CRP-94-01A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-01A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94-01A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  jig/g 

5.0 

CRP.94-01A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94^1A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  ^g/g 

5.0 

CRP-94^1A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  Mg/g 

5.0 

CRP-94^1A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  Mg/g 

5.0 

CRP.94^1A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

ICDPYR  INDENOI1.2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

ICDPYR  INDENO|L2,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

2.40000 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ng/g 

5.0 

CRF-94-01A 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-01A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  fig/g 

5.0 

RD 

CRP-94-01A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LI' 

0.26000  ixg/g 

5.0 

CRP-94^1A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LI' 

0.26000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94-OIA 

CSO 

MIREX 

l,lA,2,2,3,3A4.5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  \ig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

MIREX 

l,lA.2^,3,3A4.5,5,5A,5a6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  }xg/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  \ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  fxg/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94-OIA 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.60000  ng/g 

5.0 

CRP-94^1A 

CSO 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.50000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

NNDME  N.NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

NNDME  N.NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  \ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

11.00000  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000  ^ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ng/g 

5.0 

CRP.94-OIA 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.944)1A 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500  ytgfg 

5.0 

CRP.94^1A 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500  \ig/g 

5.0 

D 
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Chemical  Range  (SWh/UJ  7)  Phase  11 R1  Data  -  KdS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Media 

JiE 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

VafaK  Meas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-01A 

cso 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

0.32000  jig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94.0IA 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000  ng/g 

5.0 

R 

CRP-944)1A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000  ng/g 

5.0 

RD 

CRP.94-01A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000  fig/g 

5.0 

R 

CRP-94-01A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000  ^ig/g 

5.0 

RD 

CRP.94-01A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP-94.01A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94-01A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000  ng/g 

5.0 

R 

CRP-94-01A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124S 

ND 

0.32000  ng/g 

5.0 

RD 

CRP.94.OlA 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000  fie/g 

5.0 

R 

CRP.94-OIA 

cso 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000  ^g/g 

5.0 

RD 

CRP-94-01A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000  jig/g 

5.0 

cRp.94.0iA 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94-OIA 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000  ^g/g 

5.0 

CRP-944)1A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.90000  fig/g 

5.0 

X 

cRp.94.oiA 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

9.00000  Hg/g 

5.0 

DX 

cRp.94.0iA 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  jig/g 

5.0 

CRP.94^1A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  fig/g 

5.0 

D 

cRp.94.0iA 

cso 

PHEND6  PHENOH)6 

8.00000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

PHEND6  PHENOl^D6 

7.40000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

14.00000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

14.00000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-944)1A 

cso 

PPDDD 

2J.BIS(PARACHLOROPHENYL)-1.1.DICHLOROET 

LT 

0.06400  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

PPDDD 

2J.B1S(PARA4:HL0R0PHENYL>1,1.DICHL0R0ET 

LT 

0.06400  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

PPDDE 

2.2.BIS(PARA<;HLOROPHENYL)-1,1.D1CHLOROET 

LT 

0,06800  ^g/g 

5.0 

CRP-94^1A 

cso 

PPDDE 

2J.B1S(PARA.CHIjOROPHENYL)-1.1.DICHLOROET 

LT 

0.06800  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

PPDDT 

2.2.B1S(PARA42HLOROPHENYL).1.  1,1  .TRICHLORO 

LT 

0.10000  ng/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

PPDDT 

2a-BIS(PARACHLOROPHENYL)-!.l.l-TRlCHLORO 

LT 

0.10000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-944)1A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  jig/g 

5.0 

CRP.94^1A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  |ig/g 

5.0 

D 

CRP.94-OIA 

cso 

PYR 

PYRENE 

8.70000  jig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

PYR 

PYRENE 

8.50000  *ig/g 

5,0 

D 

CRP-94-01A 

cso 

sirpoN 

2-CHL0R0-K2.4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LI 

0.92000  ^ig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

sirpoN 

2-CHLORO-H2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  fig^g 

5.0 

D 

CRP-94^1A 

cso 

TRPD14 

TERPHENY1^D14 

4.10000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.30000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94^1A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ^ig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  jig/g 

5.0 

D 

CRP.94-03A 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

5.0 

•/.RPD 


L12 


7.79 


2.33 


4.76 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Flaf  Data 

Site  IP _ Type _ Test  Nawc _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qaal  %RPP 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-944)3A 

CSO 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

124TCB  UATRICHLOROBENZENE 

11.00000  iig/g 

5.0 

CRP.94-03A 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHU)R0BENZENE 

11.00000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94^3A 

CSO 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

CSO 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

5,40000  ne/g 

5.0 

CRP-94^3A 

CSO 

13DBD4  1,3-DICHIjOROBENZENE-D4 

5.40000  iig/g 

5.0 

CRP.94-03A 

CSO 

13DCLB  l,3-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  iig/g 

5.0 

CRP.94-03A 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHU)RC)BENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  |Lig/g 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  iig/g 

5.0 

DR 

CRP-94-03A 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

9.60000  ng/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

I4DCLB  l,4-DICHU)ROBENZENE 

9.80000  iig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  iig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000  ng/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000  \xg/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ^g/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94^3A 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LI¬ 

0.06500  ^g/g 

5.0 

CRP.94^3A 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU;)ROPHENOL 

LT 

0.06500  yxgjg 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  \ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  ^lg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

8.50000  ^g/g 

5.0 

X 

CRP-94-03A 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

GT 

6.20000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LI 

0.57000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

26DNT  2,6.DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.32000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

10.00000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

10.00000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

2CLPD4  2-CHL0R0PHEN01^D4 

6.50000  pg/g 

5.0 

CRP-94^3A 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

6.30000  fig/g 

5.0 

CRP.94-03A 

CSO 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  fig/g 

5.0 

CRP-94^3A 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  fig/g 

5.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Sttc  ID 

CRP.9«3A 

CSO 

CRP.94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-9«3A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94^3A 

CSO 

CRP.94-03A 

CSO 

CRP.94^3A 

CSO 

CRP-94^3A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP.94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94^3A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94^3A 

CSO 

CRP-94^3A 

CSO 

CRP.94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94^3A 

CSO 

CRP.94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP.94-03A 

CSO 

CRP.94-03A 

CSO 

CRP.944)3A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94^3A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

CRP-94-03A 

CSO 

Test  Name 


2-FLUOROPHENOL 

2-FLllOROPHENOL 


2.NTTROPHENOL 

2-NlTROPHENOL 


4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 
4CL3C  4^HLORO-3-CR£SOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENVLPHENYL  ETHER 
4CLPPE  4-CHLOROPHENYU'HENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 
4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NrrROANlLINE 
4NANa.  4-NITROANlLINE 

4NP  4-NrrROPHENOL 
4NP  4-NITROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 
AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

ALDRN  ALDRIN 
ALDRN  ALDRIN 


Meas 

Bool 

VmH 

Value  Meas 

Deptii 

Flag 

Code 

10.00000  ^g/g 

5.0 

9.90000  ^ig/g 

5.0 

6.30000  fig/g 

5.0 

6.90000  Mg/g 

5.0 

D 

LT 

0.03200 

5.0 

LT 

0.03200  jiig/g 

5.0 

D 

LT 

0.09800  jig/g 

5.0 

LT 

0.09800  fig/g 

5.0 

D 

NI) 

3.10000  ng/g 

5.0 

R 

NI) 

3.10000  ^g^g 

5.0 

DR 

LT 

1.10000  fig/g 

5.0 

LT 

1.10000  ng/g 

5.0 

D 

LI' 

1.60000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.60000  Hg/g 

5.0 

D 

LT 

1.60000  ng/g 

5.0 

LI' 

1.60000  ^ig/g 

5.0 

D 

LT 

3.00000  fig/g 

5.0 

LT 

3.00000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.34000  pLg/g 

5.0 

LT 

0.34000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

0.80000  ng/g 

5.0 

LT 

0.80000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.04100  fig/g 

5.0 

LI' 

0,04100  ^g/g 

5.0 

D 

NI) 

0,63000  ^g/g 

5.0 

R 

NI) 

0.63000  ^g/g 

5.0 

DR 

14.00000  iig/g 

5.0 

14.00000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.17000  fig/g 

5.0 

LT 

0.17000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

D 

NI) 

3.10000  ^g/g 

5.0 

R 

NI) 

3.10000  fig/g 

5.0 

DR 

6.20000  ^g/g 

5.0 

6.20000  fig/g 

5,0 

D 

LT 

1.30000  pg/g 

5.0 

LT 

1.30000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.40000  fig^g 

5.0 

LT 

0.40000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

1.30000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.30000  ^g/g 

5.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II  Rl  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Mc4la  Mcas  Unit  Fine  DnU 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Vaiue  Mens  Depth  Co4e  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-03A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.90000  pg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.70000  Hg/g 

5.0 

D 

CRP.9«3A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ng/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  jig/g 

5,0 

D 

CRP-9«3A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000  ng/g 

5.0 

R 

CRP-94^3A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000  ^g/g 

5.0 

DR 

CRP-94-03A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  pg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0,06500  Hg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  iig/g 

5.0 

CRP-944)3A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  iig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  \ig/g 

5.0 

CRP.944)3A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  jAg/g 

5.0 

CRP.94-03A 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  \ig/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETH  YHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

CSO 

BAANT 

BENZO  |A|  ANTHRACENE 

LT 

0,04100  pg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  |A)  PYRENE 

LT 

1.20000  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  {A1  PYRENE 

LT 

1.20000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  pg/g 

5.0 

CRP-94^3A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

1.30000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LI¬ 

1.80000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIJLFAN 

LI¬ 

2.40000  pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  pg/g 

5.0 

DR 

CRP-94^3A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  iig/g 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  jig/g 

5.0 

DR 

CRP-94-03A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  PERYLENE 

LT 

0.18000  fig/g 

5.0 

CRP.94-03A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  PERYLENE 

LT 

0.18000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-944)3A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.08000  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  jig/g 

5.0 
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domical  Range  (SWMII 7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Meas  Unit  flaf  Dnta 

Typ®  Test  Name  Bool  Value  Mess  He: 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 
CRP.94-03A  CSO  CHRY  CHRYSENE 


CRP-94-03A  CSO 
CRP.94^3A  CSO 

CRP.94-03A  CSO 
CRI‘.94-03A  CSO 

CR1»-94^3A  CSO 
CRP.94-03A  CSO 

CRP-9«3A  CSO 
CRP-9<W3A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-94^3A  CSO 
CRP.94-03A  CSO 

CRP-94^3A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP.94-03A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-944)3A  CSO 
CRP-94^3A  CSO 

CRI>-94^3A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP-944)3A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-94^3A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-944I3A  CSO 
CRP.9«3A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP.94-03A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP-94-03A  CSO 

CRP-94-03A  CSO 
CRP.94-03A  CSO 


CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6BZ  HEXACHIX>ROBENZENE 

CL6CP  HEXACHIjOROCYCLOPENTADIENE 
CL6CP  HEXACHIjOROCYCLOPENTADIENE 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 
CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
DBCP  DIBROMtXJHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 
DBZRIR  DIBENZORIRAN 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 
DCPD  DICYCUIPENTADIENE 

DDVP  VAPONA 
DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

DITH  DITHIANE 
DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 
DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 
DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DNBP  Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 
DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 


Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

nae 

Code  1 

LT 

0.03200  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.08000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.08000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.52000  Mg/g 

5.0 

LT 

0.52000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

1.80000  ^g/g 

5.0 

LT 

I.SOOOO  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.68000  fig/g 

5.0 

LT 

0.68000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.09700  jig/g 

5.0 

LT 

0.09700  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.32000  ^g/g 

5,0 

LT 

0.32000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.06600  fig/g 

5.0 

LT 

0.06600  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.31000  fig/g 

5.0 

LI' 

0.31000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.07100  fig/g 

5.0 

LT 

0.07100  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.21000  ^g/g 

5,0 

LT 

0.21000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.38000  fig/g 

5.0 

LT 

0.38000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.57000  fig/g 

5.0 

LT 

0.57000  fig/g 

5.0 

D 

LI' 

0.06800  fig/g 

5.0 

LI' 

0.06800  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.24000  fig/g 

5.0 

LI' 

0.24000  fig/g 

5.0 

D 

8.70000  fig/g 

5.0 

8.20000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.06500  fig/g 

5.0 

LT 

0.06500  fig/g 

5.0 

D 

LI' 

0.07900  fig/g 

5.0 

LI 

0.07900  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.06300  fig/g 

5.0 

LI 

0.06300  fig/g 

5.0 

D 

LT 

1.30000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.30000  fig/g 

5,0 

D 

LT 

0.23000  fig/g 

5.0 

LT 

0.23000  ^g/g 

5.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Media  Meas  Unit  Fla{  Data 

Site  ID  Type  Test  Name  Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qoal  %RPD 


CRP-94-03A 

cso 

DNOPD 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000  \ig/g 

5.0 

CRP.94-03A 

cso 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000  ^g/g 

5.0 

CRP.944)3A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

CRP.94^3A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  (ig/g 

5.0 

D 

CRP.94-03A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  ^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  fig/g 

5.0 

DR 

CRP-94-03A 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

5.0 

CRP-94^3A 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ng/g 

5.0 

D 

CRP.94-03A 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  |ig/g 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  fig/g 

5.0 

DR 

CRP-94-03A 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ^ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  ^g/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBirTADIENE 

LT 

0.97000  ^g/g 

5-0 

CRP-94^3A 

cso 

HCBD 

HEXACHU)ROBUTADIENE 

17 

0.97000  ^ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ng/g 

5.0 

CRP.94-03A 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LI' 

0.48000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

cso 

ICDPYR  INDENO(L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

ICDPYR  INDENOIL2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  fig/g 

5.0 

CRP-94^3A 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000  fig/g 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

cso 

KEP 

KEPCWE 

NI) 

1.30000  fig/g 

5.0 

DR 

CRP-94^3A 

cso 

LIN 

LINDANE 

LI' 

0.10000  fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^3A 

cso 

MIREX 

l,lA,2,2.3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

MIREX 

LlA,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LI' 

0.74000  ^g/g 

5.0 

CRP-94-03A 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LI' 

0.74000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-03A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LI¬ 

1.80000  ^g/g 

5.0 

CRP-94^3A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^g/g 

5.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMIJ  7)  Phase  II R1  Data  -  MSMSD,  Relative  Percent  Difference 


Test  Name 


Mcas 

Bool  Value 


Uuit  Flaf  Data 

Meas  Depth  Co<e  Qnal 


%RPD 


Chemical  Class:  SEMlVOtATlLiES _ 

CRP-94-03A  CSO  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

CRP-94-03A  CSO  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

CRP-94-03A  CSO  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 
CRP-94-03A  CSO  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

CRP-94-03A  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

CRP-94-03A  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

CRP-94-03A  CSO  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

CRP-94-03A  CSO  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

CRP-94-03A  CSO  OXAT  I.4-OXATHIANE 

CRP.94.03A  CSO  OXAT  1.4.0XATHIANE 

CRP.94.03A  CSO  PCB016  PCB 1016 

CRP-94-03A  CSO  PCB016  PCB  1016 

CRP.94.03A  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

CRP-94-03A  CSO  PCB221  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1221 

CRP.94.03A  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

CRP-94-03A  CSO  PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

CRP-94-03A  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

CRP-94-03A  CSO  PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

CRP-94-03A  CSO  PCB248  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

CRP-94-03A  CSO  PCB248  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

CRP-94.03A  CSO  PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

CRP-94.03A  CSO  PCB254  POLYCHU^RINATED  BIPHENYH254 

CRP-94-03A  CSO  PCB260  PCB  1260 

CRP-94-03A  CSO  PCB260  PCB  1260 

CRP-94-03A  CSO  PCB262  PCB  1262 

CRP-94-03A  CSO  PCB262  PCB  1262 

CRP-94.03A  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

CRP-94-03A  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

CRP-94.03A  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

CRP-94-03A  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

CRP-94-03A  CSO  PHEND6  PHENOL-D6 

CRP-94.03A  CSO  PHEND6  PHENOl,D6 

CRP-94-03A  CSO  PHENO  PHENOL 

CRP-94-03A  CSO  PHENO  PHENOL 

CRP-94-03A  CSO  PPDDD  2J-B1S(PARA-CH1jOROPHENYL)-1.1-DICHLOROET 

CRP-94-03A  CSO  PPDDD  2>BIS(PARA.CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

CRP-94.03A  CSO  PPDDE  2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

CRP-94-03A  CSO  PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

CRP.94.03A  CSO  PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHLORO 

CRP-94-03A  CSO  PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRlCHLORO 

CRP.94.03A  CSO  PRTHN  PARATHION 


6.00000  ng/g 

5.0 

5.50000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.46000  jig/g 

5.0 

LT 

0.46000 

5.0 

D 

11.00000  ^g/g 

5.0 

11.00000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.29000  ^ig/g 

5.0 

LT 

0.29000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.07500  >ig/g 

5.0 

LT 

0.07500  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.32000  jig/g 

5.0 

LT 

0.32000  ^g/g 

5.0 

D 

NI) 

0.32000  ^g/g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  fig/g 

5.0 

DR 

NI) 

0.32000  jig/g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  jig/g 

5.0 

DR 

NI) 

0.32000  }ig/g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  fig/g 

5.0 

DR 

NI) 

0.32000  ng/g 

5,0 

R 

NI) 

0.32000  \Lg/g 

5.0 

DR 

NI) 

0.32000  fig/g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  iig/g 

5.0 

DR 

LT 

0.79000  fig/g 

5.0 

LT 

0.79000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

6.30000  fig/g 

5.0 

LT 

6.30000  fig/g 

5,0 

D 

8.50000  ^g/g 

5.0 

X 

8.40000  ng/g 

5.0 

DX 

LT 

0.03200  jig/g 

5.0 

LT 

0.03200  fig/g 

5.0 

D 

8.60000  fig/g 

5.0 

7.60000  fig/g 

5.0 

D 

14.00000  ng/g 

5.0 

14.00000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.06400  fig/g 

5.0 

LT 

0.06400  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.06800  fig/g 

5.0 

LT 

0.06800  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.10000  fig/g 

5.0 

LT 

0.10000  fig/g 

5,0 

D 

LT 

1.70000  fig/g 

5.0 

8.70 


1.18 


1235 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Me^ 

Sttem 

-JSel. 

Test  Name 

CRP-94-06A 

CSO 

26DNA 

2,6-DiNiTROANiLiNE 

CRP-94-06A 

CSO 

26DNA 

2,6-DiNrrROANiLiNE 

CRP-94-06A 

CSO 

26DNT 

2,6-DwrrROTOLUENE 

CRP-94-06A 

CSO 

26DNT 

2,6-DiNiTROTOLUENE 

CRP-94-06A 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

CRP.944)6A 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

CRP.94-O6A 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

CRP.944)6A 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOUD4 

CRP.94-O6A 

CSO 

2CNAP 

2.CHLORONAPHTHALENE 

CRP-94-06A 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

CRP-94-06A 

CSO 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

CRP.94-O6A 

CSO 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

CRP-94-06A 

CSO 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

CRP-94-06A 

CSO 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

CRP-94-06A 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

CRP-94.O6A 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

CRP-94-06A 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

CRP-94-06A 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

CRP-944)6A 

CSO 

2NANIL  2-NITROANlLlNE 

CRP-94-06A 

CSO 

2NAN1L  2-NITROANILINE 

CRP-94-06A 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

CRP-94-06A 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

CRP-944)6A 

CSO 

33DCBD  3.3-ClCHU)ROBENZIDINE 

CRP-94-06A 

CSO 

33DCBD  3  J-CICHU)ROBENZlDlNE 

CRP.94-O6A 

CSO 

35DNA 

3.5-DINrrROANILlNE 

CRP.94-O6A 

CSO 

35DNA 

3,5-DINlTROANILINE 

CRP-94-06A 

CSO 

3NANIL  3-NITROANIUNE 

CRP-94-06A 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

Mcas 

Bool 

Unit 

Vahie  Mcas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.57000  jig/g 

0.5 

LT 

0.57000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000  jig/g 

0.5 

LT 

0,32000  ^g/g 

0.5 

D 

9.80000  fig/g 

0.5 

9.90000  ng/g 

0.5 

D 

6.20000  ^g/g 

0.5 

6.40000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.24000  yig/g 

0.5 

D 

9.20000  ngfg 

0.5 

8.80000  ^g/g 

0.5 

D 

6.20000  iig/g 

0.5 

6.90000  ng/g 

0.5 

LT 

0.03200  }ig/g 

0.5 

LT 

0.03200  Hg/g 

0.5 

D 

LT 

0.09800  pig/g 

0.5 

LT 

0.09800  pig/g 

0.5 

D 

NI) 

3.10000  pLg/g 

0.5 

R 

NI) 

3.10000  pig/g 

0.5 

DR 

LT 

1.10000  PLg/g 

0.5 

LI' 

1.10000  pLg/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  PLg/g 

0.5 

LT 

1.60000  pLg/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  PLg/g 

0.5 

LT 

1.60000  pLg/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  pLg/g 

0.5 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.34000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.34000  pLg/g 

0.5 

D 

LT 

0.80000  PLg/g 

0.5 

LT 

0.80000  pLg/g 

0.5 

D 

LI¬ 

0.04100  pLg/g 

0.5 

LT 

0.04100  pLg/g 

0.5 

D 

NI) 

0.63000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.63000  PLg/g 

0.5 

DR 

14.00000  PLg/g 

0,5 

15.00000  pLg/g 

0.5 

D 

LT 

0.17000  PLg/g 

0.5 

LI¬ 

0.17000  PLg/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000  pLg/g 

0.5 

LI- 

0.24000  pLg/g 

0.5 

D 

Data 

Qnal 


•/•RPD 


CRP.94-O6A 

CRP-94-06A 


CSO 

CSO 


CRP-94^A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94^A  CSO 

CR1>-94^A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP.94^A  CSO 
CRP-94^A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 


3NT  3-NITROTOLUENE 
3NT  3-NITROTOLlIENE 

46DN2C  4.6-DINrrRO-2-CRESOL 
46DN2C  4.6-DIN1TRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4.CHLOROANILINE 
4CANIL  4-CHLOROANILrNE 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 
4CUC  4.CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CH1jOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4CLPPE  4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 
4MP  4-METHYLPHENOL 


1.02 


3.17 


4.44 


10.69 


6.90 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Iteit  Mte 

Site  ID _ TJje _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qaal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-944)6A 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  jig/g 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  Hg/g 

0.5 

DR 

CRP-94^A 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

12.00000  iLg/g 

0.5 

CRP-944)6A 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

15.00000  \ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

CRP-94^A 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  ]ig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000  H^g 

0.5 

CRP-9446A 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000  ptg/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.30000  jig/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.60000  \ig/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  fig/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LI' 

0.03300  }ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  jig/g 

0.5 

R 

CRP.94^A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  ^g/g 

0.5 

DR 

CRP-94-06A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  fig/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  }ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  ng/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ng/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  \ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  iig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  fig/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-944)6A 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  ^g/g 

0.5 

CRP-9«6A 

CSO 

BAANT 

BENZO  (Al  ANTHRACENE 

LI' 

0.04100  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  I  A]  PYRENE 

LT 

1.20000  ng/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LI' 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ng/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLIJORANTHENE 

LT 

0.31000  \xg/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  yigjg 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  vig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  \igjg 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  ^g/g 

0.5 

CRP-944)6A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  \igjg 

0.5 

D 

CRP-94^A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  yigjg 

0.5 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II R1  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Mcas  Uak  Flat  Date 

Bool  Value  Meas  Dcatli  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-06A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  fig/g 

0.5 

DR 

CRP-94-06A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  ng/g 

0.5 

R 

CRP-94^A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  fig/g 

0.5 

DR 

CRP-94-06A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [aH,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  {GMJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  jig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  |ig/g 

0.5 

D 

CRP-944)6A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

CRP.94^A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  fig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94-06A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ng/g 

0.5 

CRP.944)6A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHUmoCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

CUET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000  pLg/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-06A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  Mg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94-O6A 

CSO 

CPMSO 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  fig/g 

0,5 

CRP-94-06A 

CSO 

CPMSO 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

CSO 

CPMSO2  4<:HLOROPHENYLMETHyL  SULFONE 

LT 

0.06600  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ng/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  (AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  |ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  fig/g 

0.5 

CRP-944)6A 

CSO 

DBCP 

DIBROMCXIHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  iigfg 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  fig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

0.21000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

DBZRJR  DIBENZOFIIRAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 

LI' 

0.38000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-9-W)6A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ^ig/g 

0.5 

CRP-94^A 

CSO 

DCPD 

DICYCU^PENTADIENE 

LT 

0.57000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

DDV? 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  pLg/$ 

0.5 

D 

CRP.94-O6A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

CRP-94^A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LI' 

0.24000  iig/g 

0.5 

D 

CRP-944)6A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.90000  fig/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.60000  jig/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II R1  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Mcas  UMt  FMe  tafai 

Site  D) _ Type _ TestN— c _ Bool  Vahic  Me«s  Depfli  Code  QiaJ  %RPD 


CRP-94-06A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.944)6A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0,07900  >ig/g 

0.5 

CRP-944)6A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0,07900  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^ig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0,5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

DNBP 

DI-N.BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  jig/g 

0,5 

CRP.94-O6A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0,23000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000  Hg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

DNOPD 

DLN-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

12.00000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LI' 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1,80000  ng/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^ig/g 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^g/g 

0.5 

DR 

CRP-94-06A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  Hg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ws/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

0.5 

R 

CRP.94-O6A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ng/g 

0.5 

DR 

CRP.94-O6A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

FANT 

FUIORANTHENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  |ig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

HCBD 

HEXACHUIROBinPADIENE 

LT 

0.97000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

HCBD 

HEXACHU3ROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ng^g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

CSO 

ICDPYR  INDENOIL2,3-C,Dl  PYRENE 

W 

2.40000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

ICDPYR  INDENO|L2.3-C,DJ  PYRENE 

LT 

2.40000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LI' 

0.48000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O6A 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000  jig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

CSO 

KEP 

KEK)NE 

ND 

1.30000  fig/g 

0.5 

R 

CRP.944)6A 

CSO 

KEP 

KEK3NE 

ND 

1,30000  ^g/g 

0.5 

DR 

CRP-94-06A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  ng/g 

0.5 

CRP-944)6A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LI' 

0.10000  ^g/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  11 RI  Data  -MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Chemical  Class:  CTMlVOLAlxLES 

CRP-94-06A  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 
CRP-94-06A  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 


CRR-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-9iM)6A  CSO 
CRP-94^A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP.94-O6A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94^A  CSO 

CRP-94^A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94^A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-944)6A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP.94-O6A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-9+fl6A  CSO 

CRP-9446A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94^A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94-06A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP-94^A  CSO 
CRP-94-06A  CSO 

CRP.944)6A  CSO 


MLTHN  MALATHION 
MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 
NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 
NB  NITROBENZENE 

NBD5  NITROBENZENE-D5 
NBD5  NITROBENZENE-D5 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 
NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 
NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 
NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

OXAT  1.4-OXATHlANE 
OXAT  1.4-OXATHIANE 

PCB0I6  PCB  1016 
PCB016  PCB  1016 

PCB221  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1221 
PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 
PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 
PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

PCB260  PCB  1260 
PCB260  PCB  1260 

PCB262  PCB  1262 
PCB262  PCB  1262 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PHANT  PHENANTHRENE 
PHANT  PHENANTHRENE 

PHEND6PHENOL-D6 


Meas 

Bool 

Unit 

Vatoe  Mtm 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.26000  \ig/z 

0.5 

LT 

0.26000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.14000  fig/g 

0.5 

LT 

0.14000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.74000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.74000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

4.90000  ^g/g 

0.5 

4.70000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

D 

8.80000  ^g/g 

0.5 

9.20000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.29000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.29000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.07500  ^g^g 

0.5 

LT 

0.07500  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000  ngfg 

0.5 

LT 

0.32000  jig/g 

0.5 

D 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  ftg/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  \ig/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  Mg^g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ng/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

LT 

0.79000  ng/g 

0.5 

LT 

0.7SK>00  jig/g 

0.5 

D 

LI' 

6.30000  \ig/g 

0.5 

LT 

6.30000  |iig/g 

0.5 

D 

7.80000  ^g/g 

0.5 

7.90000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

7.70000  ng/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

M«U*  Mob  uS  Fkic  SSi 

Site  ID _ T^je _ TatNoae _ Bool  Vato  Mow  Depth  CoJe  QmU  %RPD 


Chemical  Class:  SEMlVOLA'riLES 


CRP-944)6A 

CSO 

PHEND6PHENOL.D6 

7.70000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

14.00000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

14.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94^A 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L1-DICHL0R0ET 

LT 

0.06400  ng/g 

0.5 

CRP.94-06A 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA<:HL0R0PHENYL)-L1-DICHL0R0ET 

LT 

0.06400  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L1-DICHL0R0ET 

LT 

0.06800  jig/g 

0,5 

CRP-94-06A 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1-DICHLOROET 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O6A 

CSO 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,L1-TRICHL0R0 

LT 

0.10000  ng/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA^HL0R0PHENYL>LL1-TR1CHL0R0 

LT 

0.10000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  ng/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

PYR 

PYRENE 

9.40000  ng/g 

0.5 

CRP-94^A 

CSO 

PYR 

PYRENE 

9.10000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

sirpoN 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  fig/g 

0.5 

CRP-94-06A 

CSO 

SOPON 

2-CHL0R0-H2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  ^ig/g 

0,5 

D 

CRP.94-O6A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYW)14 

5.10000  ^g/g 

0,5 

CRP-94-06A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-r)14 

4.80000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-06A 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ^ig/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

CSO 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

CRP-94^8A 

CSO 

123TCB 

L23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

124TCB 

uatrjchlorobenzene 

11.00000  ng/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

124TCB 

L2,4.TRICHLOROBENZENE 

11.00000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

12DCLB  U-DICHU>ROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  ng/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

12DPH 

L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

13DBD4  U-DICHU)ROBENZENE-D4 

7.30000  Hg/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

I3DBD4  U-DlCHU)ROBENZENE-D4 

8.00000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

13DCLB  l,3-D!CHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  Hg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.04200  Hg^g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

NI) 

0.63000  Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

CSO 

13DNB 

1.3-DINrrROBENZENE 

NI) 

0.63000  Hg/g 

0.5 

DR 

CRP-94-08A 

CSO 

14DCLB 

l,4-DlCHU)ROBENZENE 

8.90000  Hg/g 

0.5 

CRP-944)8A 

CSO 

14DCLB  l,4-DICHU)ROBENZENE 

8.90000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  Hg/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

236TCP 

2*3,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

245TCP 

2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  Hg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

245TCP 

2A5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000  Hg/g 

0.5 

CRP.9«8A 

CSO 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000  Hg/g 

0.5 
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Site  ID 

Mc4 

Tyjx 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

C1U>-944)8A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-944)8A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-944)8A 

cso 

CRP-944)8A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-944)8A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP.94^8A 

cso 

CRP.94-08A 

cso 

CRP.94-08A 

cso 

CRP-94^8A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP.94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP.94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP.94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP*94^8A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94-08A 

cso 

CRP-94^8A 

cso 

CRP.94-08A 

cso 

CRP-94^8A 

cso 

CRP-94^8A 

cso 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2.4.6-TRlCHLOROPHENOL 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 
24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMPN  2.4-DIMETHYLPHENOL 
24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 
24DNP  2.4-DINrrROPHENOL 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 
24DNT  X4-DINrrROTOLUENE 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 
26DNA  2.6-DINrrROANILINE 


2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
2CNAP  2-CHLORONAPHTHALE?«; 

2FBP  2.FLIIOROBIPHENYL 
2FBP  2-FLlIOROBIPHENryT. 

2FP  2-miOROPHENOL 
2FP  2-FLlfOROPHENOL 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 
2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANIUNE 
2NANIL  2-NITROANIUNE 

2NP  2-NrrROPHENOL 
2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 
33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 
35DNA  3.5-DINITROANILINE 

3NANIL  3-NITROANILINE 
3NANIL  3-NITROANILINE 

3NT  3-NITROTOLirENE 
3NT  3-NITROTOLlIENE 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 
4«DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 


Mcas  Uait 

Bool  Value  Mtat 


LT  0.06100  ng/g 

LT  0.06100  (ig/g 


Flag  Data 

Co4e  Qaal  «iRPD 


LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  ng/g 

0.5 

LT 

3.00000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

4.70000  ng/g 

0.5 

LT 

4,70000  Mg/g 

0.5 

D 

GT 

6.20000  ^g/g 

0.5 

GT 

6.20000  ftg/g 

0.5 

D 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000  fig/g 

0.5 

LT 

0.32000  ng/g 

0.5 

D 

9.50000  ^g/g 

0.5 

9.60000  ^g/g 

0.5 

D 

5.80000  ^g/g 

0.5 

6.20000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.24000  pig/g 

0.5 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

8.70000  ^g/g 

0.5 

8.90000  \ig/g 

0,5 

D 

5.70000  ^g/g 

0,5 

6.80000  fig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.03200  \ig/g 

0.5 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.09800  ^g/g 

0.5 

LT 

0.09800  ng/g 

0.5 

D 

NI) 

3.10000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

3.10000  ^g/g 

0.5 

DR 

LT 

1.10000  jig/g 

0.5 

LT 

1.10000  Hg/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  ng/g 

0.5 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  ng/g 

0,5 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

LI' 

3.00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.34000  fig/g 

0.5 

LT 

0.34000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.80000  fig/g 

0.5 

LT 

0.80000  \Lg/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

MeJta  iiiitt  nie  Elite 

SItelD  Type _ TestNawe _ Bool  Vatee  M«as  Depth  Cwle  Qnal  %RPP 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP.94-08A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  HK/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NT) 

0.63000  jig/g 

0.5 

R 

CRP.944)8A 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NO 

0.63000  jig/g 

0.5 

DR 

CRP.94-O8A 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  jig/g 

0.5 

CRP-9«8A 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

4NANIL  4.NITROANILINE 

NI) 

3.10000  ^g/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANlLINE 

NI) 

3.10000  Hg/g 

0.5 

DR 

CRP-94-08A 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

13.00000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

13.00000  fxg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

CRP.9«8A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LI' 

0,40000  \x.%l% 

0.5 

D 

CRP.94^8A 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000  jig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.50000  ng/g 

0.5 

CRP-9«8A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.70000  >ig/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  ng/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  fig^g 

0.5 

DR 

CRP-94^8A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  jig/g 

0.5 

CRP-9«8A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LI' 

0.06500  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  jig/g 

0.5 

CRP.94^8A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^ig/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/g 

0.5 

CRP-94^8A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-9«8A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  ng/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ng/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

CSO 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  fig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 
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SiteD) 

Mc^ 

_TW_ 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

I>eptfa 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

CRP-94^8A 

cso 

BAPYR  BENZO  |A1  PYRENE 

LT 

1.20000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

cso 

BBFAN  BEN2X>  [Bj  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

BBFAN  BENZO  [B)  FUIORANTHENE 

LT 

0.31000  )ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0,5 

CRP-94-08A 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-08A 

cso 

BBZP  BUTYLBENZVL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

CRP.94^8A 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ngfg 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  ^ig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  ^g/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  Mg/g 

0.5 

DR 

CRP-94-08A 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  ^g/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  ng/g 

0.5 

DR 

CRP-94-08A 

cso 

BGHIPY  BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000  fig/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

BGHIPY  BENZO  |G.H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

BKFAN  BENZO  IK]  FUIORANTHENE 

LT 

0.13000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

cso 

BZALC  BENZYL  ALaiHOL 

0.04900  pLg/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

BZALC  BENZYL  ALa>HOL 

0.05400  fig/g 

0.5 

D 

CRP.94-08A 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200  \ig/g 

0.5 

D 

CRF-94-08A 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-08A 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ng/g 

0.5 

CRP-94^8A 

cso 

CL6CP  HEXACHUIROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

CL6ET  HEXACHUIROETHANE 

LT 

1.80000  Mg/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

CL6ET  HEXACHU^ROETHANE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

D 

CRP.94-08A 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000  ^g/g 

0.5 

CRP-94^8A 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LI' 

0.68000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-9«8A 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULnDE 

LT 

0.09700  jig/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

CPMSO  4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  Mg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LI 

0.31000  Mg/g 

0.5 

CRP.94^8A 

cso 

DBAHA  DIBENZ  |AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  Mg/g 

0.5 

D 

CRP.94-08A 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LI' 

0.07100  Mg/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  Mg/g 

0.5 

CRP.94-08A 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  Mg/g 

0.5 

D 

%RPD 


9.71 
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Mrfta  ike 

Site  ID  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Co4e  Qual  %RPD 


CRP-94-08A 

CSO 

DBZFtJR  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

DBZFTJR  DIBENZORJRAN 

LT 

0.38000  jAg/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  Mg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  Mg^g 

0.5 

CRP.944)8A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ftg/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.70000  |Ag/g 

0.5 

CRP-94^8A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.70000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

CRP-944)8A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  Hg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH ALATE-D4 

9.00000  fig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000  \ig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  jig/g 

0.5 

D 

CRP.94^8A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  ^g/g 

0.5 

R 

CRP.94^8A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  ng/g 

0.5 

DR 

CRP-94-08A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSITLFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  )ig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LI¬ 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  jig/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  ^g/g 

0.5 

DR 

CRP-94^8A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

FLRENE  FUIORENE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

FLRENE  FUIORENE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

HCBD 

HEXACHU^ROBUTADIENE 

LT 

0.97000  jig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

HCBD 

HEXACHU)ROBUTADIENE 

LI 

0.97000  ng/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

CRP.94^8A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0,24000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 
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Mcas  Unit  Fks  Date 

hH _ Test  Name _ Bool  Vatac  Meas  Deptfa  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP.94.08A 

CSO 

ICDPYR  INDENO  1U3.C.D1  PYRENE 

LT 

CRP.944)8A 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1A3C,D1  PYRENE 

LT 

CRP-94-08A 

CSO 

ISODR  ISODRIN 

LT 

cRp.94.08A 

CSO 

ISODR  ISODRIN 

LT 

CRP-94-08A 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

CRP.944)8A 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

CRP.94.O8A 

CSO 

KEP  KEPONE 

ND 

CRP.944)8A 

CSO 

KEP  KEPONE 

NI) 

CRP.944)8A 

CSO 

UN  UNDANE 

LT 

CRP.944)8A 

CSO 

UN  UNDANE 

LT 

CRP.944)8A 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

CRP.944)8A 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

CRP.944)8A 

CSO 

MIREX  1,1A.2A33A4.5,5,5A5B.6.DECACHL0R00CTAHY 

LT 

CRP-944)8A 

CSO 

MIREX  1,1A,2.23,3A4,5,5,5A5B,6.DECACHL0R00CTAHY 

LT 

CRP.944)8A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

CRP.94.O8A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

CRP.94.O8A 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

CRP-94-08A 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LI' 

CRP.94-O8A 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LI' 

cRp.94.08A 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

CRP-94-08A 

CSO 

NBD5  N1TROBENZENE-D5 

CRP.94-O8A 

CSO 

NBD5  NrrROBENZENE.D5 

CRP.944)8A 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

CRP-94-08A 

CSO 

NNDME  N.NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

CRP.944)8A 

CSO 

NNDNP  N.NOTROSODI.NPROPYLAMINE 

CRP.94-O8A 

CSO 

NNDNP  N.NOTROSODI.NPROPYLAMINE 

CRP-94-08A 

CSO 

NNDPA  N.NrrROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

CRP-94-08A 

CSO 

NNDPA  N.N1TROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

CRP-94^8A 

CSO 

OXAT  1.40XATHIANE 

LI' 

CRP-94-08A 

CSO 

OXAT  1.40XATHIANE 

IT 

CRP-94^8A 

CSO 

PCB016  PCB1016 

LT 

CRP-94-08A 

CSO 

PCB016  PCB1016 

LT 

CRP-94-08A 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

CRP.94-O8A 

CSO 

PCB221  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

CRP-94-08A 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

CRP-944)8A 

CSO 

PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

CRP-94-08A 

CSO 

PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

CRP-94-08A 

CSO 

PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

CRP.94-O8A 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

CRP-94-08A 

CSO 

PCB248  POLYCHU3RINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

CRP-94^8A 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NO 

2.40000  ^g/g 
2.40000  ^g/g 

0.48000  jig/g 
0.48000  ^g/g 

0.39000  jig/g 
0.39000  fxg/g 

1.30000  |*g^g 

1.30000  ^g/g 

0.10000  fi^g 
0.10000  ^g/g 

0.26000  |ig/g 
0.26000  ^g/g 

0.14000  ^g/g 
0.14000  fig/g 

0.18000  ^g/g 
0.18000  jig/g 

0.74000  fig/g 
0.74000  jig/g 

1.80000  ng/g 
1.80000  ^g/g 

4.50000  >ig/g 
4.60000  fig/g 

0.46000  jig/g 
0.46000  ^g^g 

9.30000  ng/g 
9.70000  ng/g 

0.29000  jig/g 
0.29000  jig/g 

0.07500  ^g/g 
0.07500  ^g/g 

0.32000  fig/g 
0.32000  fig/g 

0.32000  ^g/g 
0.32000  fig/g 

0.32000  fig/g 
0.32000  ng/g 

0.32000  fig/g 
0.32000  ^ig/g 

0.32000  Mg/g 
0.32000  ^g/g 

0.32000  jig/g 


0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

R 

0.5 

DR 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0,5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0,5 

D 

0.5 

R 

0.5 

DR 

0.5 

R 

0.5 

DR 

0.5 

R 

0.5 

DR 

0.5 

R 

0.5 

DR 

0.5 

R 

%RPD 


2.20 


4.21 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Sttcm 

Mcdte 

_J5k_ 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UbR 

Value  Maas 

Depth 

Flae 

Code 

Data 

Qnal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-08A 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000  fig/g 

0.5 

DR 

CRP-94-08A 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  ng/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000  ue/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000  ng/g 

0,5 

D 

CRP-94^8A 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

7.90000  ng/g 

0.5 

X 

3.73 

CRP-94-08A 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

8.20000  fig/g 

0.5 

DX 

CRP-9«8A 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0,03200  ^g/g 

0.5 

CR1>-94^8A 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  Mg/g 

0,5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.00000  ue/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.00000  jig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

PHENO  PHENOL 

13.00000  ufi/fi 

0.5 

7.41 

CRP.94-O8A 

cso 

PHENO  PHENOL 

14.00000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA^HLOROPHENYL)-Ll.DlCHLOROET 

LT 

0.06400  ug/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA^HLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.06400  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

LT 

0.06800  ^ig/g 

0.5 

CRP-94^8A 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

PPDDT  2.2-B1S(PARA-CHIjOROPHENYL>1.1,1-TRICHLORO 

LT 

0. 1 0000  4g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

PPDDT  24-B1S(PARA-CHLOROPHENYL>1.1.1-TR1CHLORO 

LI' 

0.10000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.94-O8A 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000  ^ig/g 

0.5 

D 

CRP.94^8A 

cso 

PYR  PYRENE 

8.70000  ^g/g 

0.5 

339 

CRP-94-08A 

cso 

PYR  PYRENE 

9.00000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

cso 

SOPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  ^g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

cso 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  Mg^g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.30000  ^g/g 

0.5 

6.74 

CRP-94-08A 

cso 

TRPD14  TERPHENYL.D14 

4.60000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94^8A 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LI' 

12.00000  Mg/g 

0.5 

CRP.94-O8A 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LI' 

12.00000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

7.10000  ^g/g 

0.5 

53.57 

CRP-94-09A 

cso 

I3DBD4  L3-DlCHU)ROBENZENE-D4 

4.10000  ng/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

cso 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000  ng/g 

0.5 

7.41 

CRP-94^A 

cso 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.60000  jig/g 

0.5 

7.41 

CRP-94-09A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.20000  Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

8.70000  ^g/g 

0.5 

14.81 

CRP-94-09A 

cso 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

7.50000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

2FP  2-FLlJOROPHENOL 

5.60000  ^g/g 

0.5 

5.50 

CRP-94-09A 

cso 

2FP  2.FLIIOROPHENOL 

5.30000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

cso 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.40000  ^g/g 

0.5 

4.14 

CRP-944)9A 

cso 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.10000  jig/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  K4S/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

M«lta 

Test  Name 

Meas  Calt 

Bool  Vaioe  Meas 

Deptii 

Fke 

Co4e 

Dirta 

Qnal 

•/•RPD 

CRP-94-09A 

CSO 

DNOPD  Dl-N-OCTYLPHTHALATE-IM 

9.50000  Mg/g 

0.5 

11.11 

CRP-944»A 

CSO 

DNOPD  D1-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

8.50000  fig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

CSO 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

4.50000  ^g/g 

0.5 

9J0 

CRP-94-09A 

CSO 

NBD5  NTTROBENZENE-D5 

4.10000  >ig/g 

0.5 

D 

CRJ>-94^A 

CSO 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.00000  ^ig/g 

0.5 

2.90 

CRP-9«9A 

CSO 

PHEND6  PHENOI^D6 

6.80000  ^g/g 

0.5 

D 

CRP.9«9A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.20000  Mg/g 

0.5 

15J8 

CRP.94-09A 

CSO 

TRPD14  TERPHENVL.D14 

3.60000  ^g/g 

0.5 

D 

CIU»-94^B 

CSO 

13DBD4  13-D1CHLOROBENZENE-D4 

8.60000  ^g/g 

5.0 

51.09 

CRP-94-09B 

CSO 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

5.10000  jig^g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRfflROMOPHENOL 

16.00000  fig/g 

5.0 

6.45 

CRP-94-09B 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

6.70000  ^g/g 

5.0 

1.50 

CRP-94-09B 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

6.60000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

11.00000  ng/g 

5.0 

16.75 

CRP.94^B 

CSO 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

9.30000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

6.30000  ng/g 

5.0 

CRP-94^B 

CSO 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

6.30000  jig/g 

5.0 

D 

CRP-944)9B 

CSO 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATB-D4 

9.10000  4g/g 

5.0 

2.22 

CRP-94-09B 

CSO 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.90000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP-94^B 

CSO 

DNOPD  DI.N-OCTYLPHTHALATE-D4 

12.00000  ^g/g 

5.0 

8.70 

CRP-94-09B 

CSO 

DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

11.00000  ^g/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

CSO 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

5.60000  ^g/g 

5.0 

11J2 

CRP-94^B 

CSO 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

5.00000  )Lig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

PHEND6  PHENOH)6 

8.10000  fig/g 

5.0 

4.82 

CRP-94-09B 

CSO 

PHEND6  PHENOL^D6 

8.50000  ng/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

CSO 

TRPD14  TERPHENYl^DM 

5.10000  Mg/g 

5.0 

12.50 

CRP-94^B 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.50000  >ig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

I3DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.40000  ^g/g 

10.0 

60.47 

CRP-94-09C 

CSO 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

4.50000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

246TBP  2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000  fig/g 

10.0 

20.69 

CRP-94-09C 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000  ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

6.60000  jig/g 

10.0 

11.20 

CRP-94^C 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000  Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

10.00000  ^g/g 

10.0 

9.42 

CRP-944)9C 

CSO 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

9.10000  ^ig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

6.50000  jig/g 

10.0 

16.67 

CRP-94-09C 

CSO 

2FP  2-FLlJOROPHENOL 

5.50000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATB-D4 

8.90000  >ig/g 

10.0 

2.27 

CR1*-94.09C 

CSO 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.70000  ^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

12.00000  ng/g 

10.0 

8.70 

CRP-9+W: 

CSO 

DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

11.00000  ^g/g 

10.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  ~MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Mtdfa  Mcas  uliit  Fliic  tebi 

SateP) _ Ta* _ TcstN««M _ Bool  Vahie  M««s  Pepdi  Co<e  Q—l  %RPP 


Chemical  Class:  SEMTV OLAI'ILES 


CRP-944)9C 

CSO 

NBD5  1OTROBENZENE-D5 

5.30000  fig/g 

10.0 

9.90 

CRP-94-09C 

CSO 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

4.80000  [x%lg 

10.0 

D 

CRP-94.09C 

CSO 

PHEND6  PHENOL^D6 

8.10000  fig/g 

10.0 

5.06 

CRP.94-09C 

CSO 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.70000  |4g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-DH 

4.90000  ng/g 

10.0 

10.75 

CRP-94-09C 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.40000  jtg/g 

10.0 

D 

CRS-94-01 

CSO 

123TCB  1^-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

123TCB  U3-TRICH1jOROBENZENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

10.00000  ng/g 

0.5 

2.02 

CRS-94^1 

CSO 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

9.80000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

12DCLB  l,2-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  |ig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

1 2DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

13DBD4  U-DICHU)ROBENZENE-D4 

8.20000  jig/g 

0.5 

CRS-94.01 

CSO 

13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE.D4 

8.20000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

13DCLB  13-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

13DCLB  U-D!CHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000  ^ig/g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000  fig/g 

0.5 

DR 

CRS-94.01 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHU^ROBENZENE 

8.70000  jig/g 

0.5 

4.71 

CRS-94.01 

CSO 

14DCLB  l,4-DICHU)ROBENZENE 

8.30000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

236TCP  23,6.TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000  ng/g 

0.5 

CRS.94.01 

CSO 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

245TCP  2,4,5.TR1CH1jOROPHENOL 

LT 

0.49000  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-944)1 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000  ^g/g 

0.5 

6.45 

CRS-94.01 

CSO 

24CTBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

UV 

0.06100  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

CSO 

24DCLP  2,4.DICHU^ROPHENOL 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

24DMPN  2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ng/g 

0.5 

CRS.94-01 

CSO 

24DMPN  Z4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  ^g/g 

0.5 

CRS-944)1 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

7.80000  ^ig/g 

0.5 

X 

1.29 

CRS-94-01 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

7.70000  jig/g 

0.5 

DX 

CRS-944)1 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  fig/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  HR!  Data 

MMUa  ~ 

SiteiP _ Type _ T^Nsmc 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-01 

CSO 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

CRS-94-01 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

CRS-944)1 

CSO 

2CLP  2-CHIjOROPHENOL 

CRS-94-01 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

CRS-94-01 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

CRS-944)1 

CSO 

2CNAP  2-CHU)RONAPHTHALENE 

CRS-94-01 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

CRS-9441 

CSO 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

CRS-94-01 

CSO 

2FBP  2-FLUOROBlPHENYL 

CRS-94-01 

CSO 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

CRS-94.01 

CSO 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

CRS-944)1 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

CRS-94-01 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

CRS-94-01 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

CRS-94-01 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

CRS-94-01 

CSO 

2NANIL  2-NlTROANILINE 

CRS-94-01 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANlLINE 

CRS-944)1 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

CRS-94-01 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

CRS-944)1 

CSO 

33DCBD  33-C1CH1jOROBENZIDINE 

CRS-94-01 

CSO 

33E)CBD  3  J-CICHU)R0BENZIDINE 

CRS-94-01 

CSO 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

CRS-94-01 

CSO 

35DNA  3.5-DrNITROANILINE 

CRS-94-01 

CSO 

3NANIL  3-NITROANlLINE 

CRS-94-01 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILlNE 

CRS-94-01 

CSO 

3NT  3-NrrROTOLOENE 

CRS-94-01 

CSO 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

CRS-94-01 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

CRS-94-01 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

CRS-94-01 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CRS-94-01 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CRS-944)1 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

CRS-94-01 

CSO 

4CAN1L  4-CHLOROANILINE 

CRS-94-01 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

CRS-94-01 

CSO 

4CL3C  4-CHU)RO-3-CRESOL 

CRS-94-01 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CRS-94-01 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CRS-94-01 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

CRS-94-01 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

CRS-94-01 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

CRS-94-01 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

~MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Meas  Unit  Dute 

_ Bool  Vaiac  Mcas  Peptii  Code  Qaai 


LT 

0.32000  fig/g 

0.5 

D 

9.20000  ng/g 

0.5 

8.70000  ^g/g 

0.5 

D 

5.70000  fig/g 

0.5 

5.70000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

D 

8.90000  ^g/g 

0.5 

8.50000  fig/g 

0.5 

D 

6.00000  fig/g 

0.5 

6.60000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.09800  ^g/g 

0.5 

LT 

0.09800  ^g/g 

0.5 

D 

NI) 

3.10000  fig/g 

0.5 

R 

NI) 

3.10000  fig/g 

0.5 

DR 

LT 

1.10000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.10000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.60000  pig/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  ng/g 

0.5 

LT 

1.60000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  }xg/g 

0.5 

LT 

3.00000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.34000  \ig/g 

0.5 

LT 

0.34000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.80000  fig/g 

0.5 

LT 

0.80000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100  ng/g 

0.5 

LT 

0.04100  ng/g 

0.5 

D 

NI) 

0.63000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.63000  ^g/g 

0.5 

DR 

13,00000  }igfg 

0.5 

13,00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.17000  fig/g 

0.5 

LT 

0.17000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

D 

NI) 

3.10000  fig/g 

0.5 

R 

NI) 

3,10000  fig/g 

0.5 

DR 

%RPD 


5.59 


4.60 


9.52 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


CRS-9«1 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

10.00000 

0.5 

CRS.94-01 

CSO 

4NP 

4-NlTROPHENOL 

10.00000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94^1 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  fig/g 

0,5 

CRS-94-01 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  Mg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  jig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENIX)SULFAN 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

AU>RN 

ALDRIN 

LT 

1.30000  Mg/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.10000  Mg^g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

g.70000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ^g/g 

0.5 

CRS.94-01 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  jxg/g 

0.5 

R 

CRS.94-01 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  ng/g 

0.5 

DR 

CRS.94.01 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LI' 

0.71000  fig/g 

0.5 

CRS.94.01 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ng^g 

0.5 

CRS.94.01 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  jig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

B2CLEE  BIS{2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  jiig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  jig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LI’ 

0.48000  ng/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

BAANT 

BENZO  [Aj  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  Mg/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

CSO 

BAPYR 

BENZO  lA]  PYRENE 

LT 

1.20000  \x%/% 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

BAPYR 

BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

1.20000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fBI  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS.944)1 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

CRS-944)1 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  fig/g 

0,5 

CRS-94-01 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LI' 

1.80000  ng/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  fig/g 

0.5 

CRS.94-01 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  ^g/g 

0.5 

R 

CRS-94.01 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  ^g/g 

0.5 

DR 

CRS-94-01 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  fig/g 

0.5 

R 

CRS.944)1 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  ng/g 

0.5 

DR 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  KdS/MSDy  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

_ Typ* 

TestNane 

Meas 

Bool 

VwH 

Vafaie  Meas 

Depdi 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SSEMIVOLAIILES 

CRS-94-01 

CSO 

BGHIPY  BENZO  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^£/g 

0.5 

CRS-94-0I 

CSO 

BGHIPY  BENZO  |G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.18000  ptg/g 

0.5 

D 

CRS-944)1 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  fluoranthene 

LT 

0.13000 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  fig/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ite/z 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

CRS.944)1 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  }ig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

CL6CP 

HEXACHUIROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ^g/g 

0,5 

CRS-94-01 

CSO 

CL6CP 

HEXACHUIROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  jig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

CL6ET 

HEXACHUIROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

CU>AN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  gg/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700  ufi/g 

0,5 

CRS.94-01 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  pLg/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  gg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  gg/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  gg/g 

0.5 

CRS.94-01 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  gg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  gg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  gg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  gg^g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  gg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  gg/g 

0.5 

CRS.94-01 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  gg/g 

0.5 

D 

CRS.94.01 

CSO 

DBZFUR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000  gg/g 

0.5 

CRS-94.01 

CSO 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000  gg/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  gg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  gg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LI' 

0.06800  gg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  gg/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  gg/g 

0,5 

CRS-94-01 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  gg^g 

0.5 

D 

CRS.94.01 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.80000  gg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000  gg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  gg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  gg/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  gg/g 

0.5 

Date 

Qnal 


%RPD 


2.53 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/KiSD,  Relative  Percent  Difference 

Medk  Meas  Unit  Flat  l>ato 

Site  IP _ Tjge _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Deptt  Code  Qoal  %RFP 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-01 

CSO 

DUDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ytg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  |ig/g 

0.5 

CRS.94-01 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  jig/g 

0.5 

D 

CRS-9«1 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

CRS-94^1 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-9«1 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  fig/g 

0.5 

CRS-944)1 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000  }ig/g 

0.5 

CRS-944)1 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.80000  wg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

CRS-94^1 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0,5 

CRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LI' 

1.80000  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  jig/g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  ng/g 

0.5 

DR 

CRS-94-01 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ptg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  jig/g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NT) 

1.30000  jig/g 

0.5 

DR 

CRS-94-01 

CSO 

FANT 

FUIORANTHENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  |ig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500  tig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

HCBD 

HEXACHUIROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ng/g 

0.5 

CRS.94-01 

CSO 

HCBD 

HEXACHUIROBUTADIENE 

LT 

0.97000  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ng/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ptg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  pLg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

ICDPYR  INDEN01L2,3-C,D|  PYRENE 

LT 

2.40000  pig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

ICDPYR  INDENOIL2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  iig/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LI' 

0.39000  pLg/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

KEP 

KEKWE 

NI) 

1.30000  fig/g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

CSO 

KEP 

KEK)NE 

NI) 

1.30000  ^g/g 

0,5 

DR 

CRS-94-01 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000  pLg/g 

0,5 

CRS-94-01 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  pLg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  iLg/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWh/fU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Uait  Flac  Data 


SitelD 

.. 

Test  Nane 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qaal 

%RPD 

CRS.94-01 

cso 

MIREX  UlA,2A33A,4,5,5e5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  Mg^g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

MIREX  l,lA,2^3e3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  |ig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  fig/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  jig/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  Hg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000  Mg^g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^ig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

4.90000  |ig/g 

0.5 

632 

CRS-94-01 

cso 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

4.60000  fig/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

9.10000  ^g/g 

0.5 

6.82 

CRS-94-01 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

8.50000  Mg/g 

0.5 

D 

CRS.94-01 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  \ig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LI’ 

0.07500  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

OXAT  L40XATHIANE 

LT 

0.07500  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000  iig/g 

0.5 

CRS.94-01 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94.01 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

CRS-94.01 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

CRS-94-01 

cso 

PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

CRS.94-01 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000  \ig/g 

0.5 

DR 

CRS-94-01 

cso 

PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000  ng/g 

0.5 

R 

CRS-94.01 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000  \ig/g 

0.5 

DR 

CRS.94-01 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

cso 

PCB248  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

CRS.94-01 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

cso 

PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000  fig/g 

0.5 

DR 

CRS-94-01 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  \ig/g 

0.5 

CRS.94.01 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

6,30000  Mg/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

7.60000  fig/g 

0.5 

4.03 

CRS-94.01 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

7.30000  \ig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  \xgjg 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PHEND6  PHENOUD6 

6.80000  jtg/g 

0.5 

7.63 

CRS-94-01 

cso 

PHEND6  PHEN01^D6 

6.30000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PHENO  PHENOL 

13.00000  yig/g 

0.5 

8.00 

CRS-94-01 

cso 

PHENO  PHENOL 

12.00000  )iig/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flac  Data 

Meas  Deptb  Code  Qual 


•/.RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 


CRS-94-01 

cso 

PPDDD 

2J-B1S{PARA^HIjOROPHENYL>1,1-D1CHLOROET 

LT 

0.06400  ng/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.06400  fig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL>1.1-DICHLOROET 

LT 

0.06S00  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARACH1X«0PHENYL>1.1-D1CHL0R0ET 

LT 

0.06800  Mg/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLORC«»HENYL)-1.1.1-TRICH1jORO 

LT 

0.10000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

PPDDT 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1.1-TR1CHLORO 

LT 

0.10000  ng/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PRTHN 

PARATMON 

LT 

1.70000  Mg/g 

0,5 

CRS-94.01 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

PYR 

PYRENE 

9.30000  fig/g 

0.5 

CRS-94^1 

cso 

PYR 

PYRENE 

9.60000  ^g/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

SIIPON 

2-CH1jORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)V1NYL 

LT 

0.92000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

SIIPON 

2-CHLORO-K2.4-DICHU>ROPHENYL)VlNYL 

LT 

0.92000  jig/g 

0.5 

D 

CRS-94-01 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.70000  Mg/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.80000  fig/g 

0.5 

D 

CRS-944)1 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ^g/g 

0.5 

CRS-94-01 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LI' 

12.00000  ng/g 

0.5 

D 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


M«lia  Meas  UbU  Fla{  Data 


Site  ID 

Type 

TestNawe 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Qual  •/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

SAB.94-OIA 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ng/g 

0.5 

SAB-94*01A 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000 

0.5 

D 

SAB-94-01A 

CSO 

V 

VANADRIM 

65.60000  >ig/g 

0.5 

6.77 

SAB-94-01A 

CSO 

V 

VANADRIM 

70.20000  jig/g 

0.5 

D 

SAB-94^1A 

CSO 

ZN 

ZINC 

92.70000  ng/g 

0.5 

3.29 

SAB-94-01A 

CSO 

ZN 

ZINC 

95.80000  jig/g 

0.5 

D 

SAB-94-11  A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.51500  ^g/g 

0.5 

SAB-94.11  A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.51500  jig/g 

0.5 

D 

SAB.94-nB 

CSO 

AG 

SILVER 

4.41000  ^g^g 

1.0 

3.56 

SAB-94.1  IB 

CSO 

AG 

SILVER 

4.57000  ^ig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9670.00000  fAg/g 

1.0 

11.83 

SAB-94-1  IB 

CSO 

AL 

ALlfMINUM 

8590.00000  \ig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.10000  jig/g 

1.0 

27.09 

SAB-94-1  IB 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.69000  jig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

BA 

BARRIM 

296.00000  ng/g 

1.0 

3.79 

SAB-94-nB 

CSO 

BA 

BARRIM 

285.00000  jig/g 

1.0 

D 

SAB-94.nB 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

5.71000  ^g/g 

1.0 

1.41 

SAB-94-1  IB 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

5.63000  jig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

CA 

CALCRJM 

23300.00000  jig/g 

1.0 

30.69 

SAB-94-1  IB 

CSO 

CA 

CALCRIM 

17100.00000  iig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

CD 

CADMRFM 

5.06000  fig/g 

1.0 

2.00 

SAB-94-1  IB 

CSO 

CD 

CADMRIM 

4.96000  jig/g 

1.0 

D 

SAB.94-IIB 

CSO 

CO 

COBALT 

53.70000  fig/g 

1.0 

0.94 

SAB-94-1  IB 

CSO 

CO 

COBALT 

53.20000  fig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

35.30000  fig/g 

1.0 

7.04 

SAB-94-1  IB 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

32.90000  fig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

ClI 

COPPER 

35.20000  Mg/g 

1.0 

2.88 

SAB-94-1  IB 

CSO 

ClI 

COPPER 

34.20000  fig/g 

1.0 

D 

SAB-94.1  IB 

CSO 

FE 

IRON 

15400.00000  ^g/g 

1.0 

11.68 

SAB-94-1  IB 

CSO 

FE 

IRON 

13700.00000  fig/g 

1.0 

D 

SAB-94.1  IB 

CSO 

K 

POTASSRFM 

1440.00000  fig/g 

1.0 

13J3 

SAB-94-1  IB 

CSO 

K 

POTASSRIM 

1260.00000  fig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

MG 

MAGNESRFM 

9020.00000  ^g/g 

1.0 

27.78 

SAB-94-1  IB 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

6820.00000  ^g/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

MN 

MANGANESE 

471.00000  fig/g 

1.0 

9.10 

SAB-94-11B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

430.00000  fig/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

NA 

SODRIM 

297.00000  ^g/g 

1.0 

5.88 

SAB-94.nB 

CSO 

NA 

SODRJM 

315.00000  ^g/g 

1.0 

D 

SAB-94.IIB 

CSO 

N1 

NICKEL 

56.70000  fig/g 

1.0 

1.40 

SAB-94-1  IB 

CSO 

N1 

NICKEL 

57.50000  ^g/g 

1.0 

D 

SAB-94-1  IB 

CSO 

PB 

LEAD 

61.80000  ^g/g 

1.0 

5.83 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID  Type _ 

Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-11B 

CSO 

PB 

LEAD 

SAB-94.nB 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

SAB-94-nB 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

SAB-94-1  IB 

CSO 

SE 

SELENIUM 

SAB-94.1  IB 

CSO 

SE 

SELENIUM 

SAB-94-1  IB 

CSO 

TL 

THALLIUM 

SAB-94-11B 

CSO 

TL 

THALLRIM 

SAB-94-1  IB 

CSO 

V 

VANADIUM 

SAB-94-1  IB 

CSO 

V 

VANADRIM 

SAB-94-1  IB 

CSO 

ZN 

ZINC 

SAB-94.1  IB 

CSO 

ZN 

ZINC 

SAS-94-01 

CSO 

AG 

SILVER 

SAS-94-01 

CSO 

AG 

SILVER 

SAS-94-01 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

SAS-94-01 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

SAS-94-01 

CSO 

AS 

ARSENIC 

SAS-94-01 

CSO 

AS 

ARSENIC 

SAS-94-01 

CSO 

BA 

BARRTM 

SAS-94-01 

CSO 

BA 

BARRIM 

SAS-94-01 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

SAS.94-01 

CSO 

BE 

BERYLLRFM 

SAS-94-01 

CSO 

CA 

CALCRJM 

SAS-94-01 

CSO 

CA 

CALCRIM 

SAS-94-01 

CSO 

CD 

CADMRIM 

SAS-94-01 

CSO 

CD 

CADMRIM 

SAS-94-01 

CSO 

CO 

COBALT 

SAS-94.01 

CSO 

CO 

COBALT 

SAS.94-01 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

SAS-94-01 

CSO 

CR 

CHROMRFM 

SAS.94-01 

CSO 

cu 

COPPER 

SAS-94.01 

CSO 

ClI 

COPPER 

SAS-94.01 

CSO 

FE 

IRON 

SAS-944)1 

CSO 

FE 

IRON 

SAS.94.01 

CSO 

HG 

MERCURY 

SAS-94.01 

CSO 

HG 

MERCURY 

SAS-944)1 

CSO 

K 

POTASSRIM 

SAS-94-01 

CSO 

K 

POTASSRIM 

SAS-94.01 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

SAS-94.01 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

SAS-944)1 

CSO 

MN 

MANGANESE 

SAS-94-01 

CSO 

MN 

MANGANESE 

Vmtt 

Value  Mess 

Depth 

Flag 

CMie 

Data 

Qoal 

•/.RPD 

58.30000  |ig/g 

1.0 

D 

5.83 

19.60000  ng/g 

1.0 

19.60000  ng/g 

1.0 

D 

2.97000  ng/g 

1.0 

17.98 

2.48000  Mg^g 

1.0 

D 

34.30000  ng/g 

1.0 

34.30000  ng/g 

1.0 

D 

71.10000  ng/g 

1.0 

4.75 

67,80000  njg/g 

1.0 

D 

90.50000  ^g/g 

1.0 

4.29 

86.70000  ng/g 

1.0 

D 

4.21000  ng/g 

0.5 

4.62 

4.02000  ^g/g 

0.5 

D 

10100.00000  fig/g 

0.5 

17.19 

12000.00000  ^g/g 

0.5 

D 

13.60000  jig/g 

0.5 

4.51 

13.00000  |ig/g 

0.5 

D 

337.00000  ^g/g 

0.5 

3.50 

349.00000  ng/g 

0.5 

D 

5.96000  fig/g 

0.5 

1.00 

6.02000  fig/g 

0.5 

D 

37300.00000  jig/g 

0.5 

7J24 

40100.00000  ng/g 

0.5 

D 

5.07000  jig/g 

0.5 

4.25 

5.29000  fig/g 

0.5 

D 

54.40000  fig/g 

0.5 

236 

55.70000  vig/g 

0,5 

D 

31.80000  fig/g 

0.5 

8,72 

34.70000  ^g/g 

0.5 

D 

112.00000  \ig/g 

0.5 

11.76 

126.00000  Mg/g 

0.5 

D 

13300.00000  pLg/g 

0.5 

14.63 

15400.00000  iig/g 

0.5 

D 

0.50400  }igfg 

0.5 

6.90 

0.54000  ng/g 

0.5 

D 

1800.00000  jig/g 

0,5 

1736 

2140.00000  yig/g 

0.5 

D 

8720.00000  fig/g 

0.5 

10.95 

9730.00000  fig/g 

0.5 

D 

315.00000  fig/g 

0.5 

8.80 

344.00000  fig/g 

0.5 

D 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Mcdfe  Mew  uiit  tebi 


SItelD 

TcstNawe 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qaal 

%RPD 

SAS-94-01 

cso 

NA 

SODIUM 

163.00000  fig/g 

0.5 

16.85 

SAS.944)1 

cso 

NA 

SODIUM 

193.00000  ^ig/g 

0.5 

D 

SAS<94^1 

cso 

NI 

NICKEL 

59.30000  ^g/g 

0.5 

136 

SAS-94-01 

CSO 

NI 

NICKEL 

58.50000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-01 

cso 

PB 

LEAD 

16000.00000  ng/g 

0.5 

87.00 

SAS-94-01 

cso 

PB 

LEAD 

6300.00000  »ig/g 

0,5 

D 

SAS-94^1 

cso 

SB 

ANTIMONY 

514.00000  jig/g 

0.5 

SAS-94-01 

cso 

SB 

ANTIMONY 

30.00000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94-01 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

0.86800  ^g/g 

0.5 

55.21 

SAS-94-01 

cso 

S£ 

SELENIUM 

1.53000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-01 

cso 

TL 

THALUUM 

LT 

34.30000  jig/g 

0.5 

SAS-94-01 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-944)1 

cso 

V 

VANADRIM 

63.80000  ^g/g 

0.5 

7.11 

SAS-94-01 

cso 

V 

VANADRIM 

68.50000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-01 

cso 

ZN 

ZINC 

101.00000  fig/g 

0.5 

7.62 

SAS-94-01 

cso 

ZN 

ZINC 

109.00000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

AG 

SILVER 

4.22000  jig/g 

0.5 

D 

3.95 

SAS-94-04 

cso 

AG 

SILVER 

4.39000  ^ig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

AG 

SILVER 

4.22000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

AG 

SILVER 

4.39000  ng/g 

0.5 

DD 

SAS.94-04 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18100.00000  Hg/g 

0.5 

D 

13.88 

SAS-94-04 

cso 

AL 

ALUMINUM 

20800.00000  ng/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18100.00000  fig/g 

0.5 

D 

SAS.94-04 

cso 

AL 

ALUMINUM 

20800.00000  jig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.00000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94.04 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.00000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS.94-04 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.00000  }ig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.00000  Hg/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

BA 

BARRJM 

417.00000  ^g/g 

0.5 

D 

1.43 

SAS-94-04 

cso 

BA 

BARRIM 

423.00000  jig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

BA 

BARIUM 

417.00000  jig/g 

0.5 

D 

SAS.94-04 

cso 

BA 

BARRJM 

423.00000  |ig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

6.18000  iig/g 

0.5 

D 

0.48 

SAS.94-04 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

6.21000  jig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

6.18000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS.94-04 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

6.21000  fig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

CA 

CALCRIM 

43800.00000  fig/g 

0.5 

D 

1.59 

SAS-94-04 

cso 

CA 

CALCRJM 

44500.00000  jig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

CA 

CALCRIM 

43800.00000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

CA 

CALCRIM 

44500.00000  Mg/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.30000  ^g/g 

0.5 

D 

0.95 

SAS-94-04 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.25000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.30000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.25000  fig/g 

0.5 

DD 

SAS.94-04 

cso 

CO 

COBALT 

56.20000  fig/g 

0.5 

D 

0.53 

645 


Small  Arms  Firing  Rcmge  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


sitem 

Media 

■  Typ 

TestNaMe 

Meas 

Bool 

VmH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Dida 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

SAS-94-04 

cso 

CO 

COBALT 

56.50000  ng/g 

0.5 

DD 

0.53 

SAS-94-04 

cso 

CO 

COBALT 

56.20000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

CO 

COBALT 

56.50000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS*94-04 

cso 

CR 

CHROMUFM 

40.10000  ng/g 

0.5 

D 

8.59 

SAS-94-04 

cso 

CR 

CHROMIirM 

43.70000  ng/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

CR 

CHROMRIM 

40.10000  \xg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

CR 

CHROMRIM 

43.70000  iig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

cu 

COPPER 

42.40000  ^g/g 

0.5 

D 

233 

SAS-944)4 

cso 

cu 

COPPER 

43.40000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

cu 

COPPER 

42.40000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

cu 

COPPER 

43.40000  fig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

FE 

IRON 

20800.00000  Hg/g 

0.5 

D 

9.61 

SAS-94-04 

cso 

FE 

IRON 

22900.00000  ue/R 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

FE 

IRON 

20800.00000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS.94-04 

cso 

FE 

IRON 

22900.00000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

HG 

MERCURY 

0.54900  ng/g 

0.5 

D 

0.73 

SAS-94-04 

cso 

HG 

MERCURY 

0.54500  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

HG 

MERCURY 

0.54900  \ig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

HG 

MERCURY 

0.54500  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

K 

POTASSRIM 

2800.00000  ng/g 

0.5 

D 

17.29 

SAS-94-04 

cso 

K 

POTASSRJM 

3330.00000  fig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

K 

POTASSRrM 

2800.00000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

K 

POTASSRJM 

3330.00000  iig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

12000.00000  fig/g 

0.5 

D 

3.28 

SAS-94-04 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

12400.00000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS-944)4 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

12000.00000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

12400-00000  fig/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

MN 

MANGANESE 

447.00000  Mg/g 

0.5 

D 

1.55 

SAS-94-04 

cso 

MN 

MANGANESE 

454.00000  ng/g 

0.5 

DD 

SAS.94-04 

cso 

MN 

MANGANESE 

447.00000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

MN 

MANGANESE 

454.00000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

NA 

SODRIM 

1080.00000  fig/g 

0.5 

D 

7.14 

SAS-94-04 

cso 

NA 

SODRJM 

1 160.00000  jig/g 

0.5 

DD 

SAS.94-04 

cso 

NA 

SODRJM 

1080.00000  ng/g 

0,5 

D 

SAS-94-04 

cso 

NA 

SODRIM 

]  160.00000  ng/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

N1 

NICKEL 

61.50000  ^g/g 

0.5 

D 

3.83 

SAS-94-04 

cso 

N1 

NICKEL 

63.90000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

N1 

NICKEL 

61.50000  jig/g 

0.5 

D 

SAS.94-04 

cso 

NI 

NICKEL 

63.90000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS.94.04 

cso 

PB 

LEAD 

121.00000  ^g/g 

0.5 

D 

26.52 

SAS-94-04 

cso 

PB 

LEAD 

158.00000  iig/g 

0.5 

DD 

SAS-94.04 

cso 

PB 

LEAD 

121.00000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

PB 

LEAD 

158.00000  ^g/g 

0.5 

DD 

SAS.94.04 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ng/g 

0.5 

DD 

SAS-94-04 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  fig/g 

0.5 

D 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


647 


Tire  Disposal  Area  (SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Meas  Uait  FV#  Data 


Site  ID _ Type _ 

Chemical  Class:  METALS 


TDP-94^1A 

CSO 

HG 

MERCURY 

TDP-94-01A 

cso 

HG 

MERCURY 

TDP-94-05B 

CSO 

AG 

SILVER 

TDP.94^5B 

cso 

AG 

SILVER 

TDP-94^5B 

cso 

AL 

ALUMINUM 

TDP-94-05B 

cso 

AL 

AUIMINUM 

TDP-94-05B 

cso 

AS 

ARSENIC 

TDP-9405B 

cso 

AS 

ARSENIC 

TDP-9«5B 

cso 

BA 

BARIUM 

TDP-94-05B 

cso 

BA 

BARIUM 

TDP-94-05B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

TDP-94-05B 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

TDP.94-05B 

cso 

CA 

CALCRIM 

TDP-944)5B 

cso 

CA 

CALCRJM 

TDP-94-05B 

cso 

CD 

CADMRIM 

TDP-94-05B 

cso 

CD 

CADMRIM 

TDP.94-05B 

cso 

CO 

COBALT 

TDP-94-05B 

cso 

CO 

COBALT 

TDP-94^5B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

TDP-94-05B 

cso 

CR 

CHROMRIM 

TDP-94-05B 

cso 

CU 

COPPER 

TDP.94^5B 

cso 

ClI 

COPPER 

TDP-94-05B 

cso 

FE 

IRON 

TDP.94^5B 

cso 

FE 

IRON 

TDP.94^5B 

cso 

HG 

MERCURY 

TDP-94-05B 

cso 

HG 

MERCURY 

TDP-94-05B 

cso 

K 

POTASSRIM 

TDP.94-05B 

cso 

K 

POTASSRIM 

TDP-94-05B 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

TDP-94-05B 

cso 

MG 

MAGNESR/M 

TDP-94-05B 

cso 

MN 

MANGANESE 

TDP-94-05B 

cso 

MN 

MANGANESE 

TDP-94-05B 

cso 

NA 

SODRJM 

TDP.94-05B 

cso 

NA 

SODRJM 

TDP-94-05B 

cso 

N1 

NICKEL 

TDP-94^5B 

cso 

NI 

NICKEL 

TDP-94-05B 

cso 

PB 

LEAD 

TDP-94-05B 

cso 

PB 

LEAD 

TDP-94^5B 

cso 

SB 

ANTIMONY 

TDP-944)5B 

cso 

SB 

ANTIMONY 

Uait 

Value  Meal 

Depdi 

Flag 

Code 

Data 

Qaal 

%RPD 

0.43700  ng/g 

0.5 

8.96 

0.47800  fig/g 

0.5 

D 

5.26000  ng/g 

5,0 

D 

0.95 

5.31000  ng/g 

5.0 

2860.00000  pg/g 

5.0 

55.56 

5060.00000  fig/g 

5.0 

D 

3.72000  jig/g 

5.0 

14.69 

4.31000  jig/g 

5.0 

D 

251.00000  |ig/g 

5.0 

D 

3.65 

242.00000  pg/g 

5.0 

5.76000  pg/g 

5.0 

D 

0.69 

5.80000  ^g/g 

5.0 

40800.00000  ^g/g 

5.0 

2.99 

39600.00000  >g/g 

5.0 

D 

5.14000  pg/g 

5.0 

0.58 

5.17000  ng/g 

5-0 

D 

51.80000  pg/g 

5.0 

D 

0.58 

51.50000  pg/g 

5.0 

28.20000  ng/g 

5.0 

D 

8.89 

25.80000  fig/g 

5.0 

30.10000  fig/g 

5.0 

4.23 

31.40000  Mg/g 

5.0 

D 

6800.00000  pg/g 

5.0 

D 

30.12 

5020.00000  tig/g 

5.0 

0.54700  pg/g 

5.0 

H 

I 

0.73 

0,54300  fig/g 

5.0 

DH 

I 

1130.00000  fig/g 

5.0 

D 

61.88 

596.00000  pg/g 

5.0 

3400.00000  Mg/g 

5.0 

D 

17.25 

2860.00000  pg/g 

5.0 

145.00000  ng/g 

5.0 

D 

8.63 

133.00000  |ig/g 

5,0 

154.00000  ng/g 

5.0 

6.71 

144.00000  pg/g 

5.0 

D 

50.50000  fig/g 

5.0 

4.83 

53.00000  ^g/g 

5.0 

D 

54.00000  ng/g 

5.0 

0.55 

54.30000  ^g/g 

5.0 

D 

19.60000  pg/g 

5.0 

19.60000  ^g/g 

5.0 

D 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Typ* 

Test  Nanc 

Meas 

Bool 

UhK 

Value  Mcm 

Depth 

nac 

Code 

Date 

Q<h1 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94-05B 

cso 

S£ 

SELENRJM 

3.70000  J4g/g 

5.0 

29.81 

TDP-944)5B 

cso 

SE 

SELENRIM 

2.74000  fig/g 

5.0 

D 

TDP.94-05B 

cso 

TL 

THALUIIM 

LT 

34.30000  ^ig/g 

5.0 

TDP-94^5B 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

V 

VANADRIM 

59.20000  ^g/g 

5.0 

3.16 

TDP.94-05B 

cso 

V 

VANADRIM 

61.10000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

ZN 

ZINC 

64.40000  ^ig/g 

5.0 

4.85 

TDP-94-05B 

cso 

ZN 

ZINC 

67.60000  Hg/g 

5.0 

D 

TDP-94-08A 

cso 

AG 

SILVER 

5.17000  fig/g 

0.5 

136 

TDP-94^8A 

cso 

AG 

SILVER 

5.10000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2030.00000  ^g/g 

0.5 

43.85 

TDP-94-08A 

cso 

AL 

ALIIMINIIM 

3170.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-O8A 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.08000  ng/g 

0.5 

0.59 

TDP-94-08A 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.11000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94-O8A 

cso 

BA 

BARRFM 

250.00000  fig/g 

0.5 

237 

TDP-94-08A 

cso 

BA 

BARRIM 

256.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

5.45000  |iig/g 

0.5 

0.18 

TDP-94-08A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.44000  ng/g 

0.5 

D 

TDP.94-O8A 

cso 

CA 

CALCRIM 

35300.00000  fig/g 

0.5 

12.48 

TDP.944)8A 

cso 

CA 

CALCRIM 

40000.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

CD 

CADMRJM 

6.07000  jig/g 

0.5 

2.00 

TDP-94-08A 

cso 

CD 

CADMRTM 

5.95000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

CO 

COBALT 

52.60000  ng/g 

0.5 

1.13 

TDP-94-08A 

cso 

CO 

COBALT 

53.20000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.9408A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

23.10000  jig/g 

0.5 

2.56 

TDP-94^8A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

23.70000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

ClI 

COPPER 

33.60000  ^g/g 

0.5 

7 

I 

5.78 

TDP-944)8A 

cso 

ClI 

COPPER 

35.60000  ^g/g 

0.5 

D7 

I 

TDP-94^8A 

cso 

FE 

IRON 

4070.00000  ^g/g 

0.5 

20.51 

TDP-94^8A 

cso 

FE 

IRON 

5000.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-O8A 

cso 

K 

POTASSRIM 

410.00000  ^g/g 

0.5 

21.16 

TDP-94-08A 

cso 

K 

POTASSRIM 

507.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4630.00000  jig/g 

0.5 

2836 

TDP-94-08A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

3480.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-O8A 

cso 

MN 

MANGANESE 

118.00000  ng/g 

0.5 

5.76 

TDP-94-08A 

cso 

MN 

MANGANESE 

125.00000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

NA 

SODRJM 

98.70000  ^g/g 

0.5 

92.92 

TDP-94-08A 

cso 

NA 

SODIUM 

270.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

N1 

NICKEL 

56.10000  Hg/g 

0.5 

1.77 

TDP.94-O8A 

cso 

N1 

NICKEL 

57.10000  |ig^g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

PB 

LEAD 

57.40000  jig/g 

0.5 

1.90 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


SitelD 

Mc4k 

Typt 

TcstNane 

Mcas 

Bool 

Unit 

Vakie  Mtm 

Depth 

Hi* 

Code 

Data 

Qoal 

V«RPD 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-944)gA 

cso 

PB 

LEAD 

58.50000  ng/g 

0.5 

D 

1.90 

TDP-9«8A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  iig/z 

0.5 

L 

J 

TDP-94-08A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ng/g 

0.5 

DL 

J 

TDP-94^8A 

cso 

S£ 

SELENRIM 

4.75000  np/p 

0.5 

9.05 

TDP-94-08A 

cso 

SE 

SELENRJM 

5.20000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

TL 

THALUIIM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

V 

VANADRIM 

57.90000  ng^g 

0.5 

2J9 

TDP-94-08A 

cso 

V 

VANADRIM 

59.30000  ji^g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

ZN 

ZINC 

77.50000  pg/g 

0.5 

5.52 

TDP-94^8A 

cso 

ZN 

ZINC 

81.90000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

AG 

SILVER 

5.19000  fip/p 

0.5 

3.04 

TDP-94-13A 

cso 

AG 

SILVER 

5.35000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8710.00000  pg/g 

0.5 

8.99 

TDP-94-13A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9530.00000  pg/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.36000  Hfi/g 

0.5 

7.95 

TDP-94-13A 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.95000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

BA 

BARRJM 

281.00000  ug/g 

0.5 

036 

TDP.94-13A 

cso 

BA 

BARRJM 

280.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

BE 

BERYLLRTM 

5.86000  pg/g 

0.5 

1.03 

TDP.94-13A 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

5.80000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

CA 

CALCRIM 

30700.00000  pg/g 

0.5 

20.99 

TDP-94-13A 

cso 

CA 

CALCRJM 

37900.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

cso 

CD 

CADMRFM 

5.00000  pg/g 

0.5 

0.20 

TDP-94-13A 

cso 

CD 

CADMRJM 

5.01000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

CO 

COBALT 

52.30000  pg/g 

0.5 

1.74 

TDP-94-13A 

cso 

CO 

COBALT 

51.40000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

31.80000  }xg/g 

0.5 

1.87 

TDP-94-13A 

cso 

CR 

CHROMRJM 

32.40000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

cso 

ClI 

COPPER 

34.90000  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

ClI 

COPPER 

34.90000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

cso 

FE 

IRON 

9140.00000  fig/g 

0.5 

1Z90 

TDP-94-13A 

cso 

FE 

IRON 

10400.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.51700  pg/g 

0.5 

H 

I 

134 

TDP-94-13A 

cso 

HG 

MERCIFRY 

0.52400  ^g^g 

0.5 

DH 

I 

TDP-94-13A 

cso 

K 

POTASSRIM 

2190.00000  pg/g 

0,5 

6.19 

TDP-94-13A 

cso 

K 

POTASSRJM 

2330.00000  pg/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

cso 

MG 

MAGNESRFM 

5100.00000  pg/g 

0.5 

3.59 

TDP.94.13A 

cso 

MG 

MAGNESRFM 

4920.00000  pg/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

cso 

MN 

MANGANESE 

202.00000  ^g/g 

0.5 

4.83 

TDP.94.13A 

cso 

MN 

MANGANESE 

212.00000  pg/g 

0.5 

D 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  11 R1  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

MmUb 

Type 

Test  Nane 

Meas 

Bool 

Uoit 

Value  Meas 

Depd. 

FbC 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

TDP-94-13A 

cso 

NA  SODIUM 

183.00000  fig/g 

0.5 

6.86 

TDP-94-13A 

cso 

NA  SODIUM 

196.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

NI  NICKEL 

52.70000  >ig/g 

0.5 

1.53 

TDP-94-13A 

cso 

NI  NICKEL 

51.90000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

PB  LEAD 

58.30000  ng/g 

0.5 

0.86 

TDP.94-13A 

cso 

PB  LEAD 

57.80000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

SB  ANTIMONY 

LT 

19.60000  jig/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

SB  ANTIMONY 

LT 

19.60000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

SE  SELENRFM 

2.42000  jig/g 

0.5 

6.40 

TDP-94-13A 

cso 

SE  SELENRIM 

2.58000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

TL  THALLRIM 

LT 

34.30000  jig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

TL  THALLRFM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

V  VANADRIM 

64.90000  ^g/g 

0.5 

0.46 

TDP.94-13A 

cso 

V  VANADRIM 

65.20000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

ZN  ZINC 

87.30000  >ig/g 

0.5 

4.15 

TDP.94-13A 

cso 

ZN  ZINC 

91.00000  ^g/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-05B 

cso 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  |ig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

124TCB  U,4-TRlCHLOROBENZENE 

11.00000  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

11.00000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

I2DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

12DPH  L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  fig/g 

5.0 

TDP-94^5B 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000  jig/g 

5.0 

1.21 

TDP-94^5B 

cso 

13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

8.30000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

13DCLB  13-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

13DCLB  l,3-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

cso 

13DNB  L3-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  ^g/g 

5.0 

DR 

TDP-94-05B 

cso 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

8.90000  ^g/g 

5.0 

2.22 

TDP-94-05B 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

9.10000  fig/g 

5.0 

D 

TDP«94-05B 

cso 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  jig/g 

5.0 

TDP-944)5B 

cso 

236TCP  23,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

245TCP  2A5-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

245TCP  2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-944)5B 

cso 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000  ng/g 

5.0 

6.90 

TDP-94-05B 

cso 

246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000  \igfg 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

246TCP  2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  )Lig/g 

5.0 

TDP-94^5B 

cso 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ng/g 

5.0 

D 

651 


site  ID 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Media 

’Typg _ Test  Name 


Meas  Uoit  Flaf  Data 

Bitol  Vahic  Meas  Depth  Code  Qual 


%RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATn.F.S 


TDP-944)5B 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

TDP-944)5B 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

TDP-9«5B 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

TDP-94^5B 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

TDP-94-05B 

cso 

24DNP 

2.4-DINrraOPHENOL 

TDP-94-05B 

cso 

24DNP 

2.4.DINITROPHENOL 

TDP-94^5B 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLl)ENE 

TDP-9<M5B 

cso 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

TDP-944)5B 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

TDP-9«5B 

cso 

26DNA 

Z6-DINITROANIUNE 

TDP-9445B 

cso 

26DNT 

2,6.DINITROTOUIENE 

TDP-94-05B 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

TDP-94-05B 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

TDP-94-05B 

cso 

2CLP 

2-CHU)ROPHENOL 

TDP-9<M)5B 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOUD4 

TDP.94-05B 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

TDP-9+fl5B 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

TDP-94-05B 

cso 

2CNAP 

2<:HLORONAPHTHALENE 

TDP-94-05B 

cso 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

TDP-9445B 

cso 

2FBP 

2-FLl)OROBIPHENYL 

TDP-94-05B 

cso 

2FP 

2-FLl»OROPHENOL 

TDP.9«5B 

cso 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

TDP-94-05B 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

TDP-94^)5B 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

TDP-94-05B 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

TDP-94-05B 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

TDP-94-05B 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

TDP-9+fl5B 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILmE 

TDP-944)5B 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

TDP-94-05B 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

TDP-944)5B 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

TDP-94-05B 

cso 

33DCBD  3.3CICHLOROBENZn>INE 

TDP-94-05B 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANlLINE 

TDP-94-05B 

cso 

35DNA 

3.5-DINITROANILINE 

TDP-94-05B 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

TDP-94-05B 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

TDP-94-05B 

cso 

3NT 

3-NITROTOLlIENE 

TDP-94-05B 

cso 

3NT 

3-NITROTOUrENE 

TDP.94-05B 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

TDP-94-05B 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

TDP-94-05B 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.06500  Mg/g 

5.0 

LT 

0.06500  ng/g 

5.0 

D 

LT 

3.00000  fig/g 

5.0 

LT 

3.00000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

4.70000  fig/g 

5.0 

LT 

4.70000  fig/g 

5.0 

D 

7.30000  jig/g 

5.0 

X 

136 

7.40000  jig/g 

5.0 

DX 

LT 

0.57000  n^g 

5.0 

LT 

0.57000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.32000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.32000  fig/g 

5.0 

D 

10.00000  ng/g 

5.0 

10.00000  fig/g 

5.0 

D 

5.90000  ^g/g 

5.0 

8.13 

6.40000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.24000  ng/g 

5.0 

D 

8.30000  >ig/g 

5,0 

238 

8.50000  ng/g 

5.0 

D 

6.20000  ^g/g 

5.0 

7,75 

6,70000  }ig/g 

5.0 

LT 

0.03200  jig/g 

5.0 

LT 

0.03200  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.09800  Mg/g 

5.0 

LT 

0.09800  ^g/g 

5.0 

D 

ND 

3.10000  jig/g 

5.0 

R 

NI) 

3.10000  ^g/g 

5.0 

DR 

LI' 

1.10000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.10000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

1.60000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.60000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

1.60000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.60000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

3.00000  ^g/g 

5.0 

LT 

3.00000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0,34000  fig/g 

5.0 

LT 

0.34000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

0.80000  Mg/g 

5.0 

LT 

0.80000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.04100  ^g/g 

5.0 
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Meas  Unit  Flat 

Site  ID _ Type _ Teat  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94^5B 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENyL  ETHER 

LT 

0.04100  |xg/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000  ng/g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NT) 

0.63000  \ig/g 

5.0 

DR 

TDP-94-05B 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORa3-CRESOL 

16.00000  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

4CL3C 

4<:hloro-3-cresol 

16.00000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  |i4g/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

TDP-944)5B 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  ^^g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

4NANIL  4.NITROANILINE 

NI) 

3.10000  ng/g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  ^g/g 

5.0 

DR 

TDP-94-05B 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

6.10000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

6.10000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  \ig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000  Hg/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.90000  Hg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.10000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  jig/g 

5.0 

DR 

TDP-94-05B 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-944)5B 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

B2CXPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  fig/g 

5.0 

TDP-944)5B 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94-05B 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  fig/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

CSO 

BAANT 

BENZO  JAJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

BAANT  BENZO I  A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

BAPYR 

BENZO  I  A]  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

BAPYR 

BENZO  (A1  PYRENE 

LT 

1.20000  ng/g 

5.0 

D 
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SItelD  Tm 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-944)5B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-944)5B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-944)5B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-944)5B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-944)5B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-944)5B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

TDP-94-05B 

cso 

_ TertNaie _ 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSU'  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

BENZID  BENZIDINE 
BENZID  BENZIDINE 

BENZO  BENZOIC  ACID 
BENZO  BENZOIC  ACID 

BGHIPY  BENZO  fG.ai]  PERYLENE 
BGHIPY  BENZO  1G.H.I]  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 
CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6BZ  HEXACHU)ROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
CL6CP  HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 
CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SUUOXIDE 
CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFUR  DIBENZOFURAN 
DBZFUR  DIBENZORIRAN 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Mcas 

Depth 

Flag 

Crnie 

LT 

0.31000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.31000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

1.30000  MS^g 

5.0 

LT 

1.30000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

l.SOOOO  ^g/g 

5.0 

LT 

1.80000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

2.40000  fig/g 

5.0 

LT 

2.40000  ^g/g 

5.0 

D 

NI) 

0.13000  fig/g 

5.0 

R 

ND 

0.13000  ng/g 

5.0 

DR 

NI) 

3.10000  ^g/g 

5.0 

R 

NI) 

3.10000  ^g/g 

5.0 

DR 

LT 

0.18000  ng/g 

5.0 

LT 

0.18000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.13000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.13000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.03200  ^g/g 

5.0 

LT 

0-03200  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.03200  ^g/g 

5.0 

LT 

0.03200  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.08000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.08000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.52000  jig/g 

5.0 

LT 

0.52000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

1,80000  ng/g 

5.0 

LT 

1.80000  \ig/g 

5.0 

D 

LT 

0.68000  }kg/g 

5.0 

LT 

0.68000  \ig/g 

5.0 

D 

LT 

0.09700  ^g/g 

5.0 

LI¬ 

0.09700  iig/g 

5.0 

D 

LT 

0.32000  ng/g 

5.0 

LT 

0.32000  iig/g 

5.0 

D 

LI¬ 

0.06600  \ig/g 

5.0 

LT 

0.06600  \ig/g 

5.0 

D 

LT 

0.31000  ng/g 

5.0 

LT 

0.31000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.07100  ^g/g 

5.0 

LT 

0.07100  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.21000  fig/g 

5.0 

LT 

0.21000  }ig/g 

5.0 

D 

LT 

0.38000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.38000  »ig/g 

5.0 

D 
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Meas  limit  nif  I>^ 

Bool  Vahie  Mess  Depth  Code  Qual 


•/•RPD 


Chemical  Class:  l®MIVOLATILES 


TDP-944)5B 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  Mg^g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-944)5B 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06g00  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.50000  ^g/g 

5,0 

TDP-94-05B 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

7.50000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-9«5B 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  Hg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

TDP.94-05B 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LI' 

1.30000  jig/g 

5.0 

D 

TDP.94-05B 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.50000  ^g/g 

5.0 

TDP-944)5B 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.60000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

5.0 

TDP.94-05B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  Mg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^g/g 

5.0 

DR 

TDP-94-05B 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ng/g 

5.0 

D 

TDP.94-05B 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  ng/g 

5.0 

R 

TDP-944)5B 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  fig/g 

5.0 

DR 

TDP-944)5B 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  ng/g 

5.0 

TDP.94^5B 

CSO 

FLRENE  FUJORENE 

LT 

0.06500  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

HCBD 

HEXACHU)ROBirrADIENE 

LT 

0.97000  ^g/g 

5.0 

TDP-9«5B 

CSO 

HCBD 

HEXACHUmOBUTADIENE 

LT 

0.97000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94^5B 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ng/g 

5.0 

D 

TDP.94^5B 

CSO 

ICDPYR  INDENOIL2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  ng/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Type _ TertN— le _ 


Meas 

Bool 

Vmit 

Value  Meas 

Depdi 

Flag 

Code 

LT 

2.40000  4g/g 

5.0 

D 

LT 

0.48000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.48000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

0.39000  Mg/g 

5.0 

LT 

0.39000  ng/g 

5.0 

D 

NI) 

1.30000  pig/g 

5.0 

R 

NI) 

1.30000  ^g/g 

5.0 

DR 

LT 

0.10000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.10000  ^g 

5.0 

D 

LT 

0.26000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.26000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.14000  ng/g 

5.0 

LT 

0.14000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.18000  ng/g 

5.0 

LT 

0.18000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.74000  fig/g 

5.0 

LT 

0.74000  ng/g 

5.0 

D 

LT 

1.80000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.80000  fig/g 

5.0 

D 

4.90000  fig/g 

5.0 

5.00000  |Ag/g 

5.0 

D 

LT 

0.46000  ng/g 

5.0 

LT 

0.46000  ^g/g 

5.0 

D 

9.40000  fig/g 

5.0 

9.40000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

0.29000  [ig/g 

5.0 

LT 

0.29000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.07500  ^g/g 

5.0 

LT 

0.07500  jig/g 

5.0 

D 

LT 

0.32000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.32000  fig/g 

5.0 

D 

NI) 

0.32000  ^g/g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  ^g/g 

5.0 

DR 

NI) 

0.32000  *ig^g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  ng/g 

5.0 

DR 

NI) 

0.32000  fig/g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  fig/g 

5.0 

DR 

NI) 

0.32000  ng/g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  fig/g 

5.0 

DR 

NI) 

0.32000  ng/g 

5.0 

R 

NI) 

0.32000  \igfg 

5.0 

DR 

IMa 

QimI  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLA’nT.F.S 


TDP-944)5B 

CSO 

ICDPYR  INDENO  IL2J-C.D] 

TDP-94-05B 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

TDP.944)5B 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

TDP.944)5B 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

TDP-94-05B 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

TDP.94-05B 

CSO 

KEP 

KEPONE 

TDP-94-05B 

CSO 

KEP 

KEPONE 

TDP.944)5B 

CSO 

LIN 

LINDANE 

TDP-94-05B 

CSO 

LIN 

LINDANE 

TDP-94-05B 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

TDP-94-05B 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

TDP-94.05B 

CSO 

MIREX 

l,lA2,2,3,3A4,5,5.5i^ 

TDP-944)5B 

CSO 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A 

TDP-94-05B 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

TDP.94-05B 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

TDP-94-05B 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

TDP.94-05B 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

TDP-944)5B 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

TDP-94-05B 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

TDP-94-05B 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

TDP-94-05B 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

TDP-94-0SB  CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

TDP-9445B  CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

TDP-94-05B  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

TDP-94-05B  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENVLAMINE 
NNDPA  N-NITROSO  DIPHENVLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 
OXAT  1.4-OXATHIANE 

PCB0I6  PCBI0I6 
PCB016  PCB1016 

PCB221  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1221 
PCB221  POLYCHU)RlNATED  BIPHENYL  1221 

PCB232  POLYCHWRINATED  BIPHENYL  1232 
PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

PCB248  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

TDP-944)5B  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
TDP-94-05B  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 


TDP-94-05B  CSO 
TDP-944)5B  CSO 

TDP-94-05B  CSO 
TDP-944)5B  CSO 

TDP.94-05B  CSO 
TDP-94-03B  CSO 

TDP-94-05B  CSO 
TDP-94-05B  CSO 


TDP-944)5B 

TDP-94-05B 

TDP-94-05B 

TDP-94-05B 


CSO 

CSO 

CSO 

CSO 


TDP-94-05B  CSO 
TDP-94-05B  CSO 


2.02 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


SHtem 

Media 

TestNMM 

Meas 

Bool 

VahM  Mew 

Depdi 

Flag 

Colic 

Data 

QmI 

%RPD 

TDP-94«05B 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  jig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

630000  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

630000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

7.60000  ng/g 

5.0 

8.81 

TDP-94-05B 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

830000  fig/g 

5.0 

DX 

TDP.94^5B 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  ng/g 

5.0 

TDP.94-05B 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  fig/g 

5,0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

PHEND6  PHEN0L-D6 

8.20000  \i%/% 

5.0 

2.41 

TDP-9405B 

cso 

PHEND6PHEN01^D6 

8.40000  )i%/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

PHENO  PHENOL 

15.00000  J4g/g 

5,0 

TDP-94^5B 

cso 

PHENO  PHENOL 

15.00000  ng/g 

5.0 

D 

TDP.94-05B 

cso 

PPDDD  2,2.BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0,06400  Mg/g 

5.0 

TDP-94^5B 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.06400  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHlX)ROET 

LT 

0.06800  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

PPDDE  2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0,06800  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1,1-TRICHLORO 

LT 

0.10000  jig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA.CH1jOROPHENYL)-1,U1-TRICHLORO 

LT 

0.10000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94-05B 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

pyr  pyrene 

10.00000  >ig/g 

5.0 

X 

9.52 

TDP-94^5B 

cso 

PYR  PYRENE 

11.00000  fig/g 

5.0 

DX 

TDP-94-05B 

cso 

SIIPON  2-CHL0R0-1-<2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  fig/g 

5-0 

TDP-9405B 

cso 

SIIPON  2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHENYL) VINYL 

LT 

0.92000  >ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

5.20000  fig^g 

5.0 

8.00 

TDP-94-05B 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.80000  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  fig/g 

5.0 

TDP-94^5B 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-0SA 

cso 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

123TCB  1X5-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

124TCB  1,2,4.TRICHLOROBENZENE 

8.00000  |ig/g 

0.5 

22.22 

TDP-94^8A 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

10.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-944)8A 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

TDP-94^8A 

cso 

12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

cso 

1 2DPH  L2-DIPHEN  YLHYDRAZINE 

LT 

5.00000  ^g/g 

0.5 

TDP-94^8A 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000  fig/g 

0-5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

13DBD4  U-DICHU)R0BENZENE-D4 

9.00000  fig/g 

0.5 

40.00 

TDP-94-08A 

cso 

13DBD4  U-DICHU)R0BENZENE-D4 

6.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94-O8A 

cso 

13DCLB  1,3-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

13DCLB  1,3.DICHL0R0BENZENE 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94^8A 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

NI) 

6.00000  fig/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

NI) 

6.00000  ^g/g 

0.5 

DR 
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TDP.94^8A 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TDP-94-08A 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TDP-94-08A 

cso 

236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

TDP.9«8A 

cso 

236TCP  24.6-TRlCHLOROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

TDP.9«8A 

cso 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

TDP-94^8A 

cso 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

TDP-94^8A 

cso 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

TDP-94^8A 

cso 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

TDP-94^8A 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

TDP.94^8A 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

24DNT  2,4.DINrrROTOLlIENE 

TDP-94-08A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

TDP.94-08A 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANIUNE 

TDP-9«8A 

cso 

26DNA  2,6.DINrreOANILINE 

TDP-94-08A 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

TDP-9«8A 

cso 

26DNT  2.6-DINrrROTOLl»ENE 

TDP-94-08A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

TDP-94-08A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

TDP-9«8A 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

TDP-94-08A 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

TDP-94-08A 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

TDP-94-08A 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

TDP-94-08A 

cso 

2FP  2-FLiroROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

TDP-94-08A 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

TDP.94-08A 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

TOP-94^8A 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

TDP-94-08A 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

TDP-94-08A 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

TDP-944)8A 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

7.00000  ^g/g 

0.5 

7.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

6.00000  ^g/g 

0.5 

ND 

6.00000  ng/g 

0.5 

DR 

LT 

5.00000  ng/g 

0.5 

ND 

5.00000  ^g/g 

0.5 

DR 

LT 

5.00000  fig/g 

0.5 

LT 

5.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.60000  fig/g 

0.5 

LT 

0.60000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.60000  fig/g 

0.5 

LT 

0.60000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

30.00000  fig/g 

0.5 

LT 

30.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

50.00000  fig/g 

0.5 

LT 

50.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

10.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

10.00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

6,00000  ^g/g 

0.5 

LT 

6.00000  ^g/^g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  ^g/'g 

0.5 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

7.00000  ^g/g 

0.5 

1333 

8.00000  ng/g 

0.5 

D 

7.00000  fig/g 

0.5 

3333 

5.00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

10.00000  ^g/g 

0.5 

10.53 

9.00000  ng/g 

0.5 

D 

7.00000  jig/g 

0.5 

54.55 

4.00000  ng/g 

0.5 

D 

LI' 

0.30000  gg/g 

0.5 

LI' 

0.30000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

1.00000  ng/g 

0.5 

LT 

1.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ND 

30.00000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

30.00000  jig/g 

0.5 

DR 

LT 

10.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

10.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

20.00000  fig/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

M«Ua  Meas 

SKelD _ _ TtrtNaMc _ Bool  Xtkm  Meas  Depfli  Co^t  Qnal  %1U»D 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-08A 

CSC 

33DCBD  33-CICHLOROBENZn5INE 

LT 

20.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

35DNA  3,5-DINrrROANIUNE 

LT 

20.00000  ng/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANIHNE 

LT 

20.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-944)8A 

CSO 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

30.00000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

30.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000  jig/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

8.00000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-O8A 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

8.00000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYU‘HENYL  ETHER 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.40000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

4CANIL  4-CHIjOROANILINE 

NI) 

6.00000  ^ig/g 

0.5 

R 

TDP.94-O8A 

CSO 

4CANIL  4.CHLX:)R0ANILINE 

NO 

6.00000  fig/g 

0.5 

DR 

TDP-94^8A 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LI' 

9.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

20.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.944)8A 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

TDP-9«8A 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-9«8A 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

30.00000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

30.00000  fig/g 

0.5 

DR 

TDP-94-08A 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

30.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LI' 

30.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000  fig/g 

0.5 

TDP.94^8A 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

4.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

4.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

10.00000  ^g/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

10.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.9«8A 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

7.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

10.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.30000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.30000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

ANIL  ANILINE 

NI) 

1.00000  fig/g 

0.5 

R 

TDP-944)8A 

CSO 

ANIL  ANILINE 

NI) 

1.00000  fig/g 

0.5 

DR 

TDP-94-08A 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LI' 

7.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

7.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.60000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.60000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

D 
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Site  ID 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU  IS)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

MctUa  ^  ~ 

Type _ TestNaae  _ 


Mcas 

Bool 

Unit 

Valne  Mess 

Depdi 

Plag 

Code 

LT 

4,00000 

0.5 

LT 

4.00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

4.00000  |jig/g 

0.5 

LT 

4.00000  jig/g 

0.5 

D 

10.00000  fig/g 

0.5 

20.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

10.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

10.00000  |uig/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  Hg/g 

0.5 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

10.00000  fig/g 

0.5 

LT 

10.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

20.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

20.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

20.00000  ng/g 

0.5 

LT 

20.00000  ^g/g 

0.5 

D 

NI> 

1.00000  jig/g 

0.5 

R 

NI) 

1.00000  ^g/g 

0.5 

DR 

ND 

30.00000  jig/g 

0.5 

R 

NI) 

30.00000  ^g/g 

0.5 

DR 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

1.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.30000  ng/g 

0.5 

LI' 

0.30000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.30000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.30000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.80000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.80000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

5.00000  |ig/g 

0.5 

LT 

5.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

20.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

20.00000  |yig/g 

0.5 

D 

LT 

7.00000  |ig/g 

0.5 

LT 

7.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

1.00000  gg/g 

0.5 

LT 

1.00000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  fig/g 

0.5 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

Date 

Qpai 


%RPD 


TDP-94-08A  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROI*VL)ETHER 

TDP-94-08A  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHL0R01S0Hl0PYL)ETHER 

TDP-94-08A  CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

TDP-94^8A  CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHVL)ETHER 

TDP-94-08A  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

TDP.944)8A  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXVL)  PHTHALATE 


TDp.94.08A 

CSO 

TDP-94-08A 

CSO 

TDP.94.08A 

CSO 

TDP-94.08A 

CSO 

TDP.944)8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP.944)8A 

CSO 

TDP.944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP.94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-94.O8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

TDP-944)8A 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

BENZID  BENZIDINE 
BENZID  BENZIDINE 

BENZO  BENZOIC  ACID 
BENZO  BENZOIC  ACID 

BOHIPY  BENZO  IG,H.I)  PERYLENE 
BGHIPY  BENZO  |G,H.I]  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  pC]  FLUORANTHENE 
BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 
CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6BZ  HEXACHU>ROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
CL6CP  HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

CL6ET  HEXACHU)ROETHANE 
CL6ET  HEXACHUIROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 
CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULnDE 
CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 


66.67 
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Tire  Disposal  Area  (  SWh4U  13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID _ _ TertNawe 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


Meas  UaM  FlaS  Data 

Bool  Vahie  Maaa  Depth  CoJe  Qual  %|{FD 


TDP-94.08A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

TDP-94.08A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

TDP-94-08A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

TDP-94-08A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

TDP-94-08A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

TDP-94-08A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

TDP-94-08A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

TDP-94-08A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

TDP-94.08A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

TDP-94-08A 

CSO 

ICDPYR  INDENO[L2;j-C,D]  PYRENE 

TDP-94.08A 

CSO 

ICDPYR  INDENO(1.23-C.D]  PYRENE 

TDP-94-08A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

TDP-94-08A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

TDP-94.08A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

TDP-94.08A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

TDP-94-08A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

TDP-94-08A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

TDP-94-08A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

TDP-94-08A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

TDP-944)8A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

TDP-94-08A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

TDP-94-08A 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DEC 

TDP-94-08A 

CSO 

MIREX 

L1A,2,23,3A,4,5.5,5A,5B,6-DEC 

TDP-94-08A 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

TDP-94.08A 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

TDP-94.08A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

TDP-94-08A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

TDP-94-08A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

TDP-94-08A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

TDP-94-08A 

CSO 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

TDP-94-08A 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

TDP-94-08A  CSO 
TDP-94^8A  CSO 

TDP-94-08A  CSO 
TDP-94-08A  CSO 

TDP-94-08A  CSO 
TDP-94-08A  CSO 

TDP-94-08A  CSO 
TDP-94-08A  CSO 

TDP.94-08A  CSO 
TDP-94-08A  CSO 


NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 
NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 
NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 
NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

OXAT  L4-OXATHIANE 
OXAT  L4-OXATHIANE 

PCB016  PCB1016 
PCB016  PCB1016 


LT 

0.30000 

0.5 

D 

LT 

0.60000  jig/g 

0.5 

LT 

0.60000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

10.00000  Jig/g 

0.5 

LT 

10.00000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.00000  Hg/g 

0.5 

D 

LT 

5.00000  jtg/g 

0.5 

LT 

5.00000  ^^g 

0.5 

D 

LT 

20.00000  jig/g 

0.5 

LT 

20.00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

5.00000  (ig/g 

0.5 

LT 

5.00000  ^ig/g 

0.5 

D 

LT 

4.00000  ^g/g 

0,5 

LT 

4.00000  ^g/g 

0.5 

D 

NI) 

10.00000  ^g/g 

0.5 

R 

ND 

10.00000  ^g/g 

0.5 

DR 

LT 

1.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.00000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  ng/g 

0,5 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

1.00000  Mg/g 

0.5 

LT 

1.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

7.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

7.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

20.00000  fig/g 

0.5 

LI' 

20.00000 

0.5 

D 

6.00000  fig/g 

0.5 

4.00000  jig/g 

0.5 

LT 

5.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

5.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

10.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

10.00000  ]Lig/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  ^g 

0.5 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.80000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.80000  ^g/g 

0.5 

D 

LI¬ 

3.00000  ng/g 

0.5 

LT 

3.00000  ng/g 

0.5 

D 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Mcdfa 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qua! 

•/•RPD 

TDP-94-08A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

3.00000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP.94^8A 

cso 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

3.00000  ng/s 

0.5 

DR 

TDP-94-08A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

3.00000  ng/g 

0.5 

R 

TDP-9«8A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

3.00000  ng/g 

0.5 

DR 

TDP-94-08A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3.00000  |ig/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

3.00000  ng/g 

0.5 

DR 

TDP-94-08A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

3.00000  pig/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

3.00000  ng/g 

0.5 

DR 

TDP.94-O8A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

3.00000  ^ig/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

3,00000  ng/g 

0.5 

DR 

TDP-94-08A 

cso 

PCB260 

PCB1260 

LT 

8.00000  tig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

8.00000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

60.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

60.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000  Mg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8,00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000  ^ig/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

9.00000  fig/g 

0.5 

25.00 

TDP-94-08A 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

10.00000  ng/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

10.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

PPDDD 

X2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>LLDICHL0R0ET 

LT 

0.60000  jig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

LT 

0.60000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll.DICHLOROET 

LT 

0-70000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYLVLl-DICHLOROET 

LT 

0.70000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1J-TRICHLORO 

LT 

1.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LL1-TRICHLORO 

LT 

1.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

cso 

PYR 

PYRENE 

7.00000  ng/g 

0.5 

35.29 

TDP-94-08A 

cso 

PYR 

PYRENE 

10.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

cso 

SIIPON 

2-CHLORO-K2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

9.00000  ng/g 

0.5 

TDP-94-08A 

cso 

SIJPON 

2-CHLORO.  K2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

9.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

TRPD14  TERPHENYl^DH 

5.00000  ^g/g 

0.5 

18.18 

TDP-94-08A 

cso 

TRPD14  TERPHENY1^D14 

6.00000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.00000  ng/g 

0.5 

TDP-94^8A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

cso 

13DBD4  U-DICHU)ROBENZENE.D4 

7.20000  ng/g 

0.5 

14.19 

TDP-94^A 

cso 

13DBD4  U3.DICHU)ROBENZENE-D4 

8.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000  ng/g 

0.5 

25.00 

TDP-94-09A 

cso 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000  ^g/g 

0.5 

D 
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Site  ID 


Mc4fa 


Test  Na 


Meas  Unit  Wag  Data 

Bool  Value  Meaa  Depth  Code  Qual 


•/•RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-09A 

cso 

2CLPD4  2.CH1JOROPHENOL-D4 

5.20000  ^g/g 

0.5 

7.41 

TDP-94-09A 

cso 

2CLPD4  24:HLOROPHENOL-D4 

5.60000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

2FBP  2.FLUOROB1PHENYL 

8.60000  ^g/g 

0.5 

13.04 

TDP-94-09A 

cso 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

9.80000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

5.30000  ftg/g 

0,5 

5.50 

TDP-94^A 

cso 

2FP  2.FLUOROPHENOL 

5.60000  jig/g 

0.5 

D 

TDP^4-09A 

cso 

DEPEM  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.90000  ^g/g 

0.5 

36.69 

TDP.944)9A 

cso 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 

10.00000  )ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

DNOPD  DI-N<1CTYLPHTHALATE-D4 

8.40000  fig/g 

0.5 

42.99 

TDP.94^)9A 

cso 

DNOPD  DI.N.OCTYLPHTHALATE.D4 

13.00000  Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

cso 

NBD5  N1TROBENZENE-D5 

4.70000  ^g/g 

0.5 

12.00 

TDP-94-09A 

cso 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

5.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

cso 

PHEND6  PHENOL.D6 

6.40000  fig/g 

0,5 

6.06 

TDP-94-09A 

cso 

PHEND6  PHEN01^D6 

6.80000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

2.90000  jig/g 

0,5 

24.24 

TDP-94-09A 

cso 

TRPD14  TERPHENYl^DH 

3.70000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-09B 

cso 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE.D4 

7.20000  fig/g 

5.0 

16.56 

TDP-94-09B 

cso 

I3DBD4  1.3.DICHU)ROBENZENE.D4 

8.50000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

cso 

246TBP  2.4,6.TRIBROMOPHENOL 

15.00000  ng/g 

5.0 

18.18 

TDP-94^B 

cso 

24«TBP  2.4.6.TRIBROMOPHENOL 

18.00000  ^g/g 

5,0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

2CLPD4  2-4:HLOROPHENOUD4 

5.30000  ^g/g 

5.0 

12J9 

TDP-94-09B 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

6.00000  (ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

2FBP  2.FLIIOROBIPHENYL 

8.80000  ^g/g 

5.0 

12.77 

TDP-94^B 

cso 

2FBP  2.FLIIOROBIPHENYL 

10.00000  ngfg 

5.0 

D 

TDP-94^B 

cso 

2FP  2.FLIIOROPHENOL 

5.70000  ng/g 

5.0 

6.78 

TDP-94-09B 

cso 

2FP  2-FH.IOROPHENOL 

6.10000  ftg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 

6.90000  ^g^g 

5.0 

36.69 

TDP-94-09B 

cso 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 

10.00000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

DNOPD  DI-NOCTYLPHTHALATE-D4 

8.30000  \ig/g 

5.0 

44.13 

TDP-94-09B 

cso 

DNOPD  DI.N^XTTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

4.70000  fig/g 

5.0 

13.86 

TDP-94-09B 

cso 

NBD5  NITROBENZENE.D5 

5.40000  ng/g 

5,0 

D 

TDP-94-09B 

cso 

PHEND6  PHENOL.D6 

6.80000  ng/g 

5.0 

11.11 

TDP.94-09B 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.60000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-9409B 

cso 

TRPD14  TERPHENYL.D14 

2.80000  ^g/g 

5.0 

27.69 

TDP.94-09B 

cso 

TRPD14  TERPHENYL.D14 

3.70000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-13A 

cso 

I23TCB  1A3.TR1CHLOROBENZENE 

LT  0.03200  ^g/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

123TCB  U3.TRICHLOROBENZENE 

LT  0.03200  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

cso 

I24TCB  U.4-TRICHL0R0BENZENE 

7.30000  jig/g 

0.5 

5J3 

TDP.94-13A 

cso 

I24TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

7.70000  jig/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

cso 

12DCLB  U.DICHU1ROBENZENE 

LT  0.04200  ^g/g 

0.5 
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Site  ID 

Media 

Test  Nmm 

Mcas 

Booi 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flat 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 

TDP.94-13A 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  >Ag/g 

0.5 

TDP.94-13A 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  |ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE.D4 

5.30000  ng^g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

4.90000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  (ig/g 

0.5 

TDP.94-13A 

cso 

13DCLB  13-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.04200  |ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP-94.13A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  H^g 

0.5 

DR 

TDP-94.13A 

cso 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

6.00000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

14DCLB  L4-DICHU)R0BENZENE 

6.00000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

cso 

236TCP  23,6.TR1CHL0R0PHEN0L 

LT 

0.62000  fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

236TCP  2,3,6.TRICH1X)ROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

245TCP  2,4,5.TRICHL0R0PHEN0L 

LT 

0.49000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

245TCP  2,4,5.TR1CHL0R0PHEN0L 

LT 

0.49000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

cso 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-13A 

cso 

246TBP  2.4,6.TRIBR0M0PHEN0L 

16.00000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

246TCP  2A6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  jig/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

cso 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

TDP.94-13A 

cso 

24DCLP  2,4-DICHU^ROPHENOL 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

24DMPN  2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  MS^g 

0.5 

TDP.94-13A 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

7.50000  jig/g 

0.5 

X 

TDP-94-13A 

cso 

24DNT  2,4.DINITROTOLlIENE 

8.60000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  ng/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

26DNA  2,6.DINITROANILINE 

LT 

0.57000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

TDP.94.13A 

cso 

26DNT  2,6.DINITROTOLirENE 

LT 

0.32000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

5.90000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

6.10000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

cso 

2CLPD4  2.CHLOROPHENOL-D4 

3.70000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-13A 

cso 

2CLPD4  24:HL0R0PHEN0L.D4 

3.70000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

2CNAP  2CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

6.60000  >ig/g 

0.5 

TDP.94-13A 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

7.10000  |ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

3.60000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

3.60000  ^ig/g 

0.5 

D 

%RPD 


7.S4 


13.66 


333 


730 


665 


sate  ID 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP-94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94.13A 

TDP.94.13A 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94.13A 

TDP-94-13A 

TDP.94.13A 

TDP-94-13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94.13A 

TDP-^4-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP-94.13A 

TDP.94.13A 

TDP-94-13A 

TDP.94.13A 

TDP-94-13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 

TDP-94.13A 

TDP-94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 

TDP.94.13A 

TDP.94-13A 

TDP.94.13A 


Tire  Di^sal  Area  (SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

Mc4fai 


-  K4S/MSD,  Relative  Percent  Difference 


TestNa 


Meas 

Boo\ 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0,09S00  fig/g 

0.5 

LT 

0.09S00  ng/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000  fig/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000  fig/g 

0.5 

DR 

LT 

1.10000  jig/g 

0.5 

LT 

1.10000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.60000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  ng/g 

0.5 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

LI' 

3.00000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.34000  fig/g 

0.5 

LT 

0.34000 

0.5 

D 

LT 

0.80000  ftg/g 

0.5 

LT 

0.80000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100  ng/g 

0.5 

LT 

0.04100  fig/g 

0.5 

D 

NI) 

0.63000  ^g/g 

0.5 

R 

ND 

0.63000  jig/g 

0.5 

DR 

1 1 .00000  fig/g 

0.5 

13.00000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.17000  fig/g 

0.5 

LT 

0.17000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.24000  jig/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000  ng/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000  ^g/g 

0.5 

DR 

13.00000  ng/g 

0.5 

15.00000  fig/g 

0.5 

DX 

LT 

1.30000  jig/g 

0.5 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.40000  iiig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000  \ig/g 

0.5 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

7.50000  ^g/g 

0.5 

8.40000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.03300  |Lig/g 

0.5 

LT 

0.03300  ^g/g 

0.5 

D 

Ihite 

Qoal 


cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 


cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 

cso 


2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 
2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 
2NANIL  2-NrrROANILINE 


2NP 

2NP 


2-NITROPHENOL 

2-NITROPHENOL 


CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

CSO  33DCBD  33<^ICHLOROBENZIDINE 

CSO  35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

CSO  35DNA  3,5-DINrrROANILINE 


3NANIL  3-NITROANILINE 
3NANIL  3-NITROANILINE 

3NT  3-NrTROTOLlIENE 
3NT  3-NrrROTOLirENE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 
46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 
4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 
4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 
4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NITROANILINE 
4NANIL  4-NrrROANILINE 


4NP 

4NP 


4-NITROPHENOL 

4-NTTROPHENOL 


ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  AU^HA-ENDOSULFAN 
AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 
ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 
ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANAPY  ACENAPHTHYLENE 


%RPD 


16.67 


14.29 
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Media  IMt  Fhf  D«ite  ~ 

Site  ID  Type _ TertNaate _ Bool  Value  Mea»  Depfli  Code  Qaal  %ltPP 


Chemical  Class:  S®MIVOLATlLES 


TDP-94-13A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

NI) 

0.13000  Mg/g 

0.5 

R 

TDP-94-13A 

CSC 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000  ^g/g 

0.5 

DR 

TDP-94-13A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  iigfg 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  fig/g 

0,5 

TDP-94-13A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2<JHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  fi^g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2CHLOROISOPROPyL)ETHER 

LT 

0.44000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2.CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  >ig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2.CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LI' 

0.48000  pLg/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

BAANT 

BENZO  lAl  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  [ig/R 

0.5 

TDP.94.13A 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  lA]  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  fig/g 

0.5 

TDP.94.13A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  iig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

BBHC 

BETA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  Hg^g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

BBHC 

BETA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

0.5 

TDP.94-13A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  jig/g 

0.5 

R 

TDP.94.13A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  ^g/g 

0.5 

DR 

TDP-94-13A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NT) 

3.10000  Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-13A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  ^g/g 

0.5 

DR 

TDP-94-13A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  IG,H,n  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LI' 

0.18000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LI' 

0.13000  Mg/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ng/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

TDP.94.13A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ixg/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHUIROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  fig/g 

0.5 
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SatelD  Type _ TertNa 


Chemical  Class:  IWMIVOLATELES 


Meas  UbK 

Bool  Valoe  Meat 


Flat  Data 

Co4e  Q«l  %RPD 


TDP-94-I3A 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  |ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  )ig/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

cso 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  >ig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  \xg/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

CPMS02  4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  |AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  jig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  |AH1  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  jig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ^ig/g 

0.5 

TDP-94.13A 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DBZRIR  DEBENZORIRAN 

LT 

0.38000  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DBZRIR  DffiENZORIRAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DCPD 

DICYCIjOPENTADIENE 

LT 

0.57000  }ig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DCPD 

DICYCU)PENTADIENE 

LT 

0.57000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  iig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.50000  \igfg 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

9.30000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DITH 

DITHIANE 

Ln' 

0.06500  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  jig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  jig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DNBP 

DI-N-BirrYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  jig/g 

0.5 

TDP.94-13A 

cso 

DNBP 

DLN-BIJTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DNOP 

DI-NOCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  pig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DNOP 

DI-N^XTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

cso 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000  fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.80000  jig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

D 
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Media  M^i^  n^c 

Site  ID _ IJje _ TeatNawe _ Bool  Value  Meaa  Peptfc  Cede  Qwal  %RPD 


TDP-94-13A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000 

0.5 

TDP.94.13A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP.94-13A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^g/g 

0.5 

DR 

TDP.94.13A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

TDP.94.13A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP.94.13A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  fig/g 

0.5 

DR 

TDP-94.13A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

TDP.94-13A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06S00  Mg/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

HCBD 

HEXACHUIROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ng/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

HCBD 

HEXACHU)ROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ng/g 

0,5 

TDP-94.13A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

TDP.94-13A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

ICDPYR  INDENO[L23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

ICDPYR  INDENOIL23-C,DJ  PYRENE 

LT 

2.40000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ng/g 

0.5 

TDP.94-13A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP-94-13A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  ^tg/g 

0.5 

DR 

TDP-94.13A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  ^g/g 

0.5 

TDP.94-13A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

CSO 

MIREX 

1,1A2^^3A4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

MIREX 

l,lA2^^,3A4,5,5,5A5B,6.DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  jig/g 

0.5 

TDP.94-13A 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  ^g/g 

0.5 

TDP.94.13A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LI* 

0.74000  fig/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94.13A 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

3.50000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

3.40000  jig/g 

0.5 

TDP.94.13A 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

TDP-94.13A 

CSO 

NNDME  N.NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

D 
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TDP-94-13A  CSO  NNDNP  N-NOTROSODl-NPROPYLAMINE 
TDP-94-13A  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

TDP-94-13A  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

TDP-94-13A  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

TDP-94-13A  CSO  OXAT  1,4.0XATHIANE 

TDP-94-13A  CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

TDP-94-13A  CSO  PCB016  PCB 1016 

TDP.94-13A  CSO  PCB016  PCB  1016 

TDP-94-I3A  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

TOT-94.13A  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

TDP-94-13A  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

TDP-94-13A  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

TDP-94-I3A  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

TDP-94-13A  CSO  PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

TDP.94.13A  CSO  PCB24g  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

TDP.94-13A  CSO  PCB248  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

TDP-94.13A  CSO  PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

TDP.94-13A  CSO  PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

TDP-94.13A  CSO  PCB260  PCB  1260 

TDP.94-13A  CSO  PCB260  PCB  1260 

TDP.94-13A  CSO  PCB262  PCB  1262 

TDP.94.13A  CSO  PCB262  PCB  1262 

TDP.94-13A  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

TDP.94.13A  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

TDP.94.13A  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

TDP.94.13a  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

TDP.94.13A  CSO  PHEND6  PHENOL.D6 

TDP.94-13A  CSO  PHEND6  PHENOL.D6 

TDP.94.13A  CSO  PHENO  PHENOL 

TDP.94-13A  CSO  PHENO  PHENOL 

TDP-94-13A  CSO  PPDDD  2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.DlCHLOROET 

TDP.94.13A  CSO  PPDDD  2J.BIS(PARAA:HL0R0PHENYL).1.1.DICHL0R0ET 

TDP.94-13A  CSO  PPDDE  2J.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

TDP.94.13A  CSO  PPDDE  2J.BIS(PARA.OHLOROPHENYL>1.1.DICHLOROET 

TDP-94-13A  CSO  PPDDT  2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICHLORO 

TDP.94.13A  CSO  PPDDT  2J.BlS(PARACHLOROPHENYL>-l.l.].TRlCHLORO 

TDP.94-13A  CSO  PRTHN  PARATHION 

TDP.94.13A  CSO  PRTHN  PARATHION 

TDP.94.13A  CSO  PYR  PYRENE 

TDP.94-13A  CSO  PYR  PYRENE 

TDP.94.13A  CSO  SIIPON  2.CHLORO.K2.4.DICHLOROPHENYL)VINYL 


6.50000  ng/g 

0.5 

8.82 

7.10000  \ig/g 

0,5 

D 

LT 

0.29000  ng/g 

0.5 

LT 

0.29000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.07500  ng/g 

0.5 

LT 

0.07500  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.32000  ng/g 

0.5 

D 

NI) 

0,32000  ^g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  \ig/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000  >ig/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ng/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  fig/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  jig/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ng/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  fig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.79000  fig/g 

0.5 

LT 

0.79000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

6.30000  jig/g 

0.5 

LT 

6.30000  ^g/g 

0.5 

D 

6.50000  |ig/g 

0.5 

15.60 

7.60000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

LT 

0.03200  jig/g 

0.5 

D 

4.80000  ^g/g 

0.5 

6.06 

5.10000  ng/g 

0.5 

D 

8.90000  iig/g 

0.5 

5.46 

9.40000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.06400  iig/g 

0.5 

LT 

0.06400  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.06800  |ig/g 

0.5 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

D 

LI' 

O.IOOOO  jig^g 

0.5 

LT 

0.10000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

1.70000  fig/g 

0.5 

LT 

1.70000  ng/g 

0.5 

D 

6.10000  |ig/g 

0.5 

15.15 

7.10000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.92000  ^g/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMIJ 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Ffaie  Siibii 

Site  ID _ Type _ Teat  Name _ Bool  Vidae  Meas  Depth  Code  Qaal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP.94-13A 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

3.50000  ^g^g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

3.70000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  fig/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-05B 

CSO 

lllTCE  14,1-TRICHIjOROETHANE 

LT 

0.20000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

lllTCE  l,l,l-TRICHU)ROETHANE 

LT 

0.20000  mg/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

112TCE  I,le2-TRICH1JOROETHANE 

LT 

0.33000  ng/g 

5.0 

TDP.94-05B 

CSO 

112TCE  1,1,2-TRICHIjOROETHANE 

LT 

0.33000  fxg/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

CSO 

1 IDCE  M-DICHLOROETHYLENE 

4.50000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

1  IDCE  1,1-DICHUmOETHYLENE 

4.40000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

IIDCLE  l,l-DICHU)ROETHANE 

LT 

0.49000  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

IIDCLE  l,l.DICHU)ROETHANE 

LT 

0.49000  |ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

12DCD4  l,2-DICHU)ROETHANE-D4 

5.50000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

12DCD4  l,2-DlCHU)ROETHANE-D4 

5.50000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

12DCE  l,2.DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

12DCE  l,2-DICHU)ROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

CSO 

12DCLE  U-DICHU>ROETHANE 

LT 

0.32000  ng/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

12DCLE  U-DICHU)ROETHANE 

LT 

0.32000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHljOROPROPANE 

LT 

0.53000  ^ig/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

12DCLP  K2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000  Hg/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000  ^ig/g 

5.0 

TDP.94-05B 

CSO 

13DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.14000  ng/g 

5.0 

D 

TDP.94-05B 

CSO 

13DCP  U-DICHU)ROPROPANE 

LT 

0.20000  iig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

13DCP  13-DICHU)ROPROPANE 

LT 

0.20000  ^ig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000  ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ACET  ACETONE 

LT 

3.30000  ^g/g 

5.0 

TDP.94-05B 

CSO 

ACET  ACETONE 

LT 

3.30000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000  fig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

C13DCP  CIS-L3-DICHLOROPROPYLENE 

NI) 

0.60000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP.94^5B 

CSO 

C13DCP  CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

NI) 

0.60000  ^g/g 

5.0 

DR 

TDP-94^5B 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000  }ig/g 

5.0 

R 

TDP-94^5B 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000  fig/g 

5.0 

DR 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II R1  Data 

Mc^  ~ 

SBelD  Type _ Teat  Name _ 


-  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Meas  Uait  Hae  Data 

Bool  Value  Mcm  Depth  Co<c  QmJ 


%RPD 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-944)5B 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

TDP-94-05B 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

TDP-94^5B 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

TDP-94-05B 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

TDP-94-05B 

cso 

C6H6 

BENZENE 

TDP.94-05B 

cso 

C6H6 

BENZENE 

TDP-94-05B 

cso 

CCL3F 

TRIFUJOROCHLOROMETHANE 

TDP-94^5B 

cso 

CCL3F 

TRIFLIIOROCHLOROMETHANE 

TDP-94^5B 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

TDP-94^5B 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLMUDE 

TDP-9«5B 

cso 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

TDP-94-05B 

cso 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

TDP-94^5B 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

TDP-94-05B 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

TDP-94-05B 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TDP-94-05B 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TDP-94-05B 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TDP-94-0JB 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TDP-94-05B 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

TDP-94-05B 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

TDP-94-05B 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TDP.94-05B 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TDP-94-05B 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

TDP-94^5B 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

TDP-94-05B 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TDP-94-05B 

cso 

CS2 

CARBON  DISILFIDE 

TDP-94^5B 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

TDP-94-05B 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

TDP.94^5B 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

TDP-94-05B 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

TDP-94-05B 

cso 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

TDP-9445B 

cso 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

TDP-9«5B 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

TDP-94-05B 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

TDP-9-M)3B 

cso 

MEC6Dg  TOLIIENE-D8 

TDP-94-05B 

cso 

MEC«D8TOLin£;NE-D8 

TDP-94-05B 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

TDP-94-05B 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

TDP-94^5B 

cso 

M£K 

METHYLETHYL  KETONE 

TDP-94-05B 

cso 

M£K 

METHYLETHYL  KETONE 

TDP.94^5B 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

1.80000  \ig/g 

5.0 

LT 

1.80000  tig/g 

5.0 

D 

LT 

0.64000 

5.0 

LT 

0.64000  |ig/g 

5.0 

D 

5.40000  Mg/g 

5.0 

1.83 

5.50000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

0.23000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.23000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

0.31000  ji^g 

5.0 

LT 

0.31000  jig/g 

5.0 

D 

3.40000  ng/g 

5.0 

3.40000  jig/g 

5.0 

LT 

4.40000  jig/g 

5.0 

LT 

4.40000  fig/g 

5.0 

D 

LI' 

0.26000  ^g/g 

5,0 

LT 

0.26000  ftg/g 

5.0 

D 

LT 

0.96000  fig/g 

5.0 

LT 

0.96000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.20000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.20000  fig/g 

5,0 

D 

LT 

0.24000  ng/g 

5.0 

LT 

0.24000  >ig/g 

5.0 

D 

4.70000  ng/g 

5.0 

6.19 

5.00000  ng/g 

5.0 

D 

NO 

0.60000  }ig/g 

5,0 

R 

NI) 

0.60000  ^g/g 

5.0 

DR 

LT 

0.25000  |ig/g 

5.0 

LT 

0.25000  jig/g 

5.0 

D 

LT 

0.20000  ng/g 

5.0 

LT 

0.20000  fig/g 

5.0 

D 

5.70000  jig/g 

5.0 

1X1 

5.30000  jig/g 

5.0 

LT 

0.19000  }ig/g 

5.0 

LT 

0.19000  ng/g 

5.0 

D 

5.50000  ^g/g 

5.0 

9.52 

5.00000  ng/g 

5.0 

4.70000  ^g/g 

5.0 

6.19 

5.00000  fig/g 

5.0 

D 

LT 

4.30000  ^g/g 

5.0 

LT 

4.30000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.63000  fig/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  11 RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meis  uidt  Fvif  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Bool  Vaiue  Meas  Depth  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94^5B 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94^5B 

CSO 

MNBK 

METHYl^N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000  \k%l% 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BirrYL  KETONE 

ND 

1.00000  ^g/g 

5-0 

DR 

TDP-94-05B 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000  ^g/g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000  ^g/g 

5.0 

DR 

TDP-94^5B 

CSO 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000  >ig/g 

5.0 

R 

TDP-944)5B 

CSO 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHU)ROPROPENE 

ND 

0.60000  ^g/g 

5.0 

DR 

TDP-94^5B 

CSO 

TCLEA 

UU^-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000  ng/g 

5.0 

TDP-9«5B 

CSO 

TCLEA 

l,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000  ^g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000  jig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4.50000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^5B 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4.60000  fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-05B 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000  ^g/g 

5.0 

TDP.94-05B 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000  ng/g 

5.0 

D 

TDP-94^8A 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

lllTCE 

1,1 .1  -TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

112TCE 

1,  U-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000  fig/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

112TCE 

LU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000  >ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

IIDCE 

l,l-DICHU)ROETHYLENE 

4.90000  jig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

IIDCE 

1,1  -DICHU)ROETHYLENE 

5.10000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000  |ig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-9«8A 

CSO 

12IX:D4  U-DICHLOROETHANE-D4 

4.90000  |ig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

12DCD4  1>DICHU)R0ETHANE-D4 

4.90000  ng/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

12DCE 

l,2-DICHU)ROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000  jig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

12DCLE  l,2-DICHU)ROETHANE 

LT 

0.32000  ng/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

12DCLE  U2-DICHU)ROETHANE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

12DCLP  U-DlCHU)ROPROPANE 

LT 

0.53000  jig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

12DCLP  l,2-DICHLC)ROPROPANE 

LT 

0.53000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

13DCLB  13-DICHU)R0BENZENE 

LT 

0.14000  ^ig/g 

0.5 

TDP-944)8A 

CSO 

13DCLB  13-DICHU)R0BENZENE 

LT 

0.14000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000  fig/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

13DCP 

l,3-DICHU)ROPROPANE 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

13DMB 

1,3.DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000  Mg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000  |Ag/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

2CLEVE  2-CHIjOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94^8A 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000  ng/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000  ^ig/g 

0.5 

D 
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Tire  Disposal  Area  (SWMU 13)  Phase  II RI  Data  - 


MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Meas 

VmH 

Flae  OMa 

B4>ot 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qnal 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.00000  }ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.20000  fig/g 

0.5 

D 

ND 

0.60000  jxg/g 

0.5 

R 

ND 

0.60000  fig/g 

0.5 

DR 

ND 

1.00000  fig/g 

0.5 

R 

ND 

1.00000  Mg/g 

0.5 

DR 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.64000  ^g/g 

0,5 

LT 

0.64000  ^g/g 

0.5 

D 

4.50000  }ig/g 

0.5 

4.70000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.23000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.23000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.31000  }ig/g 

0.5 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

D 

3.20000  ^g/g 

0.5 

3.20000  ^g/g 

0.5 

LT 

4.40000  ^g/g 

0.5 

LT 

4.40000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.26000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.26000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.96000  ng/g 

0.5 

LT 

0.96000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000  \Lg/g 

0.5 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

D 

5.60000  fig/g 

0.5 

5.60000  ^g/g 

0.5 

D 

ND 

0.60000  ftg/g 

0.5 

R 

ND 

0.60000  \ig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.25000  fig/g 

0.5 

LT 

0.25000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

LT 

0.20000  \ig/g 

0.5 

D 

5.40000  jig/g 

0.5 

5.30000  pig/g 

0.5 

LT 

0.19000  ^g/g 

0,5 

LT 

0.19000  fig/g 

0.5 

D 

She  ID 

Medi 

-Ilf* 

TDP-94-08A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP-944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP-944)8A 

cso 

TDP-94-08A 

cso 

TDp.94.08A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP-944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP-94.O8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP-944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.94.O8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP-94.O8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

TDP.944)8A 

cso 

Test  Name 


V.RPD 


C2H5CL  CHLOROETHANE 


C6H6  BENZENE 

CCUF  TRIFUIOROCHIjOROMETHANE 
CCL3F  TRIFUIOROCHIX)ROMETHANE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 
ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 
CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

CH3BR  BROMOMETHANE 
CH3BR  BROMOMETHANE 

CH3CL  CHLOROMETHANE 
CH3CL  CHLOROMETHANE 

CHBR3  BROMOFORM 
CHBR3  BROMOFORM 

CHCL3  CHLOROFORM 
CHCL3  CHLOROFORM 


CS2  CARBON  DISULFIDE 
CS2  CARBON  DISULFIDE 


05 


1.87 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Mcdte  Meas  Ualt  Flttf  Date 

StolD _ Tjgt _ Teat  N— e _ _ Bool  Value  Meas  Depth  Cocle  Qua]  %RPP 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-08A 

csb 

MEC6D8TOUIENE.D8 

5.20000  fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

MEC6D8TOLIIENE-D8 

5.20000  ng/g 

0.5 

D 

TDP.94-O8A 

CSO 

MEC6H5  TOLUENE 

5.40000  ^g/g 

0.5 

3.64 

TDP-94^8A 

CSO 

MEC6H5  TOLUENE 

5.60000  ^ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-944)8A 

CSO 

MNBK  METHYL-N.BUTYL  KETONE 

NI) 

1.00000  H^g 

0.5 

R 

TDP.94-O8A 

CSO 

MNBK  METHYL.N.BUTYL  KETONE 

NO 

1.00000  ^g/g 

0.5 

DR 

TDP-94-08A 

CSO 

STYR  STYRENE 

Nl) 

0.60000  ng/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

CSO 

STYR  STYRENE 

NI) 

0.60000  fig/g 

0.5 

DR 

TDP-94-08A 

CSO 

T13DCP  TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000  ^g/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

CSO 

T13DCP  TRANS-L3-D1CHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000  Hg/g 

0.5 

DR 

TDP-9«8A 

CSO 

TCLEA  Ll,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

TCLEA  LL2,2.TETRACH1jOROETHANE 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LI' 

0.16000  >ig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

4.80000  ng/g 

0.5 

6.06 

TDP-94^8A 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

5.10000  jig^g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

CSO 

XYLEN  XYLENE 

LT 

0.78000  fig/g 

0.5 

TDP-94^8A 

CSO 

XYLEN  XYLENE 

LT 

0.78000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94^A 

CSO 

12DCD4  U.DICHU3ROETHANE.D4 

5.20000  ng/g 

0.5 

1.94 

TDP-94^A 

CSO 

12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 

5.10000  fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

CD2CL2  METHYLENE  CH1JORIDE-D2 

3.20000  fig/g 

0.5 

1333 

TDP-94-09A 

CSO 

CD2CL2  METHYLENE  CH1JORIDE.D2 

2.80000  ^ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.70000  ^g/g 

0.5 

9.17 

TDP-94-09A 

CSO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE.D10 

5.20000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

CSO 

MEC6D8  TOLUENE-D8 

5.60000  fig/g 

0.5 

1333 

TDP-94-09A 

CSO 

MEC6D8  TOLUENE-DS 

4.90000  ^g/g 

0.5 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

12DCD4  L2-DICHU:)ROETHANE-D4 

5.00000  ng/g 

5.0 

1.98 

TDP.94-09B 

CSO 

12DCD4  l,2-DICHLORC)ETHANE-D4 

5.10000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

CSO 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

3.20000  fig/g 

5.0 

1333 

TDP-94^B 

CSO 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.80000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

CSO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.60000  jig/g 

5.0 

5.50 

TDP-94-09B 

CSO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.30000  ^ig/g 

5.0 

D 

TDP-94^B 

CSO 

MEC6D8TOLUENE-D8 

5.40000  ^g/g 

5.0 

5.71 

TDP-94-09B 

CSO 

MEC6D8  TOLUENE-D8 

5.10000  ^g/g 

5.0 

D 

TDP-94-13A 

CSO 

lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

TDP-94-13A 

CSO 

niTCE  LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000  jig/g 

0.5 

D 

TDP.94.13A 

CSO 

I12TCE  LU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000  jig/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Meas  Uait  Flag  Data 

Bool  Value  Mt«»  Deatli  CoJe  Qual  %ltFD 


Chemical  Class:  VOLAllxJES  _ 

TDP-94-13A  CSO  IIJTCE  l.U-TRICHLOROETHANE 

TDP-94-13A  CSO  IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

TDP-94.13A  CSO  llDCE  l.l-DICHLOROETHYLENE 

TDP-94-13A  CSO  IIDCLE  1.1'DICHLOROETHANE 

TDP-94-13A  CSO  IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

TDP-94-13A  CSO  12DCD4  U-D1CHLOROETHANE-D4 

TDP-94-13A  CSO  12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 

TDP.94-13A  CSO  12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

TDP-94-13A  CSO  12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

TDP-94-I3A  CSO  I2DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

TDP-94-I3A  CSO  I2DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

TDP-94-I3A  CSO  I2DCLP  U-DICHUIROPROPANE 

TDP-94.I3A  CSO  I2DCLP  U-DICHLOROPROPANE 

TDP-94-I3A  CSO  I3DCLB  I,3-DICHU)ROBENZENE 

TDP-94-I3A  CSO  I3DCLB  I,3-DICHU)ROBENZENE 

TDP-94-I3A  CSO  I3DCP  U-DICHLOROPROPANE 

TDP-94-I3A  CSO  I3DCP  U-DICHLOROPROPANE 

TDP-94-I3A  CSO  I3DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TDP-94-13A  CSO  I3DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TDP-94-I3A  CSO  2CLEVE  2-CHLOROBTHYLVINYL  ETHER 
TDP-94-I3A  CSO  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TDP-94-I3A  CSO  ACET  ACETONE 

TDP-94-I3A  CSO  ACET  ACETONE 

TDP-94-I3A  CSO  ACRYL  ACRYLONITRILE 

TDP-94-I3A  CSO  ACRYL  ACRYLONITRILE 

TDP-94-I3A  CSO  BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

TDP-94-13A  CSO  BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

TDP-94-I3A  CSO  CI3DCP  CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

TDP-94-I3A  CSO  CI3DCP  CIS-1.3-DICHLOROPROPYLENE 

TDP-94-I3A  CSO  C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

TDP-94-I3A  CSO  C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

TDP-94-I3A  CSO  C2H3CL  CHLOROETHENE 

TDP-94-I3A  CSO  C2H3CL  CHLOROETHENE 

TDP-94-I3A  CSO  C2H5CL  CHLOROETHANE 

TDP-94-I3A  CSO  C2H5CL  CHLOROETHANE 

TDP-94-I3A  CSO  C6H6  BENZENE 

TDP-94-I3A  CSO  C6H6  BENZENE 

TDP-94-I3A  CSO  CCUF  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

TDP-94-I3A  CSO  CCUF  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

TDP-94-I3A  CSO  CCU  CARBON  TETRACHLORIDE 

TDP-94-I3A  CSO  CCU  CARBON  TETRACHLORIDE 


LT 

0.33000  fig/g 

0.5 

D 

4.70000  ne/g 

0.5 

4.80000  ^g 

0.5 

D 

LT 

0.49000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.49000  fig/g 

0.5 

D 

4.90000  ng/g 

0.5 

5.10000  jig/g 

0.5 

LT 

0.32000  ^ig^g 

0.5 

LT 

0.32000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000  |iig/g 

0.5 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.53000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.53000  ^ig/g 

0,5 

D 

LT 

0.14000  ng/g 

0.5 

LT 

0.14000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.20000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.23000  jig/g 

0.5 

LT 

0.23000  fig/g 

0.5 

D 

LI' 

0.50000  ng/g 

0.5 

LT 

0.50000  iig/g 

0.5 

D 

LT 

3.30000  4g/g 

0.5 

LT 

3.30000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000  fig/g 

0,5 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000  ng/g 

0,5 

LT 

0.20000  jiig/g 

0.5 

D 

NI) 

0.60000  ^g/g 

0.5 

R 

ND 

0.60000  ^g/g 

0.5 

DR 

NI) 

1.00000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

1.00000  ng/g 

0.5 

DR 

LT 

1,80000  ng/g 

0.5 

LT 

1.80000  fig^g 

0.5 

D 

LT 

0.64000  fig/g 

0.5 

LT 

0.64000  ng/g 

0-5 

D 

4.30000  tig/g 

0.5 

4.30000  ng/g 

0.5 

D 

LI' 

0.23000  ng/g 

0.5 

LT 

0.23000  \ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.31000  \ig/g 

0.5 

LT 

0.31000  ng/g 

0.5 

D 

2.II 


4.00 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Mcdte  Meas  uirit  Ffat  Sto 

Site  ID _ _ TertN—w _ Bool  Value  Meag  Peptli  C<wle  Qua!  %RPP 


2.70000  ng/g  0.5 

2.70000  (tg/g  0.5  D 


TDP.94-13A 

CSO 

CD2CL2  METHYLENE  CH1JORIDE-D2 

TDP-94.13A 

CSO 

CD2CU  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

TDP-94-13A 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

TDP-94-13A 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

TDP-94-13A 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TDP-94-13A 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TDP-94.13A 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TDP-94-13A 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TDP-94-13A 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

TDP-94-13A 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

TDP-94.13A 

CSO 

CHCU 

CHLOROFORM 

TDP-94-13A 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TDP-94-13A 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

TDP.94-13A 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

TDP-94-13A 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TDP.94-13A 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TDP-94-13A 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

TDP-94-13A 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

TDP-94-13A 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

TDP-94-13A 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

TDP-94-13A 

CSO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

TDP.94-13A 

CSO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

TDP-94.13A 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

TDP-94-13A 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

TDP-94-13A 

CSO 

MEC6D8TOLUENE-D8 

TDP-94.13A 

CSO 

MEC6D8  TOLITENE-D8 

TDP-94.i3A 

CSO 

MEC6H5TOLirENE 

TDP-94.13A 

CSO 

MEC6H5  TOLUENE 

TDP-94-13A 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

TDP-94-13A 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

TDP-94-13A 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBirrYL  KETONE 

TDP-94-13A 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBirrYL  KETONE 

TDP-94-13A 

CSO 

MNBK 

METHYlrN-BUTYL  KETONE 

TDP-94-13A 

CSO 

MNBK 

METHYl^N-BinrYL  KETONE 

TDP-94-13A 

CSO 

STYR 

STYRENE 

TDP-94-13A 

CSO 

STYR 

STYRENE 

TDP-94-13A 

CSO 

T13DCP 

TRANS-1 ,3-DICHLOROPROPENE 

TDP.94-13A 

CSO 

T13DCP 

TRANS-1 ,3-DICHLOROPROPENE 

tDP.94-13A 

CSO 

TCLEA 

Ll,2,2.TETRACHLOROETHANE 

TDP-94-13A 

CSO 

TCLEA 

l,L2,2-TETRACHLOROETHANE 

TDP-94-13A 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TDP-94.13A 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

4.40000  \x%f% 

0.5 

LT 

4.40000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.26000  fig/g 

0.5 

LT 

0.26000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.96000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.96000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000  jig/g 

0.5 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

D 

5.40000  ng/g 

0.5 

1.83 

5.50000  Mg/g 

0.5 

D 

NI) 

0.60000  fig/g 

0.5 

R 

NI) 

0.60000  ^ig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.25000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.25000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

D 

5.20000  ^g/g 

0.5 

3.77 

5.40000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.19000  fig/g 

0.5 

LT 

0.19000  ^g/g 

0.5 

D 

4.80000  fig/g 

0.5 

4.08 

5.00000  ng/g 

0.5 

5.20000  ^g/g 

0.5 

5.61 

5.50000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

4.30000  ng/g 

0.5 

LT 

4.30000  Hg/g 

0.5 

D 

LT 

0.63000  ng/g 

0.5 

LT 

0.63000  ng/g 

0.5 

D 

NI) 

1.00000  ^ig/g 

0.5 

R 

NI) 

1.00000  ^g/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.60000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.60000  ^g/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.60000  fig^g 

0.5 

R 

NI) 

0,60000  fig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.20000  jig/g 

0.5 

LT 

0.20000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.16000  ^g/g 

0.5 

LI' 

0.16000  ng/g 

0.5 

D 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Meas 

Bool  Value 


Halt  Flue  Dote 

Mcas  Deptii  Code  Qui 


•/•RPD 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94.13A 

TDP-94-13A 

cso 

CSC 

TRCLE 

TRCLE 

TRJCHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYl^NE 

5.10000  fig/g 
5.10000  \ig/g 

0.5 

0.5 

D 

TDP.94-13A 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000  Mg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000  fig/g 

0.5 

D 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdta 

TestNMie 

Meas 

Bool 

UiBt 

Valne  Mcas 

Deptfi 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  CYANIDE 

BWB-94-01A 

cso 

CYN  CYANIDE 

5.50000  ^g/g 

0.5 

036 

BWB-94-01A 

cso 

CYN  CYANIDE 

5.48000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

CYN  CYANIDE 

5.08000  ng/g 

0.5 

1.99 

BWS-94-01 

cso 

CYN  CYANIDE 

4.98000  \ig/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

BWB-94-01A 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

27.30000  fig/g 

0.5 

1.81 

BWB-94-01A 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

27.80000  |ig/g 

0.5 

D 

BWB-94-01A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  \ig/s 

0.5 

BWB-94-01A 

cso 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400  \ig/g 

0.5 

D 

BWB-94-01A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

59.20000  ^g/g 

0.5 

638 

BWB-94-01A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

63.10000  Hg/g 

0.5 

D 

BWB-94-01A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26.00000  ^g/g 

0.5 

H 

I 

1.55 

BWB-94-01A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.60000  ng/g 

0.5 

DH 

I 

BWB-94-01A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

BWB-94-01A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BWB-94-01A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

23.50000  Hg/g 

0.5 

19.11 

BWB.94-01A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

19.40000  ^g/g 

0.5 

D 

BWB-94^1A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

51.20000  ^g/g 

0.5 

0.59 

BWB.94-01A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.90000  Mg/g 

0.5 

D 

BWB-94-01A 

cso 

RDX  CYCIX>TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

104.00000  ^g/g 

0.5 

5.94 

BWB.94-01A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

98.00000  fig/g 

0.5 

D 

BWB-94-01A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.11000  ^g/g 

0.5 

BWB.94-01A 

cso 

TETRYL  N.METHYL-N2,4,6.TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

135TNB  U,5.TRINITROBENZENE 

26.60000  jig/g 

0.5 

1.12 

BWS-94-01 

cso 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

26.90000  fig/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

0.5 

BWS-94.01 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

50.60000  fig/g 

0.5 

0.79 

BWS.94-01 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

23.70000  iig/g 

0.5 

0.85 

BWS.944)1 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

23.50000  jig/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

BWS-94-01 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  \ig/g 

0.5 

D 

BWS.94-01 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  tig/g 

0.5 

BWS-94.01 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTITIAMINE 

LT 

2.00000  jig/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

NB  NITROBENZENE 

49.50000  ng/g 

0.5 

0.61 

BWS-944)1 

cso 

NB  NITROBENZENE 

49.20000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

60.00000  fig/g 

0.5 

2,31 

BWS-94-01 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

61.40000  ng/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrRO  ANILINE 

LT 

2.11000  iig/g 

0.5 

679 


Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


SkcID 

Media 

_5r 

TestNune 

Mcas 

Bool 

UaB 

Valw^  Me« 

I>e|i(li 

Flac 

Cade 

Date 

QuI 

%RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

BWS.94^1 

cso 

TETRYLN.METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2,11000  ^g/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  METALS 

BWS-94-01 

cso 

AG 

SILVER 

4.65000  ^g/p 

0.5 

1.71 

BWS-94-01 

cso 

AG 

SILVER 

4.73000  gg/g 

0.5 

D 

BWS.94-01 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5S70.00000  pg/g 

0.5 

23.41 

BWS-94-01 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4640.00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.81000  gg/g 

0.5 

3.04 

BWS-94-01 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.02000  gg/g 

0.5 

D 

BWS-944)1 

cso 

BA 

BARIUM 

270.00000  gg/g 

0.5 

4.16 

BWS-94-01 

cso 

BA 

BARRIM 

259.00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS-944)1 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.49000  gg/g 

0.5 

1.65 

BWS-94^1 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.40000  gg/g 

0,5 

D 

BWS-94^1 

cso 

CA 

CALCRIM 

22900-00000  gg/g 

0.5 

10.57 

BWS-94^1 

cso 

CA 

CALCRJM 

20600.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BWS.94-01 

cso 

CD 

CADMRJM 

5.92000  gg/g 

0.5 

8.57 

BWS.94-01 

cso 

CD 

CADMRFM 

6.45000  gg/g 

0.5 

D 

BWS.94-01 

cso 

CO 

COBALT 

50.50000  gg/g 

0.5 

1.60 

BWS-94-01 

cso 

CO 

COBALT 

49.70000  gg/g 

0.5 

D 

BWS-94.01 

cso 

CR 

CHROMRJM 

31.40000  gg/g 

0.5 

12.54 

BWS-94-01 

cso 

CR 

CHROMRTM 

35.60000  gg/g 

0.5 

D 

BWS.944)1 

cso 

cir 

COPPER 

39.80000  gg/g 

0.5 

4.63 

BWS.944)1 

cso 

ClI 

COPPER 

38.00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS.94-01 

cso 

FE 

IRON 

9140.00000  gg/g 

0.5 

16.08 

BWS-944)1 

cso 

FE 

IRON 

7780.00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS-9401 

cso 

HG 

MERCURY 

0.49700  gg/g 

0.5 

BWS.944)1 

cso 

HG 

MERCURY 

0.49700  gg/g 

0.5 

D 

BWS-94.01 

cso 

K 

POTASSRTM 

1420.00000  gg/g 

0.5 

1931 

BWS-94.01 

cso 

K 

POTASSRIM 

1170.00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS.944)1 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

3400.00000  gg/g 

0.5 

2934 

BWS-94.01 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

2530,00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS-944)1 

cso 

MN 

MANGANESE 

220.00000  gg/g 

0.5 

10,53 

BWS.944)1 

cso 

MN 

MANGANESE 

198.00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS-94.01 

cso 

NA 

SODRIM 

167.00000  gg/g 

0,5 

1139 

BWS-94.01 

cso 

NA 

SODRJM 

149.00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS.94.01 

cso 

N1 

NICKEL 

51.20000  gg/g 

0.5 

J 

1.57 

BWS-94-01 

cso 

NI 

NICKEL 

50.40000  gg/g 

0.5 

D 

J 

BWS-944)1 

cso 

PB 

LEAD 

96.40000  gg/g 

0.5 

4539 

BWS-944)1 

cso 

PB 

LEAD 

153.00000  gg/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  gg/g 

0.5 

BWS.94.01 

cso 

SB 

ANTIMONY 

20.70000  gg/g 

0.5 

D 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mc4ia 

Ta* 

Test  Nuae 

Meas 

Bool 

Uait 

Valw  Meas 

Deptfi 

Flag 

Code 

Oita 

Qul 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

BWS-94-01 

cso 

SE 

SELENRIM 

3.48000  >ig/g 

0.5 

H 

11.13 

BWS-94-01 

cso 

S£ 

SELENRJM 

3.89000  ^g/g 

0.5 

DH 

BWS-94-01 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000  jig/g 

0.5 

BWS-94-01 

cso 

TL 

THALLRFM 

LT 

34.30000  \i%/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

V 

VANADRIM 

57.00000  >ig/g 

0.5 

3.03 

BWS-94-01 

cso 

V 

VANADRJM 

55.30000  Mg/g 

0.5 

D 

BWS-94-01 

cso 

ZN 

ZINC 

112.00000  fig/g 

0.5 

1U2 

BWS-94-01 

cso 

ZN 

ZINC 

100.00000  |ig/g 

0.5 

D 

6S1 


Chemical  Class:  CYANIDE 


BRB-94-12A 

cso 

CYN 

CYANIDE 

BRB-94-12A 

cso 

CYN 

CYANIDE 

BRB-94-16A 

cso 

CYN 

CYANIDE 

BRB-94-16A 

cso 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-01 

cso 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-01 

cso 

CYN 

CYANIDE 

Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-12A 

CSO 

AG 

SILVER 

BRB-94-12A 

cso 

AG 

SILVER 

BRB-94-12A 

cso 

AL 

ALlIMINirM 

BRB-94-12A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

BRB-94-12A 

cso 

AS 

ARSENIC 

BRB-94-12A 

cso 

AS 

ARSENIC 

BRB-94-12A 

cso 

BA 

BARIUM 

BRB-94-12A 

cso 

BA 

BARRIM 

BRB-94-I2A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

BRB-94-12A 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

BRB-94-I2A 

cso 

CA 

CALCRIM 

BRB-94-12A 

cso 

CA 

CALCRIM 

BRB-94-12A 

cso 

CD 

CADMRJM 

BRB-94-12A 

cso 

CD 

CADMRJM 

BRB-94.12A 

cso 

CO 

COBALT 

BRB-94-12A 

cso 

CO 

COBALT 

BRB-94-12A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

BRB-94-I2A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

BRB-94-12A 

cso 

cv 

COPPER 

BRB-94-12A 

cso 

cv 

COPPER 

BRB-94-12A 

cso 

FE 

IRON 

BRB-94-I2A 

cso 

FE 

IRON 

BRB-94-12A 

cso 

K 

POTASSRJM 

BRB-94-12A 

cso 

K 

POTASSRFM 

BRB-94-12A 

cso 

MG 

MAGNESRFM 

BRB-94-12A 

cso 

MG 

MAGNESRFM 

BRB-94-12A 

cso 

MN 

MANGANESE 

BRB-94-12A 

cso 

MN 

MANGANESE 

BRB.94-12A 

cso 

NA 

SODRTM 

BRB-94-12A 

cso 

NA 

SODRIM 

BRB-94-12A 

cso 

N1 

NICKEL 

BRB-94-12A 

cso 

N1 

NICKEL 

BRB-94-12A 

cso 

PB 

LEAD 

BRB-94-12A 

cso 

PB 

LEAD 

0.46100  fig/g 

0.5 

5.57 

0.43600  fxg/g 

0.5 

D 

5.09000  fig/g 

3.0 

2.14 

5.20000  |ig/g 

3.0 

D 

5.03000  ng/g 

0.5 

3.90 

5,23000  ^g/g 

0.5 

D 

4,60000  jig/g 

0.5 

0.22 

4.59000  ng/g 

0.5 

D 

8590.00000  Mg/g 

0.5 

8.15 

9320.00000 

0.5 

D 

8.01000  ^g/g 

0.5 

0.87 

8.08000  ^g/g 

0.5 

D 

309.00000  ^g/g 

0.5 

0.32 

308.00000  ^g/g 

0.5 

D 

5.92000  fig/g 

0.5 

1.02 

5.86000  jiig/g 

0.5 

D 

28600.00000  jig/g 

0.5 

0.70 

28400.00000  ^g/g 

0.5 

D 

5.54000  ^g/g 

0.5 

2.56 

5.40000  fig/g 

0.5 

D 

55.40000  jig/g 

0.5 

1.09 

54.80000  ^g/g 

0.5 

D 

49.80000  ^g/g 

0.5 

1535 

42.70000  }ig/g 

0.5 

D 

44.70000  ^g/g 

0.5 

330 

46.20000  ^g/g 

0.5 

D 

12000.00000  \ig/g 

0.5 

16.79 

14200.00000  ^g/g 

0.5 

D 

2440.00000  ng/g 

0.5 

635 

2600.00000  fig/g 

0.5 

D 

4240.00000  ^g/g 

0.5 

4.16 

4420.00000  ^ig/g 

0.5 

D 

291.00000  jig/g 

0.5 

2.04 

297.00000  ^g/g 

0.5 

D 

329.00000  ^g/g 

0.5 

20.22 

403.00000  ^g/g 

0.5 

D 

56.70000  ng/g 

0.5 

0.18 

56.80000  ^g/g 

0.5 

D 

70.00000  ^g/g 

0.5 

5.15 

73.70000  ^g/g 

0.5 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II R1  Data  -  MS/MSD,  Relative 


Site  ID 

Mc«a 

Type 

Test  None 

Meas 

Bool 

Uait 

Mcai 

Depth 

Flag 

Code 

Date 

Qual 

%RPD 

BRB.94-12A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ng/g 

0.5 

BRB>94-12A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

cso 

S£ 

SELENIUM 

4.08000  ^g/g 

0.5 

7.63 

BRB-94-12A 

cso 

SE 

SELENRIM 

3.78000  Mg/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ^g/^g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  fig/g 

0.5 

D 

BRB>94-12A 

cso 

V 

VANADRIM 

67.70000  jig/g 

0.5 

7 

J 

3.77 

BRB-94-12A 

cso 

V 

VANADRIM 

70.30000  ^g/g 

0.5 

D7 

J 

BRB-94-12A 

cso 

ZN 

ZINC 

96.30000  fig/g 

0.5 

J 

3.77 

BRB-94-12A 

cso 

ZN 

ZINC 

100.00000  Mg/g 

0.5 

D 

J 

BRB-94-16A 

cso 

AG 

SILVER 

6.05000  ^g/g 

3.0 

16.11 

BRB-94.16A 

cso 

AG 

SILVER 

7.11000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4830.00000  *ig/g 

3.0 

19.78 

BRB.94-I6A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5890.00000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB>94-16A 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.85000  ^g/g 

3.0 

4.72 

BRB-94-16A 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.58000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

BA 

BARRIM 

263.00000  ng/g 

3.0 

336 

BRB-94-16A 

cso 

BA 

BARRIM 

272.00000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.52000  Mg^g 

3.0 

0.54 

BRB-94.I6A 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

5.55000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

CA 

CALCRIM 

15400.00000  fig/g 

3.0 

55.40 

BR&-94-16A 

cso 

CA 

CALCRIM 

27200.00000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

CD 

CADMRJM 

5.55000  ftg/g 

3.0 

4.06 

BRB-94.I6A 

cso 

CD 

CADMRJM 

5.78000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

CO 

COBALT 

54.40000  ^g/g 

3.0 

4.49 

BRB-94.I6A 

cso 

CO 

COBALT 

56.90000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

CR 

CHROMRJM 

45.80000  ^g/g 

3.0 

1.52 

BRB-94-16A 

cso 

CR 

CHROMRJM 

46.50000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

CU 

COPPER 

36.20000  jig/g 

3.0 

7.45 

BRB-94-16A 

cso 

ClI 

COPPER 

39.00000  Hg/g 

3.0 

D 

BRB.94-I6A 

cso 

FE 

IRON 

8950.00000  fig/g 

3.0 

2.65 

BRB-94-16A 

cso 

FE 

IRON 

9190.00000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

cso 

K 

POTASSRIM 

1050.00000  fig/g 

3.0 

22.03 

BRB-94.I6A 

cso 

K 

POTASSRIM 

1310.00000  ng/g 

3.0 

D 

BRB>94-16A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

2030.00000  >ig/g 

3.0 

19.56 

BRB-94-16A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

2470.00000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

MN 

MANGANESE 

159.00000  ng/g 

3.0 

13.49 

BRB-94-16A 

cso 

MN 

MANGANESE 

182.00000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

NA 

SODRIM 

258.00000  fig/g 

3.0 

1236 

BRB.94.I6A 

cso 

NA 

SODRJM 

292.00000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

N1 

NICKEL 

56.90000  fig/g 

3.0 

1.42 

BRB-94-16A 

cso 

NI 

NICKEL 

56.10000  ng/g 

3.0 

D 
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Bomb  and  Shell  RecotuBtioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative 


Site  ID 

Media 

_JW 

TestNane 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Mess 

Depdi 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

BRB-94-16A 

cso 

PB 

LEAD 

56.80000 

3.0 

0.88 

BRB-94-16A 

cso 

PB 

LEAD 

57,30000  jig^g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

20,90000  iie/z 

3.0 

7 

BRB-94-16A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000  fig/g 

3.0 

D7 

BRB-94-16A 

cso 

S£ 

SELENIUM 

3,22000 

3.0 

2.83 

BRB-94-I6A 

cso 

SE 

SELENRIM 

3,13000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000  Mg/g 

3.0 

D 

BItB-94-16A 

cso 

V 

VANADRFM 

84.90000  ^g/g 

3.0 

4.58 

BRB-94-16A 

cso 

V 

VANADRIM 

81.10000  |iig/g 

3,0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

ZN 

ZINC 

73.40000  ng/g 

3.0 

8.73 

BRB-94-16A 

cso 

2N 

ZINC 

80.10000  Mg/g 

3.0 

D 

BRP-94-07A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.54600  fig/g 

0.5 

2.97 

BRP-94-07A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.53000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94.09C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.56000  ^g/g 

5.0 

0.71 

BRP-94-09C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.56400  fig/g 

5.0 

D 

BRS-94-0I 

cso 

AG 

SILVER 

4.78000  ua/g 

0.5 

2.54 

BRS.94-01 

cso 

AG 

SILVER 

4.66000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

AL 

ALUMINIUM 

3460.00000  ng/g 

0.5 

0.86 

BRS-94-01 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3490.00000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.66000  fig/g 

0.5 

1.24 

BRS-94^1 

cso 

AS 

ARSENIC 

5,59000  fig/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

cso 

BA 

BARRJM 

257.00000  fig/g 

0.5 

1.57 

BRS-94-01 

cso 

BA 

BARRIM 

253,00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94.01 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.32000  fig/g 

0.5 

2.09 

BRS.94-01 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.21000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

CA 

CALCRIM 

32000.00000  fig/g 

0.5 

0.93 

BRS-94-01 

cso 

CA 

CALCRIM 

32300.00000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.86000  fig/g 

0.5 

5.79 

BRS-94-01 

cso 

CD 

CADMRJM 

5.53000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

CO 

COBALT 

48.40000  fig/g 

0.5 

Z09 

BRS-94-01 

cso 

CO 

COBALT 

47.40000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

CR 

CHROMRFM 

28.70000  fig/g 

0.5 

ZU 

BRS-94-01 

cso 

CR 

CHROMRIM 

28,10000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

ClI 

COPPER 

34.30000  ^g/g 

0.5 

Z96 

BRS-94-01 

cso 

CIJ 

COPPER 

33.30000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

FE 

IRON 

6780.00000  ^g/g 

0.5 

5.45 

BRS-94-01 

cso 

FE 

IRON 

6420.00000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

HG 

MERCURY 

0.48800  fig/g 

0.5 

3.76 

BRS-94-01 

cso 

HG 

MERCURY 

0.47000  fig/g 

0.5 

D 

1 

BRS-94-01 

cso 

K 

POTASSRIM 

623.00000  fig/g 

0.5 

\ 

3.10 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II  Rl  Data  -  MS/MSD,  Relative 


Site  ID 

Mcdte 

Type 

TestNane 

Mew 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

FUc 

Code 

Data 

Qnal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

BRS-94-01 

cso 

K 

POTASSRJM 

604.00000  yLg/g 

0.5 

D 

3.10 

BRS.944)1 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

3210.00000  yi^lg 

0.5 

33.46 

BRS-94^1 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

4500.00000 

0.5 

D 

BRS-94^1 

cso 

MN 

MANGANESE 

177.00000  jig/g 

0.5 

2.87 

BRS-94-01 

cso 

MN 

MANGANESE 

172.00000  Hg/g 

0.5 

D 

BR5-94-01 

cso 

NA 

SODRJM 

209.00000  |ig/g 

0.5 

3.76 

BRS-944)1 

cso 

NA 

SODRJM 

217.00000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-944)1 

cso 

NI 

NICKEL 

49.30000  ^g/g 

0.5 

J 

2.60 

BRS-944)1 

cso 

NI 

NICKEL 

50.60000  fig/g 

0.5 

D 

J 

BRS-94-01 

cso 

PB 

LEAD 

67.40000  ^g/g 

0.5 

2.92 

BRS-94-01 

cso 

PB 

LEAD 

69.40000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

SB 

ANTIMONY 

27.60000  ng/g 

0.5 

7.13 

BRS-94-01 

cso 

SB 

ANTIMONY 

25.70000  Mg/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

SE 

SELENRIM 

3.54000  ng/g 

0.5 

H 

3.16 

BRS.944)1 

cso 

S£ 

SELENRFM 

3.43000  ^g/g 

0.5 

DH 

BRS-94-01 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  Mg^g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

V 

VANADRIM 

55.60000  Hg/g 

0.5 

0.72 

BRS-94-01 

cso 

V 

VANADRIM 

55.20000  Hg/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

ZN 

ZINC 

73.70000  Hg/g 

0.5 

3.87 

BRS-94-01 

cso 

ZN 

ZINC 

70.90000  Hg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

BRB-94-16A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

1.11000  Hg/g 

3.0 

D 

12.66 

BRB.94-I6A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

1.26000  Hg/g 

3.0 

BRB-94-16A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000  Hg/g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000  Hg/g 

3.0 

TD 

BRB-94-16A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0,10000  Hg/g 

3.0 

TD 

BRB-94-16A 

cso 

PCB232 

POLYCHU^RINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000  Hg/g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000  Hg/g 

3.0 

TD 

BRB-94-16A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000  Hg/g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0,10000  Hg/g 

3.0 

TD 

BRB-94-16A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.10000  Hg/g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

cso 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790  Hg/g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790  Hg/g 

3.0 

TD 

BRB-94-16A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

1.23000  Hg/g 

3.0 

12.07 

BRB-94-16A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

1.09000  Hg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

1,57000  Hg/g 

5.0 

6.58 

BRP-94-09C 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

1.47000  Hg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

cso 

PCB221 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0,10000  Hg/g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

cso 

PCB221 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000  Hg/g 

5.0 

TD 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  11 R1  Data  -  MS/MSD,  Relative 


Site  ID 


Medfai 

jay-- 


Test  N) 


Mcas 

BcmI 


Value 


Untt 

Meas 


Fkc 

Depth  Cotie 


Data 


•/•RPD 


Chemical  Class:  FESTlClDESfPCBS 


BRP-94.09C 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000  fig^g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000  pg/g 

5.0 

TD 

BRP-94-09C 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYH242 

NI) 

0.10000  ^g/g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000  pg/g 

5.0 

TD 

BRP.94.09C 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000  pg/g 

5.0 

T 

BRP.94.09C 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000  pg/g 

5.0 

TD 

BRP-944)9C 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790  ua/e 

5.0 

T 

BRP-944)9C 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790  ng/g 

5.0 

TD 

BRP-94.09C 

cso 

PCB260  PCB1260 

1.55000  u^g 

5.0 

BRP-94.09C 

cso 

PCB260  PCB1260 

1.46000  pg/g 

5.0 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-04A 

cso 

123TCB  1A3-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  4g/g 

0.5 

BRB-944)4A 

cso 

123TCB  U,3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

BRB.94.04A 

cso 

124TCB  U,4-TRlCHLOROBENZENE 

8.10000  VLfJz 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

I24TCB  U,4-TR1CHIjOROBENZENE 

7.90000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-944MA 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  na/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

12DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

D 

BRB.944)4A 

cso 

12DPH  1J.DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  ua/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

7.90000  ue/g 

0.5 

BRB-94.04A 

cso 

13DBD4  13-DICHU)ROBENZENE-D4 

5,80000  ^ig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

I3DCLB  1.3-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200  pg/g 

0.5 

D 

BRB.94.04A 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000  ^g/g 

0.5 

R 

BRB.94.04A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB-944)4A 

cso 

I4DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

7.40000  ng/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

6.20000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94.04A 

cso 

236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

0.5 

BRB-944)4A 

cso 

236TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

LI' 

0.62000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94.04A 

cso 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  pg/g 

0.5 

D 

BRB-94^A 

cso 

246TBP  2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

246TBP  2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500  pg/g 

0.5 

BRB-94.04A 

cso 

24DCLP  2.4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

24DMPN  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

BRB-94.04A 

cso 

24DMPN  2.4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-944)4A 

cso 

24DNP  2.4.DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  Mg/g 

0.5 

5.98 


2.50 


30.66 


17.65 


16.67 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative 


Site  ID 

Mete 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Fine 

Code 

Dte 

Qoal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-04A 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4,70000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94^A 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

7.60000  jig/g 

0.5 

X 

3.87 

BRB-94^A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

7.90000  jig/g 

0.5 

DX 

BR&94-04A 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000  >ig/g 

0.5 

BRB>94-04A 

cso 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  ^ig/g 

0.5 

D 

BRB-94^A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

2CLP  2-CHlX)ROPHENOL 

7.00000  ^g/g 

0.5 

10.53 

BRB-94-04A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

6.30000  ng/g 

0,5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

2CLPD4  2-CHIJOROPHENOL.D4 

5.00000  ^g/g 

0.5 

27.27 

BRB-94-04A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOLD4 

3.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-944WA 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

8.00000  jig/g 

0.5 

7.79 

BRB-94-04A 

cso 

2FBP  2.FLIIOROBIPHENYL 

7.40000  \ig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

4.20000  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

4.20000  }ig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

0.05000  ^g/g 

0.5 

6.19 

BRB-94-04A 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

0.04700  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

hr 

0.09800  ng/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  ^g^g 

0.5 

D 

BR&-94^A 

cso 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000  iig/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NO 

3.10000  ixg/g 

0.5 

DR 

BRB-94-04A 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  jig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000  Mg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

33DCBD  3,3-ClCHLC)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000  }igfg 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

LI' 

1.60000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000  pLg/g 

0.5 

BRB-94^A 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000  |Ag/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.34000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

3NT  3-NITROTOLlTENE 

LT 

0.34000  pLg/g 

0.5 

D 

BRB>94-04A 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  \ig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  |ig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  iig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

Nl) 

0.63000  jig/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

cso 

4CANIL  4-CHIjOROANILINE 

Nl) 

0,63000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB-94-04A 

cso 

4CL3C  4.CHLORO-3-CRESOL 

11.00000  jig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

11.00000  ^g/g 

0.5 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative 

Mc4fai  Mcas  ikic 

SktID  Type _ TertN— le _ Bool  \tSae  Mos  Depth  Code  Q— I  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLAXIlES 


BRB-94-04A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2,40000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94^A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0,13000  jig/g 

0.5 

R 

BRB-94^A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0,13000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB-94-04A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  Hg/g 

0,5 

R 

BRB-94^A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3,10000  ng/g 

0.5 

DR 

BRB.94-04A 

CSO 

BOHIPV  BENZO  PERYLENE 

LT 

O.ISOOO  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  lG,ai]  PERYLENE 

LT 

0.18000  Mg/g 

0.5 

D 

BRB-94^A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ng^g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05000  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0,03200  >ig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.49000  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.39000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0,08000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ng/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADEENE 

LT 

0.52000  >ig/g 

0.5 

D 

BRB>94-04A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94^A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  jig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  ng/g 

0.5 

D 

BR&94-04A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ng/g 

0.5 

BRB-94^A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  fig/g 

0.5 

BRB-94>04A 

CSO 

CPMS02  4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  fAg/g 

0.5 

D 

BRB-94^A 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ng/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LI' 

0.31000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  ng/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

DBCP 

DIBROMtX:HLOROPROPANE 

LT 

0.07100  ^g/g 

0.5 

D 

BR&-94-04A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ^g^g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  Hg/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

DBZFUR  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000  fig/g 

0.5 

BRB.94^A 

CSO 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

BRB-94^A 

CSO 

ex:pd 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  fig^g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

DDVP 

VAKWA 

LT 

0.06800  fig/g 

0.5 

D 

BRB>94<04A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 
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SMcID 

KMfa 

-JOE. 

TotNaMC 

Mcas 

Bool 

VahM  Mns 

DtfA 

Flue 

Code 

Dirta 

QmI 

%RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-04A 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.50000 

0.5 

5.19 

BRB-94-04A 

cso 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.90000  ng/g 

0.5 

BRB-94^A 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500  hr/b 

0.5 

BRB.W-04A 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900  fig/g 

0.5 

BRB-94^A 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900  ng/g 

0.5 

D 

BRB-M-04A 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000 

0.5 

BRB-94^A 

cso 

DNBP  DI-N-BiriYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

DNOP  DLN^DCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  |ig/g 

0,5 

D 

BRB-94^A 

cso 

DNOPD  DLN-OCTYL  PHTHALATE-D4 

10.00000 

0.5 

BRB>94-04A 

cso 

DNOPD  DI.N<)CTYLPHTHALATE-D4 

10.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000  ue/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0,5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  jig/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  Mg^g 

0.5 

DR 

BRB-94-04A 

cso 

ESFS04  ENDOSULFANSirLFATE 

LT 

1.20000  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

ESFS04  ENDOSULFANSirLFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0,5 

D 

BRB-944)4A 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

0.5 

R 

BRB-94^A 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB>94^A 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

0.05000  fAg/g 

0.5 

19.78 

BRB.944)4A 

cso 

FANT  FUIORANTHENE 

0.04100  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

FLRENE  FUJORENE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  jig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  }ig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

Ul 

0.48000  >ig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LI¬ 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

ICDPYR  INDENO[L2,3-C,DI  PYRENE 

LT 

2.40000  ng/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

ICDPYR  INDEN01L23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000  jig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ^^g 

0.5 

BRB-94-04A 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ^g/g 

0.5 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MSMSD,  Relative 


Mcas  UbK  Data 

Site  ID  Type _ TestNttae  Bod  VahK  Mcas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


Mem 

Bod  Valw 


Flac  Dai* 

Code  Qua!  %RPD 


BRB-94-04A 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0,23000  ng/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.19000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

PHEND6  PHENOLD6 

5,80000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

PHEND6PHENOL-D6 

4.60000  \ig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

9.40000  ^g/g 

0.5 

BRB-94^A 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

8.50000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,I.DICHIjOROET 

LT 

0.06400  fig/g 

0.5 

BRB>94^A 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICH1jOROET 

LT 

0.06400  \ig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

PPDDE 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL).1.1-D1CHLOROET 

LT 

0.06800  |ig/g 

0.5 

BRB-94^A 

CSO 

PPDDE 

23-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1.1-WCHL0RCWT 

LT 

0.06800  fig/g 

0.5 

D 

BRB-944)4A 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA<:HL0R0PHENYL)-1,1,1.TR1CHL0R0 

LT 

0.10000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

PPDDT 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1,I-TR1CHLORO 

LT 

0.10000  ^g/g 

0,5 

D 

BRB-94^A 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  ng/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

PYR 

PYRENE 

8.30000  4g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

PYR 

PYRENE 

8.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

SIIPON 

2.<:HLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

SIFPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

3.80000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-04A 

CSO 

TRPDI4  TERPHENYL-D14 

3,80000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-9404A 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ng/g 

0.5 

BRB.94-04A 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

123TCB 

133-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

BRB-94.12A 

CSO 

123TCB 

133-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

124TCB 

13.4-TRICHLOROBENZENE 

9.80000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

124TCB 

13,4-TRICHLOROBENZENE 

9.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

12DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  fig/g 

0.5 

D 

BRB>94-12A 

CSO 

12DPH 

13-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  Mg/g 

0.5 

BRB.94-12A 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

13DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.40000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

7.20000  }ig/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

CSO 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  iLg/g 

0.5 

BRB>94-12A 

CSO 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  iig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  pig/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  ^g/g 

0.5 

DR 

BRB-94.12A 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

7.90000  }Lg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

14DCLB  I.4.DICHLOROBENZENE 

7.70000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-I2A 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  pig/g 

0.5 

BRB-94.12A 

CSO 

236TCP 

23,6-TRlCHlX>ROPHENOL 

LT 

0.62000  pLg/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  pig/g 

0.5 
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Sitem 

Medfa 

Tyi* 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Uait 

VahK  Meas 

Beptli 

FtaC 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

BRB-94-12A 

cso 

3NT  3-NlTROTOLUENE 

LT 

0,34000  ue/e 

0.5 

BRB-94.12A 

cso 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB.94.12A 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRC)-2-CRESOL 

LT 

O.SOOOO  ue/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

O.SOOOO  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENVL  ETHER 

LT 

0,04100  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  Hg/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

4CANIL  4^H1jOROANILINE 

NI) 

0.63000  ue/e 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

cso 

4CANIL  44:HIjOROANILINE 

NI) 

0.63000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

4CUC  44:HL0R0-3-CRES0L 

15.00000  fig/g 

0.5 

6.45 

BRB-94-12A 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

16.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

4CLPPE  4^HLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  uB/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

NI) 

3.10000  ue/g 

0.5 

R 

BRB-94.12A 

cso 

4NANIL  4.NITROANILINE 

NI) 

3.10000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

12.00000  fig/g 

0.5 

8.00 

BRB-94-12A 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

13.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

1.30000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB.94-12A 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.40000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.40000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  ftg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

8.20000  fig/g 

0.5 

3.59 

BRB-94-12A 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

8.50000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  jig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000  ^g/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

cso 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000  Hg/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  Mg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-I2A 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  Hg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

B2CEX  BIS  {2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LI' 

0.44000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LI' 

0.36000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

B2EHP  BIS{2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

694 
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Media  Mcas  Unit  Flae  Date 

Site  ID _ T^je _ TestNaate _ Bod  Vahie  Mea»  Depth  Code  Qaai  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLA'I'lLES 


BRB-94-12A 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  ^g/g 

0.5 

D 

BRB.94-12A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  lA]  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

BRB-94.12A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB>94-12A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  jig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  Hg/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

BRB.94-12A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB.94-12A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIJLFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

0.5 

BRB-94.12A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  ng/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  jig/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  ng/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB-94.12A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  {GMJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [GM,l\  PERYLENE 

LT 

0.18000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ng/g 

0.5 

BRB.94-12A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ng/g 

0.5 

D 

BRB.94-12A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHU^ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHUIROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHUIROETHANE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LI' 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ng/g 

0.5 

D 

BRB.94-12A 

CSO 

CPMS 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  }ig/g 

0.5 

BRB.94-12A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ytg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

CPMS02  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  ^g/g 

0.5 

BRB-94.12A 

CSO 

CPMS02  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LI¬ 

0.06600  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  jig/g 

0.5 
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site  ID _ _ TtstNaic 


Chemical  Class:  SXMIVOLATILES 


BRB-94-12A 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  Hg/g 

0.5 

D 

BI(B-94-12A 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ^g/g 

0.5 

BRB-94.12A 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHUMODE 

LT 

0.21000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB^94-12A 

cso 

DBZFURDIBENZOFURAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

DBZFUR  DBENZOFURAN 

LT 

0.38000  Hg/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  Mg^g 

0.5 

BRfi-94-12A 

cso 

DCPD 

DICYCIjOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

D 

BltB-94-12A 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

BRB.94-12A 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

BRB-94-I2A 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  (ig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.80000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB.94-12A 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-I2A 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^g/g 

0.5 

BRB-94-I2A 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LI' 

0.06300  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

DNBP 

DLN-BirrYL  PHTHALATE 

LI' 

1.30000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  Mg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

13.00000  Mg^g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

11.00000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94-I2A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  4g^g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LI' 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-I2A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^g/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  ng/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

ESFS04 

ENDOSITLFAN  SIJLFATE 

LT 

1.20000  Mg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ng/g 

0.5 

R 

BRB-94.12A 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBllTADIENE 

LT 

0.97000  ^g/g 

0,5 

BRB-94-12A 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBirrADENE 

LT 

0.97000  fig/g 

0.5 

D 
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Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Deptii 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

•/•RPD 

BRB-94-12A 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ^ig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ICDPYR  INDENOIl,23-CeD]  PYRENE 

LT 

2.40000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ICDPYR  INDENO  (1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  Mg^g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  fAg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  ng/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

cso 

KEP 

KETONE 

ND 

1.30000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  jig/g 

0.5 

D 

BRB>94-12A 

cso 

MIREX 

L1A,2,2,3,3A,4.5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  jig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

MIREX 

l,lA,2,2,3,3A,4.5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

BRB-94.12A 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LI' 

0.18000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  jig/g 

0.5 

BRB-94.12A 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  fAg/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

BRB-94.12A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.40000  jAg/g 

0.5 

7.06 

BRB-94-12A 

cso 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.10000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

NNDME  N-NTmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  jAg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

NNDME  N-NTOOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ^g/g 

0.5 

BRB-94.12A 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  fAg/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

OXAT 

1,4<)XATHIANE 

LT 

0,07500  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500  Mg/g 

0,5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000  jAg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000  >Ag/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000  jAg/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000  fig/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000  Mg^g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

cso 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000  fAg/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

PCB242 

TOLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000  jAg/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000  fAg/g 

0.5 

DR 
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^9 

TcstNaM 

Mcas 

Bool 

VmH 

Vaine  Mcas 

Deptii 

Flue 

Code 

Dita 

Qnal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-12A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000  Hg/g 

0.5 

R 

BRB-94-I2A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000  ng/g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000  jig/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0,32000  ^g^g 

0.5 

DR 

BRB-94-12A 

cso 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.79000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000  ^g/g 

0.5 

D 

KtB-94-12A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000  ug/g 

0.5 

BRB-94-I2A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

9.00000  Ugju 

0.5 

X 

1.12 

BRB-94-12A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.90000  ^g/g 

0.5 

DX 

BRB-94-12A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  jig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

PHEND6  PHEN01^D6 

6.80000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

PHEND6  PHEN01^D6 

6.80000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

12.00000  fig/g 

0.5 

8.00 

BRB-94-12A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

13,00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

PPDDD 

2a-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

LT 

0.06400  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

PPDDD 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLOROET 

LT 

0.06400  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARACHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.06800  jig/g 

0.5 

BRB.94-12A 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1.DICHLOROET 

LI' 

0.06800  jig/g 

0.5 

D 

BRB-94.12A 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRlCHLORO 

LT 

O.IOOOO  \ig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

PPDDT 

2 J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l  .1,1  -TRICHLORO 

LT 

0.10000  jig/g 

0,5 

D 

BRB-94.12A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  fig/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

PYR 

PYRENE 

9.90000  ^g/g 

0.5 

11.76 

BRB-94.12A 

cso 

PYR 

PYRENE 

8.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

SIIPON 

2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

SlIPON 

2-CHU)RO-1-{2.4-DICH1jOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

TRPD14 

TERPHENYL.D14 

4.90000  ng/g 

0.5 

10.75 

BRB.94.12A 

cso 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.40000  ng/g 

0.5 

D 

BRB-94-12A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LI' 

12.00000  ^g/g 

0.5 

BRB-94-12A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRB-94-16A 

cso 

123TCB 

L2;5-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

cso 

123TCB 

1,23-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94.16A 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

12.00000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRlCHLOROBENZENE 

12.00000  iig/g 

3.0 

DX 

BRB-94-16A 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

3.0 

BRB-94-16A 

cso 

12DCLB 

U-DICHUIROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  ng/g 

3.0 

BRB-94.16A 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  ixg/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

cso 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

8.40000  ^g/g 

3,0 

2.41 
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Media  ujyt  tete 

Site  ID _ Type _ Test  Nat _ Bool  Valne  Maas  Depth  Code  Qaal  %RPP 


Chemical  Class:  SBMIVOLAI'IlES 


BRB.94-16A 

CSO 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

S30000  ^g/g 

3.0 

2.41 

BRB>94-16A 

CSO 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94.16A 

CSO 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

NP 

0.63000  pLg/g 

3.0 

R 

BRB-94-16A 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  \ig/g 

3.0 

DR 

BRB-94-16A 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

9.40000  ^g/g 

3.0 

6.19 

BRB-94.16A 

CSO 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

10.00000  ^g^g 

3.0 

D 

BRB-94.16A 

CSO 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

236TCP  23a6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g 

3.0 

D 

BRB.94-16A 

CSO 

245TCP  2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  ng/g 

3.0 

BRB.94-16A 

CSO 

245TCP  2A5-TRICHlX)ROPHENOL 

LT 

0.49000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94.16A 

CSO 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

20.00000  ^g/g 

3.0 

X 

4.88 

BRB.94-I6A 

CSO 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

21.00000  ng/g 

3.0 

DX 

BRB-94-16A 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ng/g 

3.0 

BRB.94-I6A 

CSO 

246TCP  2A6-TTUCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  \ig/g 

3.0 

D 

BR&.94.I6A 

CSO 

24DMPN  2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

24DMPN  2,4.DIMETH  YLPHENOL 

LT 

3.00000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

10.00000  jig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

10.00000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000  ng/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRB.94.I6A 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000  ^g/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

26Dm  2,6-DINrrROTOLirENE 

LT 

0.32000  ^g^g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

9.10000  ^g/g 

3.0 

9.42 

BRB-94-16A 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

10.00000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRB.94-I6A 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.30000  ^g/g 

3.0 

14.04 

BRB-94-16A 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

6.10000  ^tg/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  ng/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

2FBP  2-FLlFOROBIPHENYL 

.  10.00000  ^g/g 

3.0 

9.52 

BRa>94.16A 

CSO 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

11.00000  fig^g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

2FP  2.FLUOROPHENOL 

5.00000  fig/g 

3.0 

19.82 

BRB-94-16A 

CSO 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

6,10000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  fig/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

2MNAP  2-METHVLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  ng/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

2MP  2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  ^g/g 

3.0 

D 
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Madia  MaM  Uirit  Fkf  OMa 

SitelD  Type _ TertNaa^ _ Boo)  Valae  Meas  Pepth  Code  Qaal  %RPD 


BRB-94-16A 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

NI) 

3-10000  ^g/g 

■ 

3.0 

R 

BRB-94-16A 

CSO 

2NAN1L  2-NrrROANILINE 

NI) 

3.10000  >ig/g 

3.0 

DR 

BRB-94-16A 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  MS^g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000  ^lg/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

35DNA  3,5-DINlTROANILINE 

LT 

1.60000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000  ^g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

3NT  3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000  ng/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.34000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  ^e/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NO 

0.63000  ^g/g 

3.0 

R 

BRB-94-16A 

CSO 

4CANIL  4.CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000  fig/g 

3.0 

DR 

BRB-94-16A 

CSO 

4CUC  4^HLORO-3-CRESOL 

14.00000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94.16A 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

4CLPPE  4-CHU)ROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  (jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

4MP  4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  jtg/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

4MP  4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  \x%/% 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

NI) 

3.10000  ^g/g 

3.0 

R 

BRB.94-16A 

CSO 

4NANIL  4.NITROANILINE 

NI) 

3.10000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRB-94-16A 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

14.00000  >ig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

4NP  4.NITROPHENOL 

14.00000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ng/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  ^g/g 

3.0 

BR&.94-16A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  fig/g 

3.0 

D 

BRB.94-I6A 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  ^ig/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LI' 

1.30000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

10.00000  ng/g 

3.0 

9.52 

BRB-94-16A 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

11.00000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  fig/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000  fig/g 

3.0 

R 

BRB-94-16A 

CSO 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000  fig/g 

3.0 

DR 

BRB-94-16A 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  fig/g 

3.0 

BRB-94-I6A 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ^g/g 

3.0 

D 
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SKclD  Type _ TtrtNaiM _ Bool  Value  Mf»  Deptt  CoJe  Q— I  %RPD 


Chemical  Class:  SBMlVOLATIi.F.S 


BRB-94-16A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  \isJz 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^g/g 

3.0 

BRB>94-16A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  jifi/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/^g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHVL)ETHER 

LT 

0.36000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  ^g^g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETH  YHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  Mg/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

BAANT 

BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  ug/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

BAANT 

BENZO  |A|  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  ng/g 

3.0 

BRB.94-16A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LI' 

1.20000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fBJ  FLIORANTHENE 

LT 

0.31000  ug/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  (B1  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ug/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB.94-16A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB.94-16A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

3,0 

BRB-94-16A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  ng/g 

3.0 

R 

BRB-94-I6A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  Mg/g 

3.0 

DR 

BRB-94-16A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  |ig/g 

3.0 

R 

BRB-94-16A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  jig/g 

3.0 

DR 

BRB-94-16A 

CSO 

BOfflPY  BENZO  |G,H.n  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

3.0 

BRB.94-16A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  |G.H.n  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ^ig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  fig/g 

3.0 

BRB.94-I6A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04300  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

3.0 

D 

BRB.94-I6A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU>ROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ng/g 

3.0 

BRB.94-I6A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  >ig/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

CLDAN 

0 

1 

LT 

0.68000  ^g/g 

3.0 
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Mmu*  uiyit  oi^i 

ate  ID  Type _ TestNane _ Bool  Valwe  M««»  Depft  Code  Qnal  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-16A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl  SULRDE 

LT 

0.09700  ^g/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  Mg/g 

3.0 

D 

BRB-94.16A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ng/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  fig/g 

3.0 

BRB-94>16A 

CSO 

CPMS02  4-CHIJOROPHE^^m^ETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  lAHl  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ I  AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  ng/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  jig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DBZRJR  DIBENZORrRAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DBZRTR  DIBENZORFRAN 

LT 

0.38000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94.16A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  jig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

8.90000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

9.30000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^g/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

14.00000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

14.00000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

3,0 

BRB-94-16A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  fig/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  Hg/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  fig/g 

3.0 

R 

BRB>94-16A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  fig/g 

3.0 

DR 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II R1  Data  -  MS/h4SD,  Relative 


Mete  Mcae  Uatt  Ftee  Deta 

Site  BP  Type _ TertNeiwe _ Bool  Veit  Meet  Depth  Code  Quel  %RPD 


BRB-94-16A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  jig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1,20000  ng/g 

3-0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

3.0 

R 

BRB-94.16A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  ng/g 

3.0 

DR 

BRB-94-16A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  ng/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  ng/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  jig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  Mg/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  |ig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  |ig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^ig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

ICDPYR  INDENO[L23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  ^g/g 

3.0 

BRB-94.16A 

CSO 

ICDPYR  INDENOIL23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB.94-I6A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  |ig/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000  ng/g 

3.0 

R 

BRB-94-16A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000  ^g/g 

3.0 

DR 

BRB-94.I6A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  jig/g 

3.0 

D 

BR&94-16A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  Mg/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ng/g 

3,0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

MIREX 

LlA,2^3,3A,4,5,5,5A,5a6.DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  ^g/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

MIREX 

UlA,2^^,3A.4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  ng/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  ^g/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  jig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94*16A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ng/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^g/g 

3.0 

D 

BRB-94.I6A 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.50000  fig/g 

3.0 

BRB-94.I6A 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.40000  ng/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LI' 

0.46000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

9.50000  ng/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

10.00000  fig/g 

3.0 

D 

BRB-94-16A 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LI' 

0.29000  fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  fig/g 

3.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative 

M«lki  Mcas  Unit  Flsf  Data 

Site  ID  TyP«  Test  Naaie _ B»ol  Value  Meas  Depth  Coiie  Qaal  %RPD 


Chemical  Class:  S3EMIVOLATILES 


BRB-94-16A 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  Hg/g 

3,0 

D 

BRP-94^7A 

cso 

123TCB  I^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  Hg/g 

0.5 

BRP-94^7A 

cso 

123TCB  1A3-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

124TCB  UATRICHLOROBENZENE 

9.20000  ^g/g 

0.5 

4.26 

BRP-94-07A 

cso 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

9.60000  Mg/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  fig/g 

0.5 

BRP-9407A 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  >ig/g 

0.5 

BRP-94^7A 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  wg/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

13DBD4  U3-DICHU)ROBENZENE-D4 

7.90000  Mg/g 

0.5 

2.50 

BRP-94-07A 

cso 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.10000  ^ig/g 

0.5 

BRP.94-07A 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  fig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000  ^g/g 

0.5 

R 

BRP-94-07A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000  ^ig/g 

0.5 

DR 

BRP-94-07A 

cso 

14PCLB  l,4-DlCHU)ROBENZENE 

8.20000  ^ig/g 

0.5 

BR?-9«7A 

cso 

14DCLB  l,4-DlCHU)ROBENZENE 

8.20000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-9«7A 

cso 

236TCP  23,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

0,5 

D 

BRP-94^7A 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  fig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000  ^g/g 

0.5 

8.70 

BRP-94-07A 

cso 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

12,00000  Mg/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LI 

0,06100  >ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

cso 

24DCLP  2,4-DlCHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

cso 

24DMPN  2,4.DIMETH  YLPHENOL 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

24DMPN  2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  fig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

6.50000  >ig/g 

0.5 

7.41 

BRP-94-07A 

cso 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

7.00000  jig/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

cso 

26DNA  2,6.DINITROANILINE 

LT 

0.57000  jig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

26DNA  2,6-DINrrROANlLINE 

LT 

0.57000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.32000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

8.20000  ^g/g 

0.5 

2.47 

BRP-94^7A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

8.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOUD4 

5.10000  fig/g 

0.5 

5.71 

BRP-94-07A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOl^D4 

5.40000  ^g/g 

0.5 

705 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative 


Test  Name 


Meas  Uait  flac  Data 

Bool  VahM  Meas  Deptb  Code  Qual  •/•RPD 


BRP-94-07A  CSO  2CNAP  2-CH1jORONAPHTHALENE 

BRP-94-07A  CSO  2CNAP  2-CH1jORONAPHTHALENE 

BRP-94-07A  CSO  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

BRP-94-07A  CSO  2FBP  2.FLUOROBIPHENYL 

BRP-94-07A  CSO  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRP-9«7A  CSO  2FP  2-FLUOROPHENOL 

BRP.9«7A  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

BRP-94^7A  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

BRP-94-07A  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

BRP-94-07A  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

BRP-94-07A  CSO  2NAN1L  2-NITROANIUNE 

BRP-94-07A  CSO  2NANa,  2-NITROANILINE 

BRP-94-07A  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

BRP-94-07A  CSO  2NP  2-NrrROPHENOL 

BRP-94-07A  CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZroiNE 

BRP-94-07A  CSO  33DCBD  3.3-CICHU>ROBENZn)INE 

BRP-94-07A  CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

BRP-94-07A  CSO  35DNA  3.5-DINrrROANILINE 

BRP-94-07A  CSO  3NANIL  3-NrrROANILINE 

BRP-94-07A  CSO  3NANIL  3-NITROANIUNE 

BRP-94.07A  CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

BRP-94-07A  CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

BRP-94-07A  CSO  46DN2C  4.6-DIN1TRO-2-CRESOL 

BRP-94.07A  CSO  46DN2C  4.6-DINrrRO-2-CRESOL 

BRP-94-07A  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

BRP-94-07A  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

BRP-94-07A  CSO  4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

BRP-94-07A  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

BRP-94-07A  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

BRP-94.07A  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

BRP-94-07A  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
BRP-94-07A  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

BRP-94-07A  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

BRP-94-07A  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

BRP-94-07A  CSO  4NANIL  4-NrrROANIUNE 

BRP-94-07A  CSO  4NANIL  4-NITROANILlNE 

BRP-94-07A  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

BRP-94-07A  CSO  4NP  4-NrrROPHENOL 

BRP-94-07A  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRP-944)7A  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRP-94-07A  CSO  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

BRP-94-07A  CSO  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 


LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.24000 

0.5 

D 

7.60000  ^g/g 

0.5 

5.41 

7.20000  fig/g 

0.5 

4.20000  ^g/g 

0.5 

26.80 

5.50000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.03200  Mg/g 

0.5 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.09800 

0.5 

LT 

0.09800  ^g/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000  fig/g 

0.5 

R 

NI) 

3.10000  jig/g 

0.5 

DR 

LT 

1.10000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.10000  gg/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000  ng/g 

0.5 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000  fig/g 

0.5 

LI' 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.34000  ng/g 

0.5 

LT 

0.34000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.80000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.80000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100  ^g/g 

0.5 

LT 

0.04100  ^g/g 

0.5 

D 

NI) 

0.63000  fig/g 

0.5 

R 

NI) 

0.63000  ^g/g 

0.5 

DR 

13.00000  ng/g 

0.5 

16.67 

11.00000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.17000  jig/g 

0.5 

LT 

0.17000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000  jig/g 

0.5 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

NI) 

3.10000  lig/g 

0.5 

R 

NI)  • 

3.10000  fig/g 

0.5 

DR 

12.00000  ^g/g 

0.5 

12.00000  ^g^g 

0.5 

D 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

LT 

1.30000  ^ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000  ng/g 

0.5 

LT 

0.40000  ^g/g 

0.5 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditionir^  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP.94^7A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.14000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0,23000  ^g^g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.12000  jig/g 

0.5 

D 

BRP-9«7A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

0.5 

BRP-944)7A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  fig^g 

0.5 

D 

BRP.94-07A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTAWENE 

LT 

0.52000  |ig/g 

0.5 

BRP-94^7A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  >ig/g 

0.5 

D 

BRP-9407A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  \ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  fig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700  ^g/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHE^m.^lETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  |ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHE^m-METHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

CPMS02  4-CH1jOROPHENYLMETHVL  SULFONE 

LT 

0.06600  fig/g 

0.5 

BRP-94^7A 

CSO 

CPMS02  4-CHIjOROPHE>JYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  jig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  Mg/g 

0.5 

D 

BRP.94-07A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  >ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

DBZRJR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000  fig/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

DBZRJR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

DCPD 

DICYCU)PENTADIENE 

LT 

0.57000  ^ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  \ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  fig/g 

0.5 

D 

BRP.94-07A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

0.30000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  jig/g 

0.5 

D 

BRP.94-07A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.30000  \igfg 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.90000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

BRP-9«7A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  fig/g 

0,5 

D 

BRP.94-07A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LI' 

1.30000  fig/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

D 
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Mete  Mcm  Uait  Fliit  Dte 

SMelP  Type _ TertNMt _ Beni  Vtee  Me«»  Depth  CoJe  Quel  •/.RPD 


BRP.94-07A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  ^g/g 

0,5 

BRP-9«7A 

CSO 

DNOP 

DI-NOCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  jig/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000  fig/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

DNOPD 

DLN-OCTYL  PHTHALATE-D4 

11.00000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000  lig^g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  |ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^g^g 

0.5 

D 

BRP.94^7A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^g/g 

0.5 

R 

BRP-9«7A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^g/g 

0.5 

DR 

BRP.94-07A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  Hg/g 

0.5 

D 

BRP-944)7A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

0.5 

R 

BRP-94-07A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  ^g/g 

0.5 

DR 

BRP-94-07A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.21000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.08400  ng/g 

0,5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

FLRENE  FUIORENE 

LT 

0.06500  ng/g 

0.5 

BRP-944)7A 

CSO 

FLRENE  FLIIORENE 

LT 

0.06500  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ^g/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

HCBD 

HEXACHU^ROBUTADIENE 

LT 

0.97000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ^ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

BRP-9«7A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

CSO 

ICDPYR  INDEN01L2,3-CeDl  PYRENE 

LT 

2.40000  iigfg 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

ICDPYR  INDENOIl,23-C,Dl  PYRENE 

LT 

2.40000  jig/g 

0.5 

D 

BRP.94-07A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ng/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  fig/g 

0.5 

BRP-94^7A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  iig/g 

0.5 

R 

BRP-94-07A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  ^g/g 

0.5 

DR 

BRP-94^7A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  fig/g 

0.5 

BRP-94^7A 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ng/g 

0.5 

BRP-94^7A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  |ig/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

CSO 

MIREX 

LlA,2^,3,3A,4,5,5,5A,5a6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

MIREX 

1,1A,2^3,3A,4,5,5,5A,5B,6.DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  jig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  \ig/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  ng/g 

0.5 

BRP-94^7A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  fig/g 

0.5 

D 
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Chcntical  doss:  SEMIVOLATILES 


BRP-94^7A 

cso 

NB 

BRP-944)7A 

cso 

NB 

BRP-94-07A 

cso 

NBD5 

BRP-94^7A 

cso 

NBD5 

BRP-94-07A 

cso 

NNDME 

BRP-94-07A 

cso 

NNDME 

BRP-944)7A 

cso 

NNDNP 

BRP-944)7A 

cso 

NNDNP 

BRP-94-07A 

cso 

NNDPA 

BRP-94^7A 

cso 

NNDPA 

BRP-94-07A 

cso 

OXAT 

BRP-94-07A 

cso 

OXAT 

BRP-94-07A 

cso 

PCB016 

BRP.94^7A 

cso 

PCB016 

BRP-94^7A 

cso 

PCB221 

BRP-94^7A 

cso 

PCB221 

BRP-9«7A 

cso 

PCB232 

BRP-94-07A 

cso 

PCB232 

BRP-94-07A 

cso 

PCB242 

BRP-9407A 

cso 

PCB242 

BRP-94-07A 

cso 

PCB24S 

BRP-94-07A 

cso 

PCB248 

BRP-94-07A 

cso 

PCB254 

BRP-94-07A 

cso 

PCB254 

BRP-94-07A 

cso 

PCB260 

BRP-94-07A 

cso 

PCB260 

BRP-94^7A 

cso 

PCB262 

BRP-94^7A 

cso 

PCB262 

BRP.94^7A 

cso 

PCP 

BRP.94^7A 

cso 

PCP 

BRP-94-07A 

cso 

PHANT 

BRP-94-07A 

cso 

PHANT 

BRP-94^7A 

cso 

PHEND6 

BRP-94-07A 

cso 

PHEND6 

BRP.94-07A 

cso 

PHENO 

BRP-94-07A 

cso 

PHENO 

BRP-94^7A 

cso 

PPDDD 

BRP-94-07A 

cso 

PPDDD 

BRP.94-07A 

cso 

PPDDE 

BRP.94-07A 

cso 

PPDDE 

BRP-94^7A 

cso 

PPDDT 

NITROBENZENE 

NITROBENZENE 


PENTACHLOROPHENOL 

PENTACHLOROPHENOL 


PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLORO  LT 


LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.80000 

0.5 

D 

4.50000  fig/g 

0.5 

4.50000  jig/g 

0.5 

LT 

0.46000  rig/g 

0.5 

LT 

0.46000  fig/g 

0.5 

D 

9.00000  ^g/g 

0.5 

X20 

9.20000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.29000  ng/g 

0.5 

LT 

0.29000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.07500  ^g/g 

0.5 

LT 

0.07500  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000  fig/g 

0.5 

LT 

0.32000  Mg/g 

0.5 

D 

NI) 

0.32000  ^ig/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  ^ig/g 

0.5 

DR 

NO 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  Hg/g 

0.5 

R 

NT) 

0.32000  jig/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

NI) 

0.32000  fig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.79000  ng/g 

0.5 

LT 

0.79000  ^ig/g 

0.5 

D 

LT 

6.30000  ng/g 

0.5 

LT 

6.30000  ^g/g 

0.5 

D 

7.00000  ^g/g 

0.5 

1.42 

7.10000  ^ig/g 

0.5 

D 

0.26000  ng/g 

0.5 

0.07600  fig/g 

0.5 

D 

6.20000  ^g/g 

0.5 

4.96 

5.90000  fig/g 

0.5 

D 

11.00000  fig/g 

0.5 

9.52 

10.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.06400  ^g/g 

0.5 

LT 

0.06400  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.06800  fig/g 

0.5 

LI* 

0.06800  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000  ^g/g 

0.5 

710 


B<mb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative 


Media  Mew  Ualt  Fk(  Data 


Site  ID 

Test  Nave 

Bool 

Valne  Meas 

Depth 

Code  Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  SKMIVOLATILES 

BRP-94-07A 

CSO 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRICHLORO 

LT 

0.10000  Jig/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000  fig/g 

0.5 

BRP.94-07A 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000  jig/g 

0.5 

D 

BRP-94^7A 

CSO 

PYR  PYRENE 

7.30000  Mg/g 

0.5 

19.75 

BRP-94^7A 

CSO 

PYR  PYRENE 

8.90000  \ig/g 

0.5 

D 

BRP-9«7A 

CSO 

SUPON  2^mJOKO-HX4-DlCHUC}R^^ 

LT 

0.92000  jig/g 

0.5 

BRP-9M7A 

CSO 

SUPON  2-CHlJORO-K2,4-DICHIXIROPHE^n^L)VI^^^ 

LT 

0.92000  Mg^g 

0.5 

D 

BRP-9«7A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL.D14 

4.50000  ng/g 

0.5 

2.25 

BRP-94-07A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.40000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ^g/g 

0.5 

BRP.94^7A 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94^A 

CSO 

13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

7.10000  \ig/g 

0.5 

D 

46.96 

BRP-94-09A 

CSO 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

4.40000  fig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

19.00000  jig/g 

0.5 

D 

53.33 

BRP-94-09A 

CSO 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000  \xgjg 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000  ^g/g 

0.5 

D 

56.52 

BRP-94-09A 

CSO 

2CLPD4  2<:HL0R0PHEN0UD4 

3.30000  jig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

2FBP  2-FLOOROBIPHENYL 

8.10000  ^g/g 

0.5 

D 

41.79 

BRP-94^A 

CSO 

2FBP  2-FLirOROBIPHENYL 

5.30000  ^g/g 

0.5 

BRP.94-09A 

CSO 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

5.30000  fig/g 

0.5 

D 

58.54 

BRP-94-09A 

CSO 

2FP  2.FLIIOROPHENOL 

2.90000  fig/g 

0.5 

BRP-94^A 

CSO 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.50000  \xgjg 

0.5 

D 

67.61 

BRP-94^A 

CSO 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.70000  jig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

DNOPD  DI-N^TYLPHTHALATE-D4 

20.00000  \ig/g 

0.5 

D 

85.71 

BRP-944)9A 

CSO 

DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE.D4 

8.00000  jig/g 

0.5 

BRP-94WA 

CSO 

NBD5  NITROBENZENE.D5 

4.70000  fig/g 

0.5 

D 

44.16 

BRP-94-09A 

CSO 

NBD5  NrrROBENZENE-D5 

3.00000  )igjg 

0.5 

BRP-94-09A 

CSO 

PHEND6  PHENOH)6 

8.40000  ng/g 

0.5 

D 

64.57 

BRP-94-09A 

CSO 

PHEND6  PHENOL-D6 

4.30000  jig/g 

0.5 

BRP-94-a9A 

CSO 

TRPD14  TERPHENYl^DM 

6.10000  jig/g 

0.5 

D 

68.13 

BRP.94-a9A 

CSO 

TRPDI4  TERPHENYL-D14 

3.00000  ng/g 

0.5 

BRP-94^B 

CSO 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

7,40000  jig/g 

3.0 

D 

9.03 

BRP-94-09B 

CSO 

13DBD4  U-DICHU)ROBENZENE-D4 

8.10000  fig/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

15.00000  jig/g 

3.0 

D 

12.50 

BRP-94^B 

CSO 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

17.00000  ]xglg 

3.0 

BRP-94-09B 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.30000  lig/g 

3.0 

D 

3.70 

BRP-94-09B 

CSO 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.50000  ^lg/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

8.40000  ttg/g 

3.0 

D 

2.41 

BRP-9«9B 

CSO 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

8.20000  iig/g 

3.0 

BRP-94^B 

CSO 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

4.20000  tig/g 

3.0 

D 

1333 

BRP-94-09B 

CSO 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

4.80000  ng/g 

3.0 
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MmU* 

SItelD  Type _ TestNie _ 

BRP-94^B  CSO  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09B  CSO  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09B  CSO  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09B  CSO  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09B  CSO  NBD5  NITROBENZENE-D5 

BRP-94-09B  CSO  NBD5  NITROBENZENE-D5 

BRP-94.09B  CSO  PHEND6  PHEN0L-D6 

BRP.94-09B  CSO  PHEND6  PHENOUD6 

BRP-94-09B  CSO  TRPD14  TERPHENYL-DH 

BRP-944>9B  CSO  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRP-94-09C  CSO  13DBD4  l>DICHLOROBENZENE-D4 

BRP-94-09C  CSO  I3DBD4  13-DICHLOROBENZENE-D4 

BRP-94.09C  CSO  246TBP  2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

BRP-94-09C  CSO  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

BRP-94-09C  CSO  2CLPD4  2-<;HLOROPHENOL-D4 

BRP-94-09C  CSO  2CLPD4  2-CHLOROPHENOUD4 

BRP-94-09C  CSO  2FBP  2-FLiraROBIPHENYL 

BRP-94-09C  CSO  2FBP  2-FLlIOROBlPHENYL 

BRP-94-09C  CSO  2FP  2-FLlIOROPHENOL 

BRP-94-09C  CSO  2FP  2-FLlIOROPHENOL 

BRP-94.09C  CSO  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09C  CSO  DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09C  CSO  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09C  CSO  DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

BRP-94-09C  CSO  NBD5  NITROBENZENE-D5 

BRP-94-09C  CSO  NBD5  NTTROBENZENE-DS 

BRP-94-09C  CSO  PHEND6  PHENOH36 

BRP-94-09C  CSO  PHEND6  PHENOL-D6 

BRP-94-09C  CSO  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRP-94-09C  CSO  TRPD14  TERPHENYL-D14 

BRS-94-01  CSO  123TCB  1A3-TRICHLOROBENZENE 

BRS-94-01  CSO  123TCB  U^-TRICHLOROBENZENE 

BRS-94-01  CSO  I24TCB  1^,4-TRlCHLOROBENZENE 

BRS-94.01  CSO  124TCB  1.2.4-TRICHIjOROBENZENE 

BRS-94-01  CSO  12DCLB  I^DICHLOROBENZENE 

BRS-94-01  CSO  12DCLB  1.2-DICHU)ROBENZENE 

BRS-94-01  CSO  12DPH  1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

BRS-94-01  CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

BRS-94-01  CSO  13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

BRS-94-01  CSO  13DBD4  13-D1CHLOROBENZENE-D4 

BRS-94-01  CSO  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

BRS-94-01  CSO  I3DCLB  13-DlCHU)ROBENZENE 


Meas 

Bool 

UbB 

VahK  Mcas 

Depth 

Cwle 

Dirta 

Qnal 

%RPD 

9.80000  ^g/g 

3,0 

D 

18.99 

8.10000  ^g/g 

3.0 

23.00000  Mg^g 

3.0 

XD 

62.86 

12.00000  Mg/g 

3.0 

4.30000  ^g 

3.0 

D 

10.99 

4.80000  ^g/g 

3.0 

6,90000  ^g/g 

3.0 

D 

5.63 

7.30000  fig/g 

3.0 

5.90000  >ig/g 

3.0 

D 

20.56 

4.80000  ^g/g 

3.0 

8.80000  ^g/g 

5.0 

4.65 

8.40000  ^g/g 

5.0 

D 

18.00000  ^g/g 

5.0 

- 

18.00000  ng/g 

5.0 

D 

6.70000  ^g/g 

5.0 

4.58 

6.40000  Hg/g 

5.0 

D 

9.20000  ng/g 

5.0 

10.29 

8.30000  ^g/g 

5.0 

D 

6.10000  ^g/g 

5.0 

6.10000  jig/g 

5.0 

D 

10.00000  ^g/g 

5.0 

2.02 

9.80000  ^g/g 

5.0 

D 

14.00000  ^g/g 

5.0 

40.00 

21.00000  ^g/g 

5.0 

D 

5.20000  ^g/g 

5.0 

3.92 

5.00000  jig/g 

5.0 

D 

7.80000  ng/g 

5.0 

3.77 

8.10000  ^g/g 

5.0 

D 

4.90000  ng/g 

5.0 

21.82 

6.10000  ^g/g 

5.0 

D 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

D 

11.00000  ^g/g 

0.5 

11.00000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

LI¬ 

0.04200  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.52000  |ig/g 

0.5 

LI' 

0.52000  Hg/g 

0.5 

D 

7.60000  fAg/g 

0.5 

17.96 

9.10000  >ig/g 

0.5 

D 

LT 

0-04200  fig/g 

0.5 

LT 

0.04200  ng/g 

0.5 

D 
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Bomb  ami  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data  -  MSMSD,  Relative 


Site  ID 

Media 

■D®e 

TestNttMe 

Mcm 

Bttol 

1 

De^ 

Flag 

Code 

Data 

Qwl 

•/•RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-94-01 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000  ^g/g 

0.5 

R 

BRS-94-01 

cso 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

NI) 

0.63000  ng/g 

0.5 

RD 

BRS-94-01 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

9.40000  ^ig/g 

0.5 

5.46 

BRS-94-01 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

8.90000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

245TCP  2.4.5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  |ig/g 

0.5 

i 

BRS-94^1 

cso 

245TCP  2,4.5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  )ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

13.00000  fig/g 

0.5 

32.26 

BRS-94-01 

cso 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000  )ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

246TCP  2,4,6-TRlCHU)ROPHENOL 

LT 

0.06100  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

246TCP  2A6-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500  jig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

24DCLP  2,4-D1CHU)R0PHEN0L 

LI' 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  \ig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ftg/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  >ig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

24DNP  2e4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  jig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

24DNT  2»4-DINrrROTOLUENE 

GT 

6.20000  iig/g 

0,5 

BRS-94-01 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

GT 

6.20000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

cso 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  itg/g 

0,5 

BRS-94-01 

cso 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOUIENE 

LT 

0.32000  [ig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

9.90000  Mg/g 

0,5 

BRS-94-01 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

9.90000  ng/g 

0,5 

D 

BRS-94-01 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.30000  jig/g 

0.5 

17.24 

BRS-94-01 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOI^D4 

6.30000  \ig/g 

0,5 

D 

BRS-94-01 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  jig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  iig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

8.30000  iig/g 

0.5 

8.09 

BRS-94-01 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

9.00000  ^ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

4.70000  ^g/g 

0.5 

3932 

BRS-94-01 

cso 

2FP  2-FLLOROPHENOL 

7.00000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  \ig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  iigfg 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  ng/g 

0.5 

R 

BRS-94-01 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  fig/g 

0.5 

RD 

BRS-94-01 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  \ig/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II R1  Data  -  MSMSD,  Relative 


Mc^  Mcm  Uatt  Fkt  IMa 


Site  ID 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vaiw  Mew 

CMie  Qnal 

%RPD 

BRS-94-0I 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  flg/g 

0.5 

BRS-94-0I 

cso 

B2CEX 

BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/g 

0.5 

BRS-944)1 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94^1 

cso 

B2CLEE  BIS  (2.CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  fig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

B2CLEE  BIS(2.CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  jig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

BRS-944)1 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-944)1 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

1.60000  ^g/g 

0.5 

28.57 

BRS-94-01 

cso 

BAANT 

BENZO  [A)  ANTHRACENE 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

BAPYR 

BENZO  lA)  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

BAPYR 

BENZO  1A|  PYRENE 

LT 

1.20000  >ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

BBFAN 

BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

2.40000  ^g/g 

0.5 

28.57 

BRS-94-01 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0-5 

D 

BRS-94-01 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  jig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  fig/g 

0.5 

BRS-944>1 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  ng/g 

0.5 

R 

BRS-94-01 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  ^g/g 

0.5 

RD 

BRS-94-01 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  fig/g 

0.5 

R 

BRS-94-01 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  jig/g 

0.5 

RD 

BRS.94-01 

cso 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

0.88000  ^g/g 

0.5 

13J3 

BRS.94-01 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,fil]  PERYLENE 

0.77000  |ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

1.20000  ftg/g 

0.5 

40.00 

BRS-94-01 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.80000  ^ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ^ig/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

2.30000  fig/g 

0.5 

24J9 

BRS-94.01 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

1.80000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

CL6BZ 

HEXACHUIROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  ^ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

cso 

CL6CP 

hexachu)Rcx:yclopentadiene 

LT 

0.52000  ng/g 

0,5 

BRS-94-01 

cso 

CL6CP 

HEXACHUIROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

cso 

CL6ET 

HEXACHUIROETHANE 

LT 

1.80000  |ig/g 

0.5 

BRS.94-01 

cso 

CL6ET 

HEXACHUmOETHANE 

LT 

1.80000  ^ig/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  jig/g 

0.5 

BRS.944)1 

cso 

CLDAN 

CHU)RDANE 

LT 

0.68000  jig/g 

0.5 

D 

BRS-94.01 

cso 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  ^g/g 

0.5 

BRS-94.01 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  Mg/g 

0.5 

D 
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Chemical  Class:  SXMIVOLATILES 


BRS.94-01 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0,5 

BR5-94-01 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  )ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENyLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  Mg/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  Mg^g 

0.5 

D 

BRS-944)1 

CSO 

DBAH>^ 

>  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

BRS-94^1 

CSO 

DBAHi^ 

.  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  fig/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  fig/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLCHUDE 

LT 

0.21000  fig/g 

0.5 

BRS.94-01 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  4g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DBZRIR  DEBENZOFURAN 

LT 

0.38000  fig/g 

0.5 

BRS.94-01 

CSO 

DBZFUR  DIBENZORniAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  Mg/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  fig/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LI' 

0.24000  ng/g 

0.5 

BRS-944)1 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.40000  Mg/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

9.10000  Hg/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  fig/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DNBP 

Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LI' 

0.23000  fig^g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  Hg/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000  jig/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

16.00000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS.94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  ^ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  fig/g 

0.5 

R 

BRS-94-01 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  ^g/g 

0.5 

RD 

BRS.94-01 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

0.5 

R 
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StelD  Type _ TertNaie 


Chemical  Class:  SEEMIVOLATILES 


U«it 

Mcm  De 


BRS-94-01 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  |ig/g 

0.5 

RD 

BRS-94^1 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

1.70000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

1.50000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94^1 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

0.13000  ^g/g 

0.5 

BRS-944)1 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

0.15000  )ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  jig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

BRS-94.01 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  ^g^g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

ICDPYR  INDENO[l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

ICDPYR  INDENO[1.2,3-C,DI  PYRENE 

LT 

2.40000  \Jiglg 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  )ig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  >xg/g 

0.5 

R 

BRS-94-01 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000  ^g/g 

0.5 

RD 

BRS-94-01 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  fig/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

MIREX 

iaA2,2^,3A,4,5,5,5A5a6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

MIREX 

U1A2,23,3A,4,5,5,5A5B,6.DECACHL0R00CTAHY 

LT 

0.14000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0,18000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

NBD5 

NrrR0BENZENE-D5 

4.60000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.00000  jig/g 

0.5 

BRS.94-01 

CSO 

NNDME  N-NrmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  fig/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

9.80000  ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

9-80000  ^g/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  >ig/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LI’ 

0.29000 

0.5 

D 

BRS-94-01 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500  ^g/g 

0.5 

BRS-94-01 

CSO 

OXAT 

1,4.0XATHIANE 

LT 

0.07500  ng^g 

0.5 

D 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  HI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent 


SttelD 

Mcdto 

Type 

TestNane 

Mem 

Bool 

Unit 

Value  Mcas 

Depth 

Flag 

Code 

Dirta 

Qml 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

TBS-944)9 

cso 

HG  MERCURY 

0.4S000  jig/g 

0.5 

1.65 

TBS-94-09 

cso 

HG  MERCURY 

0.48800  ^g/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATXLES 

TBS-94^ 

cso 

123TCB  1^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

TBS-944)6 

cso 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ng^g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

124TCB  1A4-TRJCHLOROBENZENE 

12.00000  }ig/g 

0.5 

8.70 

TBS-94-06 

cso 

124TCB  U,4-TRICH1jOROBENZENE 

11.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94^ 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

TBS-94^ 

cso 

12DCLB  1,2-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

13DBr)4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.00000  ^g/g 

0.5 

2.53 

TBS-94-06 

cso 

13DBD4  l,3-DICHU^ROBENZENE-D4 

7.80000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

13DCLB  1,3-DICHU)R0BENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

13DCLB  U-DICHU)R0BENZENE 

LT 

0.04200  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000  J4g/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

NI) 

0.63000  fig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

14DCLB  l,4-DICHU)ROBENZENE 

9.60000  fig/g 

0.5 

2.11 

TBS-94-06 

cso 

14DCLB  1,4-DICHU)R0BENZENE 

9.40000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  |ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

245TCP  2A5-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

9.60000  \Lg/g 

0.5 

22.22 

TBS-94-06 

cso 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

246TCP  2A6-TRJCHU)ROPHENOL 

LT 

0.06100  jig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

24DCLP  2,4.DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  >ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  jig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETH  YLPHENOL 

LT 

3.00000  pig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  jig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

6.90000  lig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

6.90000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

26DNA  2,6.DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  |ig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LI' 

0.32000  pLg/g 

0.5 

TBS-944)6 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  iig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

11.00000  \igfg 

0.5 

9.52 
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Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II R1  Data  -  MSMSD,  Relative  Percent 


Site  ID 

Media 

__2Sk_ 

Test  Nane 

Meas 

Bool 

Uait 

Vaine  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qua] 

•/.RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TBS-94-06 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

10.00000  ng/g 

0.5 

D 

9.52 

TBS-94-06 

cso 

2CLPD4  2.CHLOROPHENOL-D4 

6.S0000 

0.5 

3.13 

TBS-94-06 

CSO 

2CLPD4  2-CHU)ROPHENOL.D4 

6.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

2CNAP  2CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

2CNAP  2^:hloronaphthalene 

LT 

0.24000  >ig/g 

0,5 

D 

TBS-94^ 

cso 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

9.10000  ^g/g 

0.5 

4.49 

TBS-94-06 

cso 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

8.70000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

3.70000 

0.5 

10.00 

TBS-944)6 

cso 

2FP  2.FLUOROPHENOL 

6.30000  ^g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LI' 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94.06 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000  ^ig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  ^g/g 

0.5 

TBS-94.06 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

33DCBD  33-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

33DCBD  3.34:iCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

35DNA  3,5-DINrrROANILlNE 

LT 

1.60000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000  jig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

3NT  3-NlTROTOLinENE 

LT 

0.34000  ^ig^g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

3NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  |ig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  fig/g 

0,5 

D 

TBS-94-06 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  jig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000  fig/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.63000  fig^g 

0,5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000  }igfg 

0.5 

TBS.94-06 

cso 

4CL3C  4-CHIJORO-3-CRESOL 

14.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

4CLPPE  4-CH1jOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0,17000  fig^g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  jig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3-10000  ng/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

4NANIL  4-NITROANILrNE 

NI) 

3.10000  >ig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

13.00000  Hg/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

13.00000  fig/g 

0.5 

D 
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Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWK4U  31)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent 


Site  ID 

MMite 

Typ* 

TcstNaMe 

Mtm 

Bool 

U«lt 

VahM  Moss 

Deptii 

Code 

Data 

Qnal 

•/.RPD 

TBS.94-06 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHU)RIDE 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-944)6 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

TBS.94-O6 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  \igfg 

0.5 

D 

TBS-944)6 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  pig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

9.80000  gg/g 

0.5 

2.02 

TBS-94^ 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

10.00000  ptgfg 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  \ig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000  Mg/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

ANIL  ANILINE 

NI) 

0.13000  Mg/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  \iglg 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500  \yglg 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLORO!SOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  yigfg 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

B2EHP  BIS  {2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

0.88000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

0.14000  )igjg 

0.5 

30JO 

TBS-94-06 

cso 

BAANT  BENZO  |A)  ANTHRACENE 

0.19000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

BAPYR  BENZO  (A1  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

BBFAN  BENZO  fBJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

BBFAN  BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  \igjg 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

BBZP  BtHTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

TBS-944)6 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  yig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000  yigjg 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000  \ig/g 

0.5 

DR 

TBS-944)6 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  \ig/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  fig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

BGHIPY  BENZO  (G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

D 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II R1  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent 


Site  ID 

Test  Nmm 

Mess 

B0OI 

ii 

1 

Depth 

FhC 

Code 

Date 

Qaal 

%RPD 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

TBS-94-06 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  \ig/g 

0.5 

TBS-944)6 

cso 

BKFAN 

BENZO  f  K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94^ 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

TBS-944)6 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  Mg^g 

0.5 

D 

TBS.94-06 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.18000  \ig/g 

0.5 

46.81 

TBS-94-06 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.29000  Mg/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  \ig/g 

0.5 

D 

TBS-944)6 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTAMENE 

LT 

0.52000  ^g/g 

0.5 

TBS-94.06 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  Mg/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  ng/g 

0-5 

TBS-94-06 

cso 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700  jAg/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.09700  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  Hg/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

CPMS02  4-CHlOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  }ig/g 

0.5 

• 

TBS-94-06 

cso 

CPMS02  4-CHlX)ROPHEN^METHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ng/g 

0.5 

TBS.94.O6 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  jAg/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DBZFUR  DIBENZORJRAN 

LT 

0.38000  jAg/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

DBZRIR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000  fAg/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

DCPD 

DICYCU)PENTADIENE 

LT 

0.57000  fAg/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LI' 

0.06800  fAg/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

DDVP 

VAPCWA 

LT 

0.06800  >Ag/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

L^' 

0.24000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.00000  jAg^g 

0.5 

3.68 

TBS-94-06 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  jAg/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  fAg/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^Ag/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  jAg/g 

0.5 

D 

• 

TBS-94-06 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 
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Mc4te  u5  iii^  D^i 

Site  ID  Tyye _ TertNaite _ Baot  Vrit  Meag  De»tt  QmI  %RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


TBS.94-06 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

TBS-944)6 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ng/z 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000  Mg/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

ENDRN 

E?a)RIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NT) 

0.28000  fig/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  fig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SIO^FATE 

LT 

1.20000  fig/g 

0.5 

TBS-94.06 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  fig/g 

0,5 

R 

TBS-94-06 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NO 

1.30000  fig/g 

0.5 

DR 

FANT  FLUORANTHENE  0.19000  jig/g  0.5  34.78 

FANT  FLUORANTHENE  0.27000  ng/g  0.5  D 

FLRENE  FLUORENE  LT  0.06500  ^ig/g  0.5 

FLRENE  FLUORENE  LT  0.06500  ^g/g  0.5  D 


TBS-94-06 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  fig/g 

0.5 

TBS-944)6 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-944)6 

CSO 

ICDPYR  INDENO(L2,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

2.40000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

ICDPYR  INDENO[l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

CSO 

KEP 

KEPONE 

NI) 

1.30000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  fig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  fig/g 

0,5 

D 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT  0.26000  jig/g  0.5 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT  0.26000  jAg/g  0.5  D 

CSO  MIREX  1,1A,2^3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY  LT  0.14000  fig/g  0.5 

CSO  MIREX  U1A,2^^,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY  LI'  0.14000  ^g/g  0.5  D 


TBS-944)6  CSO 
TBS.94-06  CSO 


TBS-94-06  CSO 
TBS-94-06  CSO 
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Mc4ia  Mm(  Uait  Fhc 

SKelD  Type _ TertNwe _ B>ol  Vrfae  M—i  Deptt  Co4t  Qnal  y«RPD 


TBS-94-06 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  fig/g 

0,5 

TBS-94-06 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  ^g/g 

0.5 

TBS-944)6 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  |ig/g 

0.5 

D 

TBS-94^ 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

TBS-94^ 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000  ^g^g 

0.5 

D 

TBS-94^ 

cso 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

5.40000  fig/g 

0.5 

TBS.94J)6 

cso 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

5.40000  Mg^g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

NNDME  N-NTmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  4g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

NNDME  N-NTmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROTYLAMINE 

13.00000  ^g/g 

0.5 

8.00 

TBS-94-06 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

12.00000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500  Mg/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

PCB016  PCBI016 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000  Hg/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000  jig/g 

0.5 

R 

TBS-944)6 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000  }ig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NT) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000  ng/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

PCB242  POLYCHU^RINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000  jig/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

TBS-94-06 

cso 

PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000  fig/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

cso 

PCB254  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000  fig/g 

0.5 

DR 

TBS.94-O6 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  fig/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

7.30000  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

7.30000  Mg^g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.19000  fig/g 

0.5 

44.90 

TBS-94-06 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.30000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-944)6 

cso 

PHEND6  PHENOUD6 

8.70000  ^g/g 

0.5 

12.20 

TBS-94-06 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.70000  ng/g 

0.5 

D 

TBS.94-O6 

cso 

PHENO  PHENOL 

14.00000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

PHENO  PHENOL 

14.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

PPDDD  2^-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.06400  jig^g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0,06400  fig/g 

0.5 

D 
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Site  ID 

Mc4te 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Uait 

Valoe  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Drta 

Qoal 

%RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TBS-94-06 

cso 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHL(M«3PHENYL>1,1-DICH1jOROET 

LT 

0.06800  fig/g 

0.5 

TBS.94-O6 

CSO 

PPDDE  2^-BIS(PAIL\-CHL(»C»«E^^VL>lJ-DICHlX)ROE 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94^ 

cso 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1,1-TRICHIjORO 

LT 

0.10000  ^g/g 

0.5 

TBS-944)6 

cso 

PPDDT  2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L1,1-TRICHLORO 

LT 

0.10000  )ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000  ng^g 

0.5 

TBS.94-O6 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000  )ig/g 

0.5 

D 

TBS.94-O6 

cso 

PYR  PYRENE 

9.20000  ^g/g 

0.5 

TBS.94-O6 

cso 

PYR  PYRENE 

9.20000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-06 

cso 

SUPON  2-CHLORO-l-{i4.DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

cso 

SUPON  2<:HLORO-l-(X4-DICHLt»OPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS.94-O6 

cso 

TRPD14  TERPHENYl^DU 

4.60000  jig/g 

0.5 

2.20 

TBS.94-O6 

cso 

TRPD14  TERPHENYI^DM 

4.50000  fig/g 

0.5 

D 

TBS.94^ 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ng/g 

0.5 

TBS.94-O6 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

6.90000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

13DBD4  1,3-DICHU)R0BENZENE-D4 

6.90000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

9.30000  ^g/g 

0.5 

2535 

TBS-94-09 

cso 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOb.D4 

5.40000  jig/g 

0.5 

8.85 

TBS-94-09 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

5.90000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

8.20000  fig/g 

0.5 

4.76 

TBS.94-09 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

8.60000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

2FP  2-FLlJOROPHENOL 

4.80000  ^g/g 

0.5 

8.00 

TBS-94-09 

cso 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

5.20000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DEPIM  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

7.90000  ^g/g 

0.5 

2.50 

TBS-94-09 

cso 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 

8.10000  pig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

15.00000  jig/g 

0.5 

22.22 

TBS-9409 

cso 

DNOPD  D1-N-OCTYLPHTHALATE-D4 

12.00000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS.94.09 

cso 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

5.10000  pLg/g 

0.5 

8.16 

TBS-94-09 

cso 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

4.70000  }ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.40000  \xg/g 

0.5 

9.03 

TBS-94-09 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

8.10000  pLg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

TRPD14  TERPHENYl^DM 

6.20000  fig/g 

0.5 

23.42 

TBS-94-09 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

4.90000  jig/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TBS-94-09 

cso 

lllTCE  Ll,l-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000  }ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

niTCE  1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

112TCE  UU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000  pLgfg 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

n2TCE  l.U-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

1 1 DCE  Ll-DICHLOROETHYLENE 

5.20000  ^g/g 

0.5 

8.00 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent 


Site  ID 

Mc4te 

Test  Name 

Meat 

BmI 

Balt 

Valne  Meat 

Depdi 

Flac 

Cade 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TBS-94-09 

cso 

HDCE  1,1-DlCHLOROETHYLENE 

4.80000 

0.5 

D 

TBS.94^ 

cso 

IIDCLE  M-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

IIDCLE  la-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000  >ig/g 

0.5 

D 

TBS.94^ 

cso 

12DCD4  l^-DICHLOROETHANE-D4 

4.80000  fig/g 

0.5 

TBS-944)9 

cso 

12DCD4  U-DICHLOROETHANE-EW 

4.90000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

12DCD4  U-DICHLOROETHANE.D4 

4.80000  Mg/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

12DCD4  l^-DICHljOROETHANE.D4 

4.90000  Hg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

TBS.94.09 

cso 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-944)9 

cso 

12DCLE  U-DICHIXH^OETHANE 

LT 

032000  Mg/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-944)9 

cso 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000  fig/g 

0.5 

TBS.94-09 

cso 

12DCLP  1,2-DICHIjOROPROPANE 

LT 

0.53000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000  jig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000  ng/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

cso 

13DCP  13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

13DCP  1 3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

13DMB  13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000  *ig/g 

0.5 

TBS.94-09 

cso 

13DMB  13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS.94.09 

cso 

2CLEVE  2-CHlX)ROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

2CLEVE  2-CHlX)ROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94.09 

cso 

ACET  ACETONE 

LT 

3.30000  fig/g 

0.5 

TBS-94.09 

cso 

ACET  ACETONE 

LT 

3.30000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

TBS.94-09 

cso 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000  ^ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

D 

TBS.94-09 

cso 

C13DCP  CIS.13-DICHLOROPROPYLENE 

NI) 

0.60000  fig/g 

0.5 

R 

TBS-944)9 

cso 

C13DCP  CIS-1 3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000  jig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-09 

cso 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

NI) 

1.00000  iig/g 

0.5 

R 

TBS.94-09 

cso 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

NI) 

1.00000  jig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-09 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

1.80000  jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.64000  jig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LI' 

0.64000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

C6H6  BENZENE 

4.30000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

C6H6  BENZENE 

4.20000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CCUF  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000  tig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CCL3F  TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000  )xg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000  fig/g 

0.5 

TBS.94.09 

cso 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000  \ig/g 

0.5 

D 

%RPD 


8.00 


2.06 


235 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data  ~  MS/MSD,  Relative  Percent 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TBS.94-09 

cso 

CD2CL2  METHYLENE  CHLC«n»-D2 

2.90000  ^g^g 

0.5 

TBS-94^ 

cso 

CD2CL2  METHYLENE  CHL0IUDE-D2 

3.10000  )ig/g 

0.5 

TBS-944)9 

cso 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.90000  ^g^g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CD2CL2  METHYLENE  CHLOIUDE-D2 

3.10000  jig/g 

0.5 

TBS-94^ 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000  pLg/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000  \xg/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000  Mg^g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000  pLg/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000  \ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

5.40000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

5,30000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000  ng/g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

NI) 

0.60000  \ig/g 

0.5 

DR 

TBS-94-09 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000  ng/g 

0,5 

TBS-94-09 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000  fig^g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000  jig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.50000  fig/g 

0.5 

TBS-94^ 

cso 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.50000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MEC6D8  TOLIIENE-DS 

5.00000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

MEC6D8  TOLIIENED8 

5.10000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MEC6D8TOLIIENED8 

5.00000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

MEC6D8TOLUENED8 

5.10000  ^g/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

5.40000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

5.20000  ^g/g 

0-5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000  >ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT  . 

4.30000  \ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MIBK 

METHYLISOBirrYL  KETONE 

LT 

0.63000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000  \ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

NI) 

1.00000  ^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BIFTYL  KETONE 

NI) 

1.00000  ^g/g 

0.5 

DR 

TBS-94-09 

cso 

STYR 

STYRENE 

NI) 

0.60000  fig/g 

0.5 

R 

TBS.94-09 

cso 

STYR 

STYRENE 

NI) 

0.60000  ytg/g 

0.5 

DR 

6.67 


1.87 


5.61 


1.98 


3.77 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  Rl  Data  -  MSMSD,  Relative  Percent 


SitelD 

-JUSL. 

Test  Name 

Mcas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flac 

Co4e 

Data 

Qua] 

•/•RPD 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TBS-94-09 

cso 

T13DCP  TRANS-U-DICHUMIOPROPENE 

ND 

0.60000  iifi/e 

0.5 

R 

TBS-94-09 

cso 

T13DCP  TRANS-U-DICHLOROWIOPENE 

ND 

0,60000  }tg/g 

0.5 

DR 

TBS-94-09 

cso 

TCLEA  l.l,2>TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

TCL£A  1.1,2^-TETRACHLC»10ETHANE 

LT 

0.20000  fig^g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

4.70000  fig/g 

0.5 

4J5 

TBS-94-09 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

4.50000  ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

cso 

XYLEN  XYLENE 

LT 

0.78000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-09 

cso 

XYLEN  XYLENE 

LT 

0.78000  Mg/g 

0.5 

D 
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Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Mcas  UaK  Flac  Data 

Site  ID _ TJje _ TestNawe _ Bool  Valae  M«a»  Depth  Code  Qnal  %RPP 

CAeiwca/ Ctow.- PESTIC1DES4PCBS 


PPB-94^5A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

1.33000  jig/g 

0.5 

233 

PPB-94-05A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

1.36000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-05A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000  ^g/g 

0.5 

T 

PPB-9«5A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000  ^g/g 

0.5 

TD 

PPB-94-05A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000  ^g/g 

0.5 

T 

PPB-94-05A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000  \Jig/g 

0.5 

TD 

PPB-94-05A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000  ^g/g 

0.5 

T 

PPB-9«5A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000  iLg/g 

0.5 

TD 

PPB-94-05A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0,10000  iig/g 

0.5 

T 

PPB-9«5A 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000  ^g/g 

0.5 

TD 

PPB-94-05A 

cso 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790  fig/g 

0.5 

T 

PPB.94^5A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790  fig/g 

0.5 

TD 

PPB-94^5A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

1.22000  Mg/g 

0.5 

2.43 

PPB-94^5A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

1.25000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-06A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

1.33000  fig/g 

0.5 

12.80 

PPB.94-06A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

1.17000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94^A 

cso 

PCB221 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000  ng/g 

0.5 

T 

PPB-94-06A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000  |ig/g 

0.5 

TD 

PPB-944)6A 

cso 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000  ng/g 

0.5 

T 

PPB-94-06A 

cso 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000  jig/g 

0.5 

TD 

PPB-94^A 

cso 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000  pig/g 

0.5 

T 

PPB-944)6A 

cso 

PCB242 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000  jig/g 

0.5 

TD 

PPB-94-06A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0,10000  ng/g 

0.5 

T 

PPB-94-06A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000  pig/g 

0.5 

TD 

PPB-94<)6A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790  pig/g 

0.5 

T 

PPB-94-06A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790  fig/g 

0.5 

TD 

PPB-94-06A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

1.36000  pig/g 

0.5 

16.73 

PPB.94-06A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

1.15000  pg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

PPB-94-01A 

cso 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  pigjg 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

123TCB 

1,23-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  pg/g 

0,5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

11.00000  pg/g 

0.5 

16.67 

PPB-94^1A 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRlCHLOROBENZENE 

13.00000  pg)g 

0.5 

DX 

PPB-94-01A 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT  ■ 

0.04200  >ig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g^g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

12DPH 

u-diphenylhydrazine 

LT 

0.52000  pgjg 

0.5 

PPB-944)1A 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  Pigjg 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

13DBD4 

U-DICHU)ROBENZENE-D4 

8.60000  Pigjg 

0.5 

4.76 

PPB-94«01A 

cso 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

8.20000  ng/g 

0,5 

PPB-94-01A 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  pigjg 

0.5 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  11 RI  Data  -MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 
__  __  _  _  __ 

atelD  Type _ TtONaae _ B«ol  Valae  Mea»  Deptt  Co<e  Qnal  %RI>D 


Chemical  Class:  SEMIVOLATllJES 


PPB-94>01A 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

NI) 

0.63000  ^g/g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000  ^g/g 

0.5 

DR 

PPB-94-01A 

cso 

14DCLB  1»4-DICHIjOROBENZENE 

8.70000  ^ig/g 

0.5 

2335 

PPB-94-01A 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

11.00000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

236TCP  23,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000  ^g/g 

0.5 

PPB-94^1A 

cso 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000  )ig/g 

0.5 

D 

PPB.94-01A 

cso 

245TCP  X4.5-TRICHU)ROPHENOL 

LT 

0.49000  ^g/g 

0.5 

PPB-94^1A 

cso 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

246TBP  2A6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000  ^g/g 

0.5 

24.00 

PPB.94-01A 

cso 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

14.00000  ^g/g 

0.5 

PPB.94-01A 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06100  ^ig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

cso 

24DCLP  2,4-DICHU^ROPHENOL 

LT 

0.06500  pLg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500  pLg/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

cso 

24DMPN  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB.94-01A 

cso 

24DNT  2.4.DINITROTOLIIENE 

10.00000  ^g/g 

0.5 

18.18 

PPB-94-01A 

cso 

24DNT  2,4.DINrTROTOUIENE 

12.00000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

cso 

26DNA  2,6-DINlTROANILINE 

LT 

0.57000  Mg/g 

0.5 

PPB.94-01A 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000  ng/g 

0.5 

D 

PPB.94-01A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-0IA 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-944)1A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

10.00000  ilg/g 

0.5 

18.18 

PPB.94-01A 

cso 

2CLP  2-CHU)ROPHENOL 

12.00000  \ig/g 

0.5 

D 

PPB-944)1A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

5.60000  ng/g 

0.5 

2636 

PPB-944)1A 

cso 

2CLPD4  2-CH1jOROPHENOI^D4 

7.30000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

2CNAP  2-CHLX)R0NAPHTHALENE 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

cso 

2FBP  2.FLIJOROBIPHENYL 

8.70000  ^g/g 

0.5 

13.90 

PPB-94-01A 

cso 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

10.00000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

5.00000  ^g/g 

0.5 

1631 

PPB-944)1A 

cso 

2FP  2-FLlIOROPHENOL 

5.90000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

2MP  2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  Hg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  ^g/g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.10000  ^g/g 

0.5 

DR 

730 
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Meat  iiiitt  Fhf  Diito 

SltelP  Type _ Teat  Nit _ Bool  Valae  Mt«»  DeHh  CoJe  QnaJ  y.RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB-94-01A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94<HA 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  >ig/g 

0.5 

PPB-94<>1A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000 

0.5 

D 

PPB.94-01A 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHVL)ETHER 

LT 

0.36000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  Hg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.4S000  \igfg 

0.5 

PPB.944)1A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETH  YHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.4SOO0  }ig/g 

0.5 

D 

PPB-9«1A 

CSO 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  pig/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  \A]  PYRENE 

LI' 

1.20000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  lAl  PYRENE 

LT 

1.20000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB]  FLIFORANTHENE 

LT 

0.31000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LI' 

0.31000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-01A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

l.SOOOO  pg/g 

0.5 

PPB.94-01A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-9«1A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  pg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIJLFAN 

LT 

2.40000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  pg/g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

CSO 

BENZm  BENZIDINE 

ND 

0.13000  pg/g 

0.5 

DR 

PPB-94-01A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  pg/g 

0.5 

R 

PPB-94^1A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACH) 

NI) 

3.10000  pg/g 

0.5 

DR 

PPB-94-01A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  |G,H,I)  PERYLENE 

LT 

0.18000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  IQ,HJ\  PERYLENE 

LT 

0.18000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94^1A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  pg/g 

0.5 

PPB.94^1A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALaWOL 

LT 

0,03200  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  pg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHU)ROBENZENE 

LT 

0.08000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  pg/g 

0.5 

PPB*94^1A 

CSO 

CUCP 

HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CUET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULHDE 

LT 

0.09700  pg/g 

0.5 
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Meiim  hUm  Vmk  Data 

Site  ID _ TjHj _ TttiNtmt _ jjiaol  Valt  Mmm  PejA  Code  Qua!  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB.94-01A 

CSO 

CPMS 

4<JHIjOROPHENY1AIETHYL  sulfide 

LT 

0.09700  pg/g 

0.5 

D 

PPB-944)1A 

CSO 

CPMSO 

44:HIjOROPHENYLMETHYL  sulfoxide 

LT 

0.32000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CPMSO 

4<:hlorophenylmethyl  sulfoxide 

LT 

0.32000  j4g/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CPMS02  4-CHU)ROPHEhrm4ETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CPMS02  4-CHU)ROPHE^^fLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  |ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ^g^g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  fig/g 

0.5 

D 

PPB.94-OIA 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  pg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  pg^g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

0.21000  jig/'g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DBZFUR  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DBZRJR  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94^1A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

0.46000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

12.00000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

12.00000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BirrYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LI' 

0.23000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-OIA 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

12.00000  pg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

13.00000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-0IA 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000  pg/g 

0.5 

R 

PPB-9-M)lA 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  pg/g 

0-5 

DR 

PPB-944)IA 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  pg/g 

0.5 

D 
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MmU*  Men  vii 

SItelD  Type _ TertNaipe _ Itool  Vttat  MeM  Deptt  C«*e  Q—l  %RPD 


PPB-94-01A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000 

ve/& 

0.5 

DR 

PPB-94^1A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

tig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200 

jig/g 

0.5 

D 

PPB.94^1A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500 

nelz 

0.5 

PPB.94^1A 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500 

Me^g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

ftg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000 

tts/g 

0.5 

D 

PPB.94-OIA 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

Mg/g 

0.5 

PPB-9«1A 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000 

i>g/g 

0.5 

D 

PPB-944)1A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000 

^g/g 

0.5 

D 

PPB-9«1A 

CSO 

ICDPYR  INDENO[l,2,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

2.40000 

tte/s 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

ICDPYR  INDENO(U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000 

Vi/& 

0.5 

D 

PPB.94-OIA 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

Mg/g 

0.5 

PPB-9iW)lA 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-944)1A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

Mg/g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000 

Mg/g 

0.5 

DR 

PPB-94-01A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0. 10000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94-0IA 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB.9«1A 

CSO 

MIREX 

l,l/L2,2,3,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

MIREX 

LlA,2,2,3,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

Mg/g 

0.5 

PPB.94-OIA 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-944)1A 

CSO 

MB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.40000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

NBD5 

NTTROBENZENE-Df 

5.40000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LI' 

0.46000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

9.50000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

11.00000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000 

Mg/g 

0.5 

D 

PPB-9«1A 

CSO 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500 

Mg/g 

0.5 

D 
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Media 

Mcas 

Unit 

ni« 

Dtfa 

Ue 

TestNane 

Bool  VahK 

Mess 

Deidii  Code 

Qaal  %RPD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB-94-01A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000  jig/g 

0.5 

D 

PPB.94-OIA 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000  |ig/g 

0.5 

R 

PPB-944)1A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000  |ig/g 

0.5 

DR 

PPB.94-OIA 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000  jig/g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000  )ig/g 

0.5 

DR 

PPB.94-OIA 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

PPB-944)1A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

PPB-944)1A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0,32000  fig/g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

PPB.94-OIA 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000  ^g/g 

0.5 

R 

PPB-9«M)1A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000  jig/g 

0.5 

DR 

PPB-94-01A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000  fig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LI' 

0.79000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

9.30000  ^g/g 

0.5 

X 

16.75 

PPB-94-01A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

11.00000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94^1A 

cso 

PHEND6 

PHENOL.D6 

7.70000  jig/g 

0.5 

2.56 

PPB-94^1A 

cso 

PHEND6  PHEN01^D6 

7.90000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

15.00000  fig/g 

0.5 

12.50 

PPB-94^1A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

17.00000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-944)1A 

cso 

PPDDD 

X2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.06400  ng/g 

0.5 

PPB-94^1A 

cso 

PPDDD 

2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.06400  >ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

PPDDE 

2>BIS{PARA-CHL0R0PHENYL>1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.06800  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1.L1-TRICH1jORO 

LT 

0.10000  >ig/g 

0.5 

PPB-94^1A 

cso 

PPDDT 

Z2-B1S(PARA4:HLOROPHENYL)-1.1.1-TR1CHIjORO 

LT 

0.10000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  ^g/g 

0,5 

PPB-944)1A 

cso 

PRTHN 

parathion 

LT 

1.70000  ^ig/g 

0,5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

PYR 

PYRENE 

13.00000  jig/g 

0.5 

14.29 

PPB-94^1A 

cso 

PYR 

PYRENE 

15.00000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

SIIPON 

2-CHLORO-H2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  ng/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

SirPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.80000  jig/g 

0.5 

1732 

PPB-94-01A 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

6.90000  jig/g 

0.5 

DX 

PPB-94-01A 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000  jig/g 

0.5 

PPB-94^1A 

cso 

TXPHE 

toxaphene 

LT 

12.00000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-944)3A 

cso 

123TCB 

1  ,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 
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Media 

Type _ TcstNawe 


Mcas  Uait  Flsf  Dida 

Bool  Meas  Deptt  Code  Qaal  %RPD 


Chemiccil  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB.94-03A 

CSO 

123TCB  1A3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

cso 

124TCB  IA4-TR1CHLOROBENZENE 

11.00000  pg/g 

0.5 

9.52 

PPB-94^3A 

CSO 

124TCB  ia.4-TR]CHljOROBENZENE 

10.00000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

12DCLB  1^-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

12DCLB  1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

12DPH  14t-DIPHENYLHYDRAZJNE 

LT 

0.52000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

12DPH  l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

S.80000  pg/g 

0.5 

5.85 

PPB-94-03A 

cso 

13DBD4  13*DICHIjOROBENZENE-D4 

830000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

13DCLB  U-D1CHU)R0BENZENE 

LT 

0.04200  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  pg/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

13DNB  l^S-DINITROBENZENE 

NI) 

0.63000  pg/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

cso 

14DCLB  1.4.DICHLOROBENZENE 

10.00000  pg/g 

0.5 

12.77 

PPB-94-03A 

cso 

14DCLB  l,4-DICHU)ROBENZENE 

8.80000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

236TCP  24.6-TR1CHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000  pg/g 

0.5 

PPB.94-03A 

cso 

236TCP  i3.6-TRlCHLOROPHENOL 

LI' 

0.62000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

cso 

24JTCP  2,4.5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

24JTCP  2.4.5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

16.00000  pg/g 

0.5 

11.76 

PPB.94-03A 

cso 

246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

18.00000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

246TCP  2.4,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06100  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

246TCP  2.4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

24DCLP  2.4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

24DCLP  2.4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.06500  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LI' 

3.00000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

24DMPN  2.4-I)lMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

24DNP  2.4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

24DNT  X4-DINITROTOLUENE 

GT 

6.20000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

24DNT  2.4-DINITROTOH.IENE 

GT 

6.20000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

cso 

26DNA  2.6.DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

26DNA  X6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

26DNT  2.6.DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.32000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

11.00000  pg/g 

0.5 

16.75 

PPB-94^3A 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

9.30000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

cso 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL.D4 

5.70000  pg/g 

0.5 

1.77 

PPB-94-03A 

cso 

2CLPD4  2-CHU)ROPHENOL-D4 

5.60000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000  pg/g 

0.5 

D 
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~~  Mcas  iliSt  ibc  Sto 
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PPB-94>03A 

CSO 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

9.60000  ^g/g 

0.5 

PPB-94^3A 

CSO 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

8.20000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

5.20000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

5.SOOOO  Hg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

PPB-944)3A 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

CSO 

2NANIL  2-NlTROANILINE 

ND 

3.10000  ng/g 

0.5 

R 

PPB.94-03A 

CSO 

2NANIL  2-NlTROANILINE 

ND 

3.10000  Mg/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

CSO 

2NP  2-NmiOPHENOL 

LT 

1.10000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-9«3A 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000  fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000  ng/g 

0.5 

PPB.94-03A 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

3NT  3-NITROTOUIENE 

LT 

0.34000  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0,34000  jxg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  ^g/g 

0.5 

PPB-94^3A 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000  fig/g 

0.5 

D 

PP&.94-03A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYU'HENYL  ETHER 

LT 

0.04100  ^g/g 

0.5 

PPB-94^3A 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYIJ»HENYL  ETHER 

LT 

0.04100  ng/g 

0.5 

D 

PPB-9«3A 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

Nl) 

0.63000  jig/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000  ^g/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000  ng/g 

0.5 

PPB-944)3A 

CSO 

4CL3C  4.CHLORO-3-CRESOL 

13.00000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LI' 

0.24000  »ig/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANlLINE 

ND 

3.10000  ng/g 

0.5 

R 

PPB-9«3A 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000  fig/g 

0.5 

DR 

PPB.94-03A 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

7.00000  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

7,00000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-9«3A 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 
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PPB-94-03A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

9.70000  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.70000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-944)3A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  \ig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300  ng/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000  fig/g 

0.5 

R 

PPB-9«3A 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000  pig/g 

0.5 

DR 

PPM«3A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  jig/g 

0,5 

PPB-94-03A 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  ^g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500  fig/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  \ig/g 

0.5 

PPB-944)3A 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000  \ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  \ig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000  \ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHlX)ROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000  \x.gjg 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  yigjg 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000  ^ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

BAANT 

BENZO  [AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  jig/g 

0,5 

PPB-94-03A 

CSO 

BAANT 

BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  |Ai  PYRENE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

BAPYR 

BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

1.20000  ^ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ytg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

BBZP 

BlITYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSirtFAN 

LI' 

2.40000  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.40000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

BENZID  BENZroiNE 

ND 

0.13000  ng/g 

0.5 

R 

PPB.94-03A 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

NI) 

0.13000  jig/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  ng/g 

0.5 

R 

PPB-94^3A 

CSO 

BEN20 

BENZOIC  ACID 

NI) 

3.10000  pg/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  JG.HIl  PERYLENE 

LT 

0.18000  fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G,H.I1  PERYLENE 

LT 

0.18000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  Mg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200  fig/g 

0,5 

D 

PPB.94-03A  CSO  CHRY  CHRYSENE 


LT 


0.03200  jig/g 


0.5 


Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Mcdto  Mow  iiiitt  Fk* 

ate  ID _ Type _ TertNaie _ Bool  Value  Mee»  Depth  CoJe  QmI  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB.94-03A 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHIjOROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

PPB-944)3A 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-9«3A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  \ig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700  Mg^g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

CPMSO 

4<;HL0R0PHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

CPMS02  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

CPMS02  4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ 1  AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  (AHl  ANTHRACENE 

LT 

0.31000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-944)3A 

CSO 

DBCP 

DDBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DBZFIIR  DIBENZOFIJRAN 

LT 

0.38000  fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DBZFIIR  DIBENZOaiRAN 

LT 

0.38000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

PPB.94-03A 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

3.30000  iig/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

10.00000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

9.30000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DltH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  ^g/g 

0.5 

PPB-94^3A 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300  [ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0,5 

PPB-94-03A 

CSO 

DNBP 

DI.N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  jig/g 

0.5 

PPB.94-03A 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000  ng/g 

0.5 

D 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

mSS  mms  uiit  rale  ££1^ 

Site  ID _ Type _ Teat  Name _ Bool  VaiBe  Meaa  Depth  Code  Qml  %RPD 


PPB-94-03A 

CSO 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE^D4 

16.00000  fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

15.00000  Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

PPB-944)3A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  pg/g 

0-5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000  fig/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000  ^g/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

1.30000  ng/g 

0.5 

DR 

PPB-944)3A 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

FLRENE  FLDORENE 

LT 

0.06500  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500  ^ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

HCBD 

HEXACmX)ROBirrADIENE 

LT 

0.97000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  fig/g 

0.5 

PPB-94^3A 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LI' 

0.48000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

ICDPYR  INDENO|U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

ICDPYR  INDEN0(1A3-C,D1  PYRENE 

LT 

2.40000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  pg/g 

0.5 

PPB*94-03A 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  pg/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000  pg/g 

0.5 

DR 

PPB-94^3A 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

MIREX 

l,lA,2,23,3A,4,5,5,5A,5R6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  pg/g 

0.5 

PPB-94^3A 

cso 

MIREX 

UlA,2,23,3A,4,5,5,5A,5a6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.14000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-03A 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  pg/g 

0.5 

PPB-94^3A 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

D 

740 


Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Tjfe 

Test  Nmm 

Utas 

B0oi 

Unit 

VakM  Meas 

Depth 

Flac 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  SXMIVOLATULES 

PPB-94-03A 

cso 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.10000  ^g/g 

0.5 

1.94 

PPB-94-03A 

cso 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.20000  ^g/g 

0.5 

PPB.94-03A 

cso 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ^g/g 

0.5 

PPB-944)3A 

cso 

NNDME  N-NrmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROTYLAMINE 

9.30000  fig/g 

0.5 

6.67 

PPB-94-03A 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

8.70000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500  fi^g 

0.5 

PPB-944)3A 

cso 

OXAT 

L4-OXATH1ANE 

LT 

0.07500  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000  fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-944)3A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.32000  ng/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NO 

0.32000  fig/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000  gg/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.32000  ^g/g 

0.5 

DR 

PPB-94^3A 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000  ng/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

PCB242 

POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.32000  jig/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

cso 

PCB248 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000  jig/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

PCB24g 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.32000  jig/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.32000  ng/g 

0.5 

R 

PPB-94-03A 

cso 

PCB254 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0,32000  fig/g 

0.5 

DR 

PPB-94-03A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000  ng/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000  Mg/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000  »ig/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.10000  fig/g 

0.5 

X 

2.44 

PPB-94-03A 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

8.30000  fig/g 

0.5 

XD 

PPB-94-03A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200  >ig/g 

0.5 

D 

PPB-94^3A 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

7.40000  ng/g 

0.5 

12.95 

PPB-94-03A 

cso 

PHEND6  PHENOL-D6 

6.50000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

14.00000  jig/g 

0.5 

1538 

PPB-94^3A 

cso 

PHENO 

PHENOL 

12.00000  ^g/g 

0,5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

PPDDD 

X2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.06400  ^g/g 

0.5 

PPB-94^3A 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.06400  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.06800  }ig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l ,  1-DICHLOROET 

LT 

0.06800  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLORO 

LT 

0.10000  \Lg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l.TRICHLORO 

LT 

0.10000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-03A 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000  ng/g 

0.5 

741 
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Site  ID 

Type 

Test  Nave 

li 

i 

Depth 

Fk( 

Code 

Data 

Qul 

•/•RPD 

Chemical  Class:  VOLATILES 

PPB-94-01A 

CSO 

C13DCP  CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000  ng/g 

0.5 

R 

PPB-94^1A 

CSO 

C13DCP  CIS-U-DICHLOROPRCMPYLENE 

ND 

0.60000  ^g/g 

0.5 

DR 

PPB-94-01A 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACro  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000  ng/g 

0.5 

R 

PPB-94^1A 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000  Jig/g 

0.5 

DR 

PPB-94-01A 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

1.80000  fig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

1.80000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.64000  pg/g 

0.5 

PPB.94-OIA 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.64000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

C6H6  BENZENE 

4.00000  »ig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

C6H6  BENZENE 

4.00000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CCL3F  TRIFLIIOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000  pg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

CCL3F  TRIFLIIORCXJHLOROMETHANE 

LT 

0.23000  ng/g 

0.5 

D 

PPB.94^1A 

CSO 

CCM  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000  jig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.70000  ng/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.70000  jig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000  fig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

0.26000  jig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

0.26000  |ig/g 

0.5 

D 

PP&.94-OIA 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000  fig/g 

0.5 

PPB.94^1A 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LI' 

0.96000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LI' 

0.20000  pg/g 

0.5 

PPB-944J1A 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.20000  pg^g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.24000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.24000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-OIA 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

5.10000  pg/g 

0.5 

1.98 

PPB-94-01A 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

5.00000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94-OIA 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000  pg/g 

0.5 

R 

PPB-94^1A 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

NI) 

0.60000  pg/g 

0.5 

DR 

PPB-94^1A 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000  pg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000  pg/g 

0.5 

D 

PPB.94^1A 

CSO 

DCLB  DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000  pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

CSO 

DCLB  DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

0.20000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.20000  pg/g 

0.5 

1.94 

PPB-94-01A 

CSO 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

5.10000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000  pg/g 

0.5 

PPB-9iW)lA 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

CSO 

MEC6D8TOLUENE-D8 

5.00000  pg/g 

0.5 

2.02 

PPB-944)1A 

CSO 

MEC6D8  TOLUENE-D8 

4.90000  pg/g 

0.5 

D 

PPB-944)1A 

CSO 

MEC6H5  TOLUENE 

5.00000  pg/g 

0.5 

2.02 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data  -MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


site  ID 

Mcdte 

TeftNttMe 

ii 

VwM 

Vatee  Mmm 

Denfli 

nag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

PPB-94-01A 

cso 

MEC6H5  TOLUENE 

4.90000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000  jig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000  ng/g 

0.5 

D 

PPB.944)1A 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000  jig/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BIITYL  KETONE 

ND 

1.00000  \xg/g 

0,5 

R 

PPB-94^1A 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000  ^g/g 

0.5 

DR 

PPB-94-01A 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000  MS^g 

0.5 

R 

PPB.94-01A 

cso 

STVR 

STYRENE 

ND 

0.60000  ^g 

0.5 

DR 

PPB.94-01A 

cso 

T13DCP  TRANS-1.3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000  jig/g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

cso 

T13DCP  TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.60000  fig/g 

0.5 

DR 

PPI^94-01A 

cso 

TCLEA 

l,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000  ^g/g 

0.5 

PPB-94^1A 

cso 

TCLEA 

l,U,2.TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000  fig/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000  jig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000  ^g/g 

0.5 

D 

PPB.94-01A 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4.60000  ng/g 

0.5 

PPB-94^1A 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

4.50000  ng/g 

0.5 

D 

PPB-94-01A 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000  ^g/g 

0.5 

PPB-94^1A 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000  ng/g 

0.5 

D 

2.02 


2.20 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  ~  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Tyre 

Test  Nane 

Meas 

BmI 

VwM 

Vahw  Mcm 

nac 

Code 

Data 

Qaal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

WW-l 

cow 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

16.10000  \isn 

0.0 

16.00 

WW-1 

cow 

135TNB  lAS-TRINITROBENZENE 

18.90000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

13DNB  13*DINrrROBENZENE 

LT 

0.45800  |ig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

13DNB  13-DINlTROBENZENE 

LT 

0.4S800  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

246TNT  2.4.6-TRlNITROTOLUENE 

29.90000  (ig/1 

0,0 

17.68 

WW-1 

cow 

24«TNT  2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

35.70000  ^g/l 

0,0 

D 

WW-1 

cow 

24DNT  X4-DINrrROTOLUENE 

14.60000  \igf\ 

0,0 

27.73 

WW-1 

cow 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

19.30000  ^g/l 

0,0 

D 

WW-1 

cow 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.60000  iig/\ 

0,0 

WW-l 

cow 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.60000  ^g/1 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300  ^g/1 

0.0 

WW-l 

cow 

HMX  CYCLOTETRAMETHVLENETETRANITRAKflNE 

LT 

0.53300  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

NB  NITROBENZENE 

29.50000  ng/I 

0.0 

22,29 

WW-1 

cow 

NB  NITROBENZENE 

36.90000  iig/l 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

35.00000  fig/1 

0.0 

7 

«»  «* 

WW-l 

cow 

RDX  CYCU)TRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

10.60000  Hg/I 

0.0 

D7 

WW-1 

cow 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.63100  ^g/1 

0.0 

WW-1 

cow 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRAN1TR0ANILINE 

LT 

0.63100  ng/l 

0.0 

D 

Chemical  Class;  METALS 


WW-1 

CGW 

AG 

SILVER 

57.90000  Mg/I 

0.0 

3.16 

WW-1 

CGW 

AG 

SILVER 

56.10000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

AG 

SILVER 

57.90000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

AG 

SILVER 

56.10000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

2090.00000  Mg/I 

0.0 

WW-l 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

2090.00000  Mg/I 

0.0 

F 

WW-1 

CGW 

AL 

AUIMINirM 

2090.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

AL 

AUIMINIFM 

2090.00000  Mg/I 

0.0 

F 

WW-1 

CGW 

AS 

ARSENIC 

1040.00000  Mg/I 

0.0 

1.90 

WW-1 

CGW 

AS 

ARSENIC 

1060.00000  Mg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

CGW 

AS 

ARSENIC 

1040.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

AS 

ARSENIC 

1060.00000  Mg/I 

0.0 

DF 

WW-I 

CGW 

BA 

BARRJM 

2110.00000  Mg/I 

0.0 

0.48 

WW-1 

CGW 

BA 

BARIUM 

2100.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

BA 

BARRIM 

2110.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

BA 

BARRIM 

2100.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

45.80000  Mg/I 

0.0 

1.54 

WW-l 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

45.10000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

BE 

BERYLLRFM 

45.80000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

45.10000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

CA 

CALCIUM 

177000.0000  Mg/I 

0.0 

0.57 

WW-1 

CGW 

CA 

CALCRIM 

176000.0000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CA 

CALCRIM 

177000.0000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

CA 

CALCRIM 

176000.0000  Mg/I 

0.0 

D 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Metti  Meas  Uait  Ftef  Data 


Site  ID 

Tst* 

TcstNaae 

BmI  Valw  Mmm 

Depiii 

C94e  Qaal 

%RPD 

WW-1 

cow 

CD 

CADMIUM 

53.90000  fig/l 

0.0 

4J6 

WW-1 

cow 

CD 

CADMIUM 

51.60000  Mg/1 

0.0 

DF 

WW4 

cow 

CD 

CADMIUM 

53.90000  |ig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

CD 

CADMIUM 

51.60000  Mg/l 

0.0 

DF 

WW-1 

cow 

CO 

COBALT 

518.00000  Mg/1 

0.0 

0.78 

WW-l 

cow 

CO 

COBALT 

514.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CO 

COBALT 

518.00000  M8^ 

0.0 

WW-1 

cow 

CO 

COBALT 

514.00000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CR 

CHROMIUM 

218.00000  M8^ 

0.0 

U9 

WW-1 

cow 

CR 

CHROMRIM 

215.00000  MS^ 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CR 

CHROMIUM 

218.00000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

CR 

CHROMIUM 

215.00000  M£/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ClI 

COPPER 

261.00000  Mg/I 

0.0 

1.16 

WW-l 

cow 

ClI 

COPPER 

258.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ClI 

COPPER 

261.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

ClI 

COPPER 

258.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-I 

cow 

FE 

IRON 

1190,00000  Mg/1 

0.0 

0.84 

WW-I 

cow 

FE 

IRON 

1180.00000  Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

cow 

FE 

IRON 

1190.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

FE 

IRON 

1180.00000  Mg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

cow 

HG 

MERCURY 

1.02000  Mg/1 

0.0 

0.98 

WW-1 

cow 

HG 

MERCURY 

1.03000  Mg/I 

0.0 

F 

WW-l 

cow 

HG 

MERCURY 

1.02000  Mg/1 

0-0 

WW-1 

cow 

HG 

MERCURY 

1.03000  Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

cow 

K 

POTASSRIM 

5400.00000  Mg/1 

0.0 

5.91 

WW-1 

cow 

K 

POTASSRIM 

5090.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

K 

POTASSRIM 

5400.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

K 

POTASSRIM 

5090.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MG 

MAGNESRIM 

76500.00000  Mg/I 

0.0 

0J9 

WW-1 

cow 

MG 

MAGNESRIM 

76200.00000  ngn 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MG 

MAGNESRIM 

76500.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

MG 

MAGNESRIM 

76200.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MN 

MANGANESE 

529.00000  Mg/1 

0.0 

0.76 

WW-1 

cow 

MN 

MANGANESE 

525.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MN 

MANGANESE 

529.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

MN 

MANGANESE 

525.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

NA 

SODRIM 

119000.0000  Mg/1 

0.0 

0.84 

WW-1 

cow 

NA 

SODRIM 

118000.0000  Mg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

cow 

NA 

SODRIM 

119000.0000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

NA 

SODRIM 

118000.0000  Mg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

cow 

N1 

NICKEL 

506.00000  Mg/1 

0.0 

0.79 

WW-1 

cow 

NI 

NICKEL 

510.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

NI 

NICKEL 

506.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

NI 

NICKEL 

510.00000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

PB 

LEAD 

534.00000  Mg/I 

0.0 

037 

WW-1 

cow 

PB 

LEAD 

536.00000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

PB 

LEAD 

534.00000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

PB 

LEAD 

536.00000  Mg/l 

0.0 

D 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  -MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

TestNane 

Mtm 

Baoi 

Uait 

VafaK  Meat 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

%RPD 

WW-1 

CGW 

SB 

ANTIMONY 

538.00000  fig/1 

0.0 

037 

WW-1 

CGW 

SB 

ANTIMONY 

540.00000  uga 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

SB 

ANTIMONY 

538.00000 

0.0 

WW-1 

CGW 

SB 

ANTIMONY 

540.00000 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

SE 

SELENIUM 

1060.00000  fig/1 

0.0 

1.90 

WW-1 

CGW 

S£ 

SELENIUM 

1040.00000  (igO 

0.0 

DF 

WW-1 

CGW 

SE 

SELENIUM 

1060.00000  tig/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

SE 

SELENIUM 

1040.00000  ng/l 

0.0 

DF 

WW-1 

CGW 

TL 

THALUUM 

LT 

125.00000  jig/I 

0.0 

WW-l 

CGW 

TL 

THALUUM 

LT 

125.00000  ng/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

TL 

THALLIUM 

LT 

12S.OOOOO  ne/i 

0.0 

WW-1 

CGW 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

V 

VANADRIM 

522.00000  \igf\ 

0.0 

0.38 

WW-1 

CGW 

V 

VANADRJM 

520.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

V 

VANADRIM 

522.00000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

V 

VANADRIM 

520.00000  \ig/\ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ZN 

ZINC 

545.00000  \igf\ 

0.0 

0.18 

WW-l 

CGW 

ZN 

ZINC 

544.00000  jig/1 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

ZN 

ZINC 

545.00000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

ZN 

ZINC 

544.00000  ng/1 

0.0 

D 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

WW-1 

CGW 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250  tig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250  fign 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

NI) 

0.03120  fig/I 

0.0 

T 

WW-1 

CGW 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

NI) 

0.03120  fig/l 

0.0 

TD 

WW-1 

CGW 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

0.23200  pLgfl 

0.0 

5.45 

WW-1 

CGW 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

0.24500  ng/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ALDRN 

ALDRIN 

0.12100  fig/I 

0.0 

7.17 

WW-l 

CGW 

ALDRN 

ALDRIN 

0.13000  jig/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHU>RIDE 

LT 

0.00990  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.00770  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.03120  jig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.03120  yig/\ 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.28100  iig/\ 

0.0 

2.11 

WW-1 

CGW 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.28700  iisn 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN 

0.25700  ng/1 

0.0 

3.82 

WW-l 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN 

0.26700  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.05040  Mg/I 

0.0 

T 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.05040  Mg/1 

0.0 

TD 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.00250  Mg/1 

0.0 

T 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  M^s  Ualt  Fh«  Mte 

Site  ID _ Tjje _ TertNaate _ Bool  VMae  Mca»  Dep«t  Code  Qiial  %RPP 


Chemical  Class:  PESTICIDES^CBS 


WW-l 

COW 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250  ^g/1 

0.0 

TD 

WW-l 

COW 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250  Hg/1 

0.0 

T 

WW-1 

COW 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00250  |ig/l 

0.0 

TD 

WW-l 

COW 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.0 

T 

WW-1 

COW 

OCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120  )ig/l 

0.0 

TD 

WW-l 

COW 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.13500  |ig/! 

0.0 

3.64 

WW-l 

cow 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.14000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630  ^g/! 

0.0 

WW-1 

cow 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250  fig/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

LIN 

LINDANE 

0.32100  ^g/^ 

0.0 

1.24 

WW-1 

cow 

LIN 

LINDANE 

0.32500  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.29000  iig/I 

0.0 

IJO 

WW-1 

cow 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.32000  jig/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1-DICHIjOROET 

LT 

0.00810  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA42HLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.00810  ^g/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHIjOROET 

LT 

0.00390  jig/I 

0.0 

WW-1 

cow 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.00390  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

PPDDT 

2*2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>-1,  L  1-TRICHLORO 

0.25000  ng/1 

0.0 

3.92 

WW-1 

cow 

PPDDT 

2;2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-L1,1-TRICHL0R0 

0.26000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.0 

WW-1 

cow 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000  ^g/I 

0.0 

D 

WSP-94^8 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280  fig/g 

3.0 

WSP-94-08 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280  ^g/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400  ^g/g 

3.0 

T 

WSP-94-08 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400  ^g/g 

3.0 

TD 

WSP-94-08 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

0.06840  ^g/g 

3.0 

4.29 

WSP-94-08 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

0.07140  jig/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

0.08170  ng/g 

3.0 

5.59 

WSP-94-08 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

0.08640  ^g/g 

3.0 

D 

WSP.94-08 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770  jig/g 

3.0 

WSP-94-08 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770  ^g/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIJLFAN 

LT  . 

0.00070  ^g/g 

3.0 

WSP-944)8 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070  fig/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840  ^g/g 

3.0 

WSP-944)8 

cso 

CLDAN 

O 

1 

LT 

0.06840  ^g/g 

3.0 

D 

WSP.94-08 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850  »ig/g 

3.0 

WSP-94-08 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850  ^g/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.09060  ^g/g 

3.0 

336 

WSP-94.08 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.09370  ^g/g 

3.0 

D 
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SHelD 

Medto 

Type 

Test  Name 

Mcas 

Bool 

UbR 

Value  Mcas 

Depth 

Fbc 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

WSP-94-08 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

0.03800  fig/g 

3.0 

637 

WSP-94^8 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

0.04050  ^g/g 

3.0 

D 

WSP-944)8 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050  ng/g 

3.0 

T 

WSP-944>8 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050  ^g/g 

3.0 

TD 

WSP.9«8 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050  fig/g 

3.0 

T 

WSP-94-08 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050  \ig/g 

3.0 

TD 

WSP.94^8 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050  Mg/g 

3.0 

T 

WSP.94-08 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050  fig/g 

3.0 

TD 

WSP-94-08 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400  ^g/g 

3.0 

T 

WSP-94^8 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400  ^g/g 

3.0 

TD 

WSP-94-08 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.08760  ^g/g 

3.0 

4.46 

WSP.944)8 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.09160  Hg/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130  ng/g 

3.0 

WSP-94-08 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130  ^g/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300  |ig/g 

3.0 

WSP-94-08 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300  ng/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

CSO 

UN 

LINDANE 

0.08220  Hg/g 

3.0 

5.67 

WSP-94-08 

CSO 

LIN 

LINDANE 

0.08700  ng/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.65400  fig/g 

3.0 

3.01 

WSP-94.O8 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.67400  fig/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1-DICHIjOROET 

LT 

0.00270  Hg/g 

3.0 

WSP-94-08 

CSO 

PPDDD 

2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.00270  Hg/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L1-DICHL0R0ET 

LT 

0.00270  fig/g 

3.0 

WSP-94-08 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA.CHLOROPHENYL>1,1-DICHIjOROET 

LT 

0.00270  ng/g 

3.0 

D 

WSP-944)8 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L  Ll-TRICHLORO 

0.08670  ng/g 

3.0 

3.07 

WSP-94-08 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,L1.TRICHL0R0 

0.08940  jig/g 

3.0 

D 

WSP-94-08 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600  fig/g 

3.0 

WSP-94-08 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600  >ig/g 

3.0 

D 

WSS-944)5 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280  ^g/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280  ^g/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94-05 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400  jig/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-05 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400  ng/g 

0.5 

TD 

M 

WSS-94-05 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIJLFAN 

0.08000  fig/g 

0.5 

C 

M 

22.69 

WSS-94-05 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

0.06370  >ig/g 

0.5 

DC 

M 

WSS-94-05 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.09210  ng/g 

0.5 

CH 

M 

18.76 

WSS-94-05 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.07630  ng/g 

0.5 

DCH 

M 

WSS-94-05 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770  fig/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770  ^g/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94-05 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIJLFAN 

LT 

0.00070  jig/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.00070  ^g/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94-05 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LI' 

0.06840  fig/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840  ^g/g 

0.5 

D 

M 
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Site  ID 

Mc«a 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depdi 

Flac 

Code 

Data 

Qiial 

%RPD 

Chemical  Class:  PESUCIDES/PCBS 

WSS-94-05 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

O.OOS50 

0.5 

M 

WSS-94-05 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

O.OOS50  \ig/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94^5 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.11500  ng/g 

0.5 

CH 

M 

22.76 

WSS.94-05 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.09150  »ig/g 

0.5 

DCH 

M 

WSS.94-05 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

0.05SS0  |ig/g 

,  0.5 

XHC 

M 

28.13 

WSS-94-05 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

0.04430  )ig/g 

0.5 

DCH 

M 

WSS-94-05 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.00050  fig/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-05 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050  ng/g 

0.5 

TD 

M 

WSS-94-05 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

0.00398  ^g/g 

0.5 

ZC 

M 

4.63 

WSS-94-05 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

0.00380  ^g/g 

0.5 

ZCD 

M 

WSS-94-05 

cso 

ESFS04 

ENDOSHLFAN  SULFATE 

NI) 

0.00050  fig/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-05 

cso 

ESFS04 

ENDOSIFLFAN  SULFATE 

NI) 

0.00050  ^g/g 

0-5 

TD 

M 

WSS-94-05 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

0.00400  ng/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-05 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHU)RDANE 

NI) 

0.00400  fig/g 

0.5 

TD 

M 

WSS.94-05 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0,11000  ng/g 

0.5 

CH 

M 

22.67 

WSS-94-05 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.08760  ng/g 

0.5 

DCH 

M 

WSS-94-05 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130  jig/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130  jig/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94-05 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300  ^g/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300  jig/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94-05 

cso 

UN 

LINDANE 

0.10100  ^g/g 

0.5 

CH 

M 

20.77 

WSS-94-05 

cso 

UN 

LINDANE 

0.08200  ng/g 

0.5 

DCH 

M 

WSS-94-05 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

1.17000  ^g/g 

0.5 

XHC 

M 

29.75 

WSS-94-05 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

’  0.86700  ^g/g 

0.5 

DCH 

M 

WSS-94-05 

cso 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

0.04160  fig/g 

0.5 

C 

M 

9.84 

WSS-94-05 

cso 

PPDDD 

2,2-B1S(PARA.CH1jOROPHENYL)-L1.D1CHLOROET 

0.03770  Hg/g 

0.5 

DC 

M 

WSS-94-05 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

0.23000  fig/g 

0.5 

C 

M 

0.87 

WSS-94-05 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA4:HL0R0PHENYL)-1 , 1  -DICHLOROET 

0.23200  jig/g 

0,5 

DC 

M 

WSS.94-05 

cso 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA.CHL0R0PHENYL>-1,1,1-TRICHL0R0 

0.25900  fig/g 

0.5 

HC 

M 

14.94 

WSS-94-05 

cso 

PPDDT 

2>BlS(PARA.CHLOROPHENYL)-Ll,  1 -TRICHLORO 

0.22300  jig/g 

0.5 

DHC 

M 

WSS-94.05 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600  jig/g 

0.5 

M 

WSS-94.05 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600  jig/g 

0.5 

D 

M 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WW-1 

COW 

123TCB 

U;3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

COW 

I24TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

160.00000  ng/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

160.00000  |Ag/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

12DCLB  U-DICHU)ROBENZENE 

LT 

1.20000  >ig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

12DCLB  L2-DICHU)ROBENZENE 

LT 

1.20000  >ig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

12DPH 

L2.DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000  }ig/\ 

0.0 

750 
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Mcas  uiitt  Fbc  Ma 

atelD  Type _ TeatN— e _ Bool  Value  M«ag  Deptfa  Code  QimI  */»RPD 


Chemical  Class:  S^MIVOLATIUS 


WW-1 

CGW 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

150.00000  >ig/l 

0.0 

ww.l 

CGW 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

150.00000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

13DBD4  13-DICH1jOROBENZENE-I>4 

150.00000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 

150.00000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000  fig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000  ^g/l 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

13DNB  L3-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000  ^g/I 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

120.00000  \ig/\ 

0.0 

WW-1 

CGW 

14DCLB  l,4-DICHU)ROBENZENE 

120.00000 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000  iig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

236TCP  23,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

1.70000  ng/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

2.80000  ngn 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

246TBP  2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

130.00000  jig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

130.00000  jig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

130.00000  jig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

130.00000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

246TCP  2,4,6-TRJCHU)ROPHENOL 

L^' 

3.60000  ^g/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000  jig/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

24DCLP  2,4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

8.40000  |ig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

24DCLP  2,4-DICHU>ROPHENOL 

LT 

8.40000  jig/l 

0,0 

D 

WW-1 

CGW 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000  jig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

24DMPN  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000  fig/i 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

180.00000  iigf\ 

0.0 

WW-1 

CGW 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

180.00000  pigf\ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

92.00000  fig/I 

0,0 

WW-1 

CGW 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

94.00000  ^g^ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

26DNA  2,6-DINITROANlLINE 

LI' 

8.80000  ns/\ 

0.0 

WW-1 

CGW 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

8.80000  jig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

6.70000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

6.70000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

85.00000  >ig/l 

0.0 

WW-1 

COW 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

85.00000  ^g/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

110.00000  iigf\ 

0.0 

WW-1 

CGW 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

110.00000  |ig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

110.00000 

0.0 

WW-1 

CGW 

2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

110.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000  jig/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

160.00000  iigf\ 

0.0 
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Media  iiirit  ibi 

Site  ID _ TJje _ TertNaiBC _ Bool  Value  Mcaa  Deptt  Code  Qnal  y«RPD 


Chemical  Class:  S®MIVOIATlLES 


WW-1 

CX5W 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

160.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

160.00000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

160.00000  ^g/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

32.00000  ^g/I 

0.0 

WW-1 

cow 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

33.00000  fig/1 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

32.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

2FP  2-FLUOROPHENOL 

33.00000  ^g/1 

0-0 

D 

WW-1 

cow 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000  Hg/] 

0.0 

WW-1 

cow 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000  Hg/1 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000  Hg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000  fig/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

31.00000  ^g/1 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

2NANIL  2-NlTROANILINE 

NI> 

31.00000  fig/l 

0.0 

DR 

WW-l 

cow 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

8.20000  jig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

2NP  2-NlTROPHENOL 

LT 

8.20000  ^g/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

35DNA  3,5.DINITROANILINE 

LT 

21.00000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

21.00000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

3NANE.  S-NTTROANILINE 

LT 

15.00000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

3NANIL  3.NITROAN1LINE 

LT 

15.00000  iigf\ 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

2.90000  jig/I 

0.0 

WW-1 

cow 

3NT  3-NITROTC)LUENE 

LT 

2.90000  ^g1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

46DN2C  4,6-DINrrRa2-CRESOL 

ND 

50.00000  ng/1 

0.0 

R 

WW-l 

cow 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000  fig/l 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000  ^ 

0.0 

WW-1 

cow 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

22.00000 

0,0 

D 

WW-1 

cow 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

1.00000  ^g/I 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

4CANIL  4-CHLOROANlLINE 

NI) 

1.00000  \ig/\ 

0.0 

DR 

WW-l 

CGW 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

130.00000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

130.00000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

4CLPPE  4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000  iigf\ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

2.80000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

4MP  4.METHYLPHENOL 

LT 

2.80000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

NI) 

31.00000  ng/l 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

31.00000 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

96.00000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

96.00000  fig/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LI' 

5.30000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.30000  ^g^ 

0,0 

D 
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— — -  __  — 

Site  ID _ _ TertNteae _ B»oi  Value  Mc«»  Denfli  Co^  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  SEltOVOLAXiLES 


WW-1 

cow 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000  ^ga 

0.0 

WW-1 

cow 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

23.00000  }xs/\ 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000  ^g/l 

0.0 

WW-l 

cow 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

160.00000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

170.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000  fig/I 

0.0 

WW-1 

cow 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.10000  (ig/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000  ftg/I 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.00000  Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.20000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.90000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000  Mg/1 

0,0 

WW-1 

cow 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.80000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

5.00000  )ig/I 

0.0 

WW-1 

cow 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

5.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.68000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.68000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

B2EHP 

BIS  (2-ETH  YHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7,70000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

B2EHP 

BIS  (2.ETH  YHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.70000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.80000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

BAANT 

BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

9.80000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BAPYR 

BENZO  (AJ  PYRENE 

LT 

14.00000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

BAPYR 

BENZO  JAJ  PYRENE 

LT 

14.00000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

BBFAN 

BENZO  [B)  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000  Mg/l 

0,0 

D 

WW-l 

cow 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LI' 

42.00000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

2.00000  Mg/l 

0.0 

R 

WW-l 

cow 

BENZID  BENZIDINE 

Nl) 

2.00000  Mg/l 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  Mg/l 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000  Mg/l 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

BGHIPY  BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000  Mg/l 

0.0 

WW-1 

cow 

BGHIPY  BENZO  [G,ai]  PERYLENE 

LT 

15.00000  Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

BKFAN 

BENZO  fK)  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000  Mg/l 

0.0 
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Medfa  M«w  IMt  D^bi 


SjteTO _ Type _ TertNMiie _ Beol  Valae  Me«g  Deptt  CoJc  QmU  %RfD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WW-1 

cow 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000  ^g/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

BRMCIL  BROMACIL 

LT 

2.90000 

0.0 

WW-1 

CGW 

BRMCILBROMACIL 

LT 

2.90000 

0.0 

D 

WW-1 

CXIW 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000  fig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000  ^g/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000  jig/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000  Hg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000  yi%/\ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CL6CP 

HEXACHU)ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

CL6CP 

hexachu)Rcx:ycix)PENTadiene 

LT 

54.00000  ^g/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

8.30000  jig/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000  pg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000  ng/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CPMSO 

4-chlorophenylmethyl  sulfoxide 

LT 

15.00000  ^g/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000  fig/1 

0.0 

w 

WW-1 

CGW 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000  ^ig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

CPMS02  4-CHIjOROPHENrVXMETHYL  SULFONE 

LT 

5.30000  Hg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DBAHA 

DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000  ^g/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000  ^g/I 

0.0 

WW-l 

CGW 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000  ^ig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

NI) 

3.00000  fig/1 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000  ng/1 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

DBZRIR  DIBENZOFURAN 

LT 

5.10000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

DBZRIR  DIBENZORJRAN 

LT 

5.10000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000  jig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000  ng/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5,90000  ^ig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000  jig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000  ^g/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000  ng/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110.00000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

110,00000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DIMP 

DOSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000  fig/1 

0.0 

Hi 

WW-1 

CGW 

DIMP 

DnSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000  fig/I 

0.0 
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Mcdfa  Mew  uiiit  Date 

Site  ID _ Tm  TertNMte  Bool  Valae  Me—  Pofli  Code  QmJ  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


W-l 

CGW 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CX>W 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.30000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000  Mg/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

26.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000  Mg/1 

0.0 

WW-l 

COW 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

130.00000  Mg^ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.20000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000  M^ 

0.0 

WW-1 

cow 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

33.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.50000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

110.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

100.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

110.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

100.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

18.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

5.00000  Mg/1 

0,0 

D 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000  Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

6.00000  Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

ESFS04 

ENDOSITLFAN  SULFATE 

LT 

50.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SlfLFATE 

LT 

50.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NO 

20.00000  Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NI) 

20.00000  Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000  Mg/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

24.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

9.20000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

FLRENE  FLIIORENE 

LT 

9.20000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

HCBD 

HEXACHLOROBIITADIENE 

LT 

8.70000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.70000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000  Mg/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

38.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LI' 

28.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

28.00000  Mg^ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ICDPYR  INDEN0[L2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

21.00000  Mg/1 

0.0 

WW-l 

CGW 

ICDPYR  INDEN0[L2^-C,D]  PYRENE 

LT 

21.00000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

7.80000  Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LI' 

2.40000  Mg/1 

0.0 

755 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

_ Se_ 

TestNaMe 

W - 

IfWHS 

Baol 

il 

1 

Depth 

Cade 

Chemical  Class:  SSMIVOLATILES 

WW-I 

COW 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

2.40000  jig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

KEP  KEPONE 

ND 

20.00000  ^g/I 

0.0 

R 

ww.l 

cow 

KEP  KEPONE 

ND 

20.00000  Hg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

UN  UNDANE 

LT 

7.20000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

UN  LINDANE 

LT 

7.20000  jig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

MEXCL  METHOXVCHLOR 

LT 

11.00000  fig/l 

0.0 

WW-1 

COW 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

11.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MIREX  1.1AA2.33A.4.5,5,5A.5B,6.DECACHL0R00CTAHY 

LT 

24.00000  ^g/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

MIREX  l.lA.2^,33A.4.5,S.5A.5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

24.00000  \»jg/\ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

MLTHN  MALATHION 

LT 

21.00000  fig/1 

0.0 

WW-I 

CGW 

MLTHN  MALATHION 

LT 

21.00000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.50000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.50000  jig/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3.70000  iig/\ 

0.0 

WW-1 

CGW 

NB  NITROBENZENE 

LT 

3.70000  >ig/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

80.00000  iig/\ 

0.0 

WW-l 

CGW 

NBD5  NITROBENZENE-D5 

82.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

80.00000  ^g/l 

0.0 

WW-l 

CGW 

NBD5  NTTROBENZENE-DS 

82.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000  jig/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000  jig/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

78.00000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

81.00000  ^g/1 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LI' 

3.70000  ng/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000  ngf\ 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

27.00000  |ig/l 

0.0 

WW-1 

CGW 

OXAT  1.4.0XATHIANE 

LT 

27.00000  ng/l 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

PCB016  PCBI016 

ND 

9.10000  ^g/l 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

PCB016  PCBI016 

NI) 

9.10000  ^g/l 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

PCB22I  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000  jig/l 

0.0 

R 

WW-l 

CGW 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.10000  )ign 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

PCB232  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000  \Lg/\ 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

PCB232  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.10000  jAg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000  )ig/l 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

PCB242  POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.10000  Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

PCB248  POLYCHU3RINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000  Mg/1 

0.0 

R 

WW-l 

CGW 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.10000  Mg/l 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

PCB2S4  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  12S4 

ND 

9.10000  Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

PCB2S4  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

9.10000  Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

PCB260  PCB1260 

ND 

13.00000  M&1 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

PCB260  PCB1260 

ND 

13.00000  Mg/1 

0.0 

DR 

Date 

Qwal 


•/.RPD 


2.47 


3.77 


756 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Media  Mca<  Uait  Fbc  Date 

Site  ID _ T^pe _ Teat  Name _ Beol  VMae  Meas  Deptii  Code  Qiial  %RPD 


Chemical  Class:  VOLATDLES 


WW-1 

cow 

12DCE  l,2-DICHU)ROETHYLENES(CISANDTRANS 

LT 

5.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

CXJW 

12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000  fig/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

12DCLE  U-DICHLOROETHANE 

LT 

1.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cx>w 

12DCLP  U-DICHIjOROPROPANE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

12DCLP  U-DICHLOROPROPANE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0,0 

D 

WW-1 

COW 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

1,00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

13DCP  13-DICHLOROPROPANE 

LT 

4.80000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

CGW 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

3.50000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ACET  ACETONE 

LT 

8.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

ACET  ACETONE 

LI' 

8.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LT 

8.40000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

ACRYL  ACRYLONITRILE 

LI' 

8.40000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000  Mg/1 

0.0 

WW-1 

CGW 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

C13DCP  CIS-1, 3-DICHLOROPROPYLENE 

NT) 

5.00000  Mg/I 

0,0 

R 

WW-1 

CGW 

C13DCP  CIS-U3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000  Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

NI) 

1.00000  Mg/I 

0.0 

R 

WW-1 

CGW 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

NO 

1.00000  Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

CGW 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

12.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

12.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

8.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

8.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

C6H6  BENZENE 

30.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

C6H6  BENZENE 

30.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CCUF  TRIFLIIOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0,0 

WW-1  • 

CGW 

CCL3F  TRIFLIIOROCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CCM  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

CCM  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

52.00000  Mg/I 

0.0 

WW-l 

CGW 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

50.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

52.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

CD2CU  METHYLENE  CHLORIDE-D2 

50.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

CH2CU  METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

1.00000  Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

CGW 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

14.00000  Mg/I 

0.0 

WW-1 

CGW 

CH3BR  BROMOMETHANE 

LT 

14.00000  Mg/I 

0.0 

D 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35) 

Media 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ 


Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Mcas  UbM  Hat  Data 

_ Bool  Value  Mcaa  Death  Code  Qua!  %RPD 


Chemical  Class:  VOLATILES 


WW-1 

cow 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000  yLg/\ 

0.0 

WW-1 

cow 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

1.20000  \x%/\ 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000  |lg/I 

0.0 

WW-1 

cow 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

11.00000  |tg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

1.00000  ^g/1 

0,0 

WW-1 

cow 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

1.00000  )tg/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

C1JC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

45.00000  ng/1 

0,0 

WW-1 

cow 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

45.00000  fig/I 

0,0 

D 

WW-l 

cow 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000  ^g/l 

0.0 

R 

WW-l 

cow 

CS2 

CARBON  DISIILFTOE 

ND 

5.00000  ng/I 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000  )ig/I 

0.0 

WW-l 

cow 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

1.00000  (ig/1 

0,0 

D 

WW-1 

cow 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

2.00000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  -  NONSPECIFIC 

LT 

2.00000  Hg/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

51.00000  ng/l 

0.0 

WW-1 

cow 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

52.00000  (ig/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

51.00000  |ig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

52.00000  (ig/I 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MEC6D8  TOLIIENE-D8 

49.00000  pg/1 

0.0 

WW-1 

cow 

MEC6D8  TOLIJENE-D8 

49.00000  ng/1 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

MEC6D8  TOUIENE-D8 

49.00000  jig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

MEC6D8  TOUIENE.D8 

49.00000  fig/1 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MEC6H5  TOLUENE 

45.00000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

MEC6H5  TOLUENE 

44.00000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000  fig/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000  fig/1 

0.0 

WW-1 

cow 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000  ^g/l 

0.0 

D 

WW-1 

cow 

MNBK 

METHYUN-BIITYL  KETONE 

ND 

1.00000  fig/l 

0,0 

R 

WW-1 

cow 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000  fig/l 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000  fig/l 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000  figl 

0.0 

DR 

WW-1 

cow 

T13DCP 

TRANS-1 ,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000  fig/l 

0.0 

R 

WW-1 

cow 

T13DCP 

TRANS-l  .3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000  fig/l 

0,0 

DR 

WW-1 

cow 

TCLEA 

UU,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000  fig/l 

0.0 

WW-1 

cow 

TCLEA 

l,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000  fig/l 

0.0 

D 

WW-l 

cow 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000  fig/l 

0.0 

WW-l 

cow 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000  fig/l 

0,0 

D 

WW-1 

cow 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

41.00000  ^g/l 

0.0 

WW-1 

cow 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

40.00000  fig/l 

0,0 

D 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

MeSto  Mm  UMt  FMc 

SttelD  Type _ Test  Name _ Beol  Valae  Meas  Depth  Code  Qml  %RPD 

WW-1  cow  XYLEN  XYLENE  LT  2.00000  (ig/I  0.0 

WW-1  CGW  XYLEN  XYLENE  LT  2.00000  ng/1  0.0  D 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWhdU  36)  Phase  11 R1  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Media  Mcas  Unit  Flas  Data 


Site  ID 

Test  Nune 

Bool  VahM  Mcaa 

Code  Qnal 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

OSP-94-01A 

CSO 

AG 

SILVER 

4.78000  ng/g 

0.5 

6.09 

OSP-94-01A 

CSO 

AG 

SILVER 

5,08000  |ig/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2010.00000  ^g/g 

0.5 

4.38 

OSP-94^1A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2100.00000  fig/g 

0.5 

D 

OSP.94^1A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.65000 

0.5 

50.72 

OSP.944)lA 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.15000  fig/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

BA 

BARIUM 

235.00000  Mg^g 

0,5 

1.27 

OSP-94-01A 

CSO 

BA 

BARIUM 

238.00000  )ig/g 

0.5 

D 

OSP-94^1A 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

5.26000  Hg/g 

0.5 

OSP-94-01A 

CSO 

BE 

BERYLLRFM 

5.26000  Mg^g 

0.5 

D 

OSP.94-01A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

69000.00000  jig/g 

0.5 

4.26 

OSP-944)lA 

CSO 

CA 

CALCIUM 

72000.00000  ng/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

CD 

CADMRIM 

4.86000  ^g/g 

0.5 

224 

OSP.94-01A 

CSO 

CD 

CADMRTM 

4.97000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-944)lA 

CSO 

CO 

COBALT 

48.00000  tig/g 

0.5 

0.62 

OSP-94^1A 

CSO 

CO 

COBALT 

48.30000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

22.10000  >ig/g 

0.5 

5.29 

OSP-94-01A 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

23.30000  ^g^g 

0.5 

D 

OSP.9«lA 

CSO 

cu 

COPPER 

29.40000  tig/g 

0.5 

2.02 

OSP-94-01A 

CSO 

cu 

COPPER 

30.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-94^1A 

CSO 

FE 

IRON 

5870.00000  Hg/g 

0.5 

6.51 

OSP-94^1A 

CSO 

FE 

IRON 

5500.00000  fig/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.51800  ^ig/g 

0.5 

0.97 

OSP.94-01A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.51300  ng/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

224,00000  ^g/g 

0.5 

30.62 

OSP-94-01A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

305.00000  jig/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

6000.00000  tig/g 

0.5 

49.15 

OSP-94-01A 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

9910.00000  fig/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

154.00000  ^g/g 

0.5 

8.11 

OSP-94^1A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

142.00000  ng/g 

0.5 

D 

OSP-944)lA 

CSO 

NA 

SODRIM 

89.90000  ^g/g 

0.5 

80.09 

C)SP.94^1A 

CSO 

NA 

SODRIM 

210.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

NI 

NICKEL 

50.10000  ^g/g 

0.5 

2.22 

OSP-94-OIA 

CSO 

NI 

NICKEL 

49.00000  jig/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

PB 

LEAD 

53.90000  pLg/g 

0.5 

1.66 

OSP-94-01A 

CSO 

PB 

LEAD 

54.80000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-94-01A 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

33.70000  jig/g 

0.5 

7 

10.41 

OSP-94-01A 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

37.40000  ng/g 

0.5 

D7 

OSP.94-01A 

CSO 

SE 

SELENRIM 

3,28000  ^g/g 

0.5 

6.49 

OSP-94^1A 

CSO 

SE 

SELENRIM 

3.50000  ng/g 

0.5 

D 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 
mmUb  015  551 

SaeD) _ TJje _ TestN—ie _ Bool  V«lae  Meas  DepHi  Code  QimI  %RPP 


Chemical  Class:  METALS 


OSP-94-01A 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT  34.30000  ^g/g 

0.5 

OSP-9«lA 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT  34,30000  jig/g 

0.5 

D 

OSP.94-01A 

CSO 

V 

VANADRIM 

53.40000  ^g/g 

0.5 

1.86 

OSP-9«lA 

CSO 

V 

VANADIUM 

54.40000  Mg/g 

0.5 

D 

OSP-94^1A 

CSO 

ZN 

ZINC 

66.80000  ^g/g 

0.5 

0.45 

OSP-94-01A 

CSO 

ZN 

ZINC 

67.10000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-9«5A 

CSO 

AG 

SILVER 

4.53000  ^g/g 

0.5 

0.88 

OSP-94-05A 

CSO 

AG 

SILVER 

4.57000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-9«5A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12900.00000  ng/g 

0.5 

0.78 

OSP-94^5A 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12800.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-9«5A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.35000  ^g/g 

0.5 

15.62 

OSP-94^5A 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.14000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP.94-05A 

CSO 

BA 

BARRTM 

340.00000  ng/g 

0.5 

4J2 

OSP.94-05A 

CSO 

BA 

BARRIM 

355.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP.94-05A 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

5.88000  ng/g 

0,5 

3.02 

OSP-94-05A 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

6.06000  ^ig/g 

0.5 

D 

OSP-94-05A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

7870.00000  ^g/g 

0.5 

21.22 

OSP-94-05A 

CSO 

CA 

CALCRIM 

6360.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP.944)5A 

CSO 

CD 

CADMRIM 

5.36000  ^g/g 

0.5 

0.19 

OSP-94-05A 

CSO 

CD 

CADMIUM 

5.35000  ng/g 

0.5 

D 

OSP-94-05A 

CSO 

CO 

COBALT 

54.40000  fig/g 

0.5 

3.96 

OSP-94^5A 

CSO 

CO 

COBALT 

56.60000  Mg/g 

0.5 

D 

OSP.94-05A 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

34.90000  fig/g 

0.5 

0.57 

OSP-94-05A 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

35,10000  ng/g 

0.5 

D 

OSP.94-05A 

CSO 

CU 

COPPER 

47.40000  jig/g 

0.5 

0.63 

OSP-94-05A 

CSO 

CO 

COPPER 

47.70000  fig/g 

0.5 

D 

OSP-94-05A 

CSO 

FE 

IRON 

14700.00000  Mg^g 

0.5 

632 

OSP-94-05A 

CSO 

FE 

IRON 

13800.00000  jig/g 

0.5 

D 

OSP-9«5A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.57000  Mg/g 

0.5 

10.92 

OSP-94-05A 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.51100  ng/g 

0.5 

D 

OSP.94-05A 

CSO 

K 

POTASSRIM 

3360.00000  fig/g 

0.5 

235 

OSP.94-05A 

CSO 

K 

POTASSRFM 

3440.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP.944)5A 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

4450.00000  jig/g 

0.5 

331 

OSP-94-05A 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

4600.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-94-05A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

398.00000  ng/g 

0.5 

2.97 

OSP-94-05A 

CSO 

MN 

MANGANESE 

410.00000  fig/g 

0.5 

D 

OSP-94-05A 

CSO 

NA 

SODRIM 

301.00000  ng/g 

0.5 

11.97 

OSP.94^5A 

CSO 

NA 

SODRJM 

267.00000  ng/g 

0.5 

D 

OSP-94-05A 

CSO 

N1 

NICKEL 

56.00000  ^g/g 

0.5 

1.08 

OSP-94^5A 

CSO 

N1 

NICKEL 

55.40000  ng/g 

0.5 

D 

OSP-94-05A 

CSO 

PB 

LEAD 

107.00000  ng/g 

0.5 

2.84 
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SItelD 

Medta 

Trpe 

TestNawe 

Maas 

Beol 

Unit 

Vaine  Meas 

Deptk 

Fke 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

OSP-944)5A 

cso 

PB 

LEAD 

104.00000  jig/g 

0.5 

D 

2.84 

OSP-94-05A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  fig/g 

0.5 

OSP-94-05A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-9«5A 

cso 

SE 

SELENIUM 

3.70000  pLg/g 

0.5 

3.02 

OSP-944)5A 

cso 

SE 

SELENIUM 

3.59000  \ig/g 

0.5 

D 

OSP.94-05A 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

C)SP-94-05A 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

D 

OSP-94-05A 

cso 

V 

VANADIUM 

6S.70000  fig/g 

0.5 

7 

J 

1.61 

OSP-94-05A 

cso 

V 

VANADRJM 

67.60000  Mg/g 

0.5 

D7 

J 

OSP.94-05A 

cso 

ZN 

ZINC 

125.00000  iig/g 

0.5 

J 

237 

OSP-94^5A 

cso 

ZN 

ZINC 

128.00000  jig/g 

0.5 

D 

J 

OSS-94-01 

cso 

HG 

MERCURY 

0.42900  ^g/g 

0.5 

632 

OSS-94-01 

cso 

HG 

MERCURY 

0.45700  ^ig/g 

0.5 

D 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Madte 

Type 

Tert  Nave 

BmI 

Uait 

Vatne  Mess 

Depte 

Flag 

Co4e 

DiOa 

Qul 

•/•RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP.94-07A 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

23.00000  ^g^g 

0,5 

5.50 

ARP-94-07A 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

24.30000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

ARP-94-07A 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  Mg/g 

0.5 

D 

ARP-944)7A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

49.60000  fig/g 

0.5 

ARP-94-07A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

49.60000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

24DNT  X4-DINrrROTOLUENE 

23.80000  ng/g 

0.5 

0.84 

ARP.944)7A 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

24.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

ARP.94-07A 

cso 

26DNT  2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

HMX  CYCIX^TETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000  tig/e 

0.5 

ARP-94-07A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP.944)7A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

48.80000  ng/g 

0.5 

1.22 

ARP.94^7A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

49.40000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-07A 

cso 

RDX  CYCU)TRIMETHYLENETRINTrRAMINE 

53.70000  \ig/g 

0.5 

1.48 

ARP-94-07A 

cso 

RBX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

54.50000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANTrROANILINE 

LT 

2.11000  fig/g 

0.5 

ARP-9«7A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

135TNB  U,5.TRINTrROBENZENE 

24.30000  ^g/g 

0.5 

0.82 

ARP-94-11  A 

cso 

135TNB  U,5-TRINITR0BENZENE 

24.50000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  y.gfg 

0.5 

ARP-94-11  A 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

49.70000  \ig/g 

0,5 

1.20 

ARP-94-11  A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

50.30000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

23.80000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-nA 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

23.80000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

26DNT  2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^lg/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANrnt\^ 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

cso 

HMX  CYCU)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

48.90000  ng/g 

0.5 

0.62 

ARP-94-11  A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

48.60000  \ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

54.20000  ng/g 

0.5 

0.55 

ARP-94.11  A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

54.50000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

cso 

TETRYL  N.METHYL-N2,4,6-TETRANTrROANILINE 

LT 

2.11000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.I6A 

cso 

135TNB  U,5.TRINITROBENZENE 

27.20000  ^g/g 

0.5 

7 

J 

6.06 

ARP-94-16A 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

25.60000  fig/g 

0.5 

D7 

J 

ARP.94.I6A 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

0.5 

ARP-94.I6A 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mc«* 

_JiEL. 

TestNMne 

Meei 

Beol 

II 

1 

Depth 

FlaC 

Code 

Data 

Qaal 

%RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-16A 

cso 

246TNT  2A6.TRINITROTOLUENE 

52.60000  |ig/g 

0.5 

4.27 

ARP-94-16A 

cso 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

50.40000  \k%lz 

0.5 

D 

ARP.94-I6A 

cso 

24DNT  X4.DINrrROTOLUENE 

25.30000  ng/g 

0.5 

5.69 

ARP-94.I6A 

cso 

24DNT  2.4.DINrrROTOLUENE 

23.90000  Mg^g 

0.5 

D 

ARP.94-I6A 

cso 

26DNT  2.6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

ARP-94-16A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

HMX  CYCU)TETRAlkffiTHYLENETET»ANrnL«bl^ 

LT 

2.00000  )ig/g 

0.5 

ARP-94-16A 

cso 

HMX  CTCU)TETRAMETHYLENETETRANlTRAIiINE 

LT 

2.00000  ^g^g 

0.5 

D 

ARP.94-I6A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.40000  fig/g 

0.5 

3.43 

ARP-94-16A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

48.70000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

RDX  CYCU)TRJMETHYLENETRI>nTRAMINE 

57.60000  fig/g 

0.5 

4.62 

ARP-94.I6A 

cso 

RDX  CYCI^TRIMETHYLENETRINTITIAMIN^ 

55.00000  |ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-I6A 

cso 

TETRYL  N.METHYL.N2,4,6.TETRANITROANILINE 

LI' 

2.11000  ng/g 

0.5 

ARP-94-16A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILrNE 

LT 

2.11000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

135TNB  U,5.TRINrrROBENZENE 

24.70000  jig/g 

0.5 

L 

JNR 

0.81 

ARP-94-22A 

cso 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

24.50000  ^g/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP-94-22A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ng/g 

0.5 

L 

JNR 

ARP-94-22A 

cso 

I3DNB  1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP-94-22A 

cso 

246TNT  2A6.TRINITROTOLUENE 

51.90000  ^g/g 

0.5 

L 

JNR 

0.58 

ARP.94-22A 

cso 

246TNT  2A6.TRINrrROTOLUENE 

51.60000  jig/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP-94-22A 

cso 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

24.90000  ^g/g 

0.5 

L 

JNR 

1.62 

ARP-94-22A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24.50000  Hg/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP-94.22A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

L 

JNR 

ARP-94-22A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP.94.22A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTITL^l^^ 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

L 

JNR 

ARP-94.22A 

cso 

HMX  CYCU)TETRAMETHYLENETETRANrnUMINE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP-94-22A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.30000  ^g/g 

0.5 

L 

JNR 

0.20 

ARP.94.22A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.40000  ^ig/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP.94.22A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTITU^M^ 

56.70000  fig/g 

0.5 

L 

JNR 

1.42 

ARP-94.22A 

cso 

RDX  CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

55.90000  fig/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP-94.22A 

cso 

TETRYL  N.METHYL.N2,4,6.TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  fig/g 

0.5 

L 

JNR 

ARP-94-22A 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6.TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  ^g/g 

0.5 

DL 

JNR 

ARP-94-26A 

cso 

135TNB  U,5.TRINITROBENZENE 

25.00000  fig/g 

0.5 

1.98 

ARP-94.26A 

cso 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

25.50000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94.26A 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

ARP.94-26A 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94.26A 

cso 

246TNT  2,4,6.TRINITROTOLUENE 

50.10000  fig/g 

0.5 

3.53 

ARP.94.26A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.90000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-26A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24.00000  ^g/g 

0.5 

2.87 

ARP.94.26A 

cso 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

24.70000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94.26A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  fig/g 

0.5 
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Media  M^  iiidt  Date 

She  ID _ _ TeatNaiM _ Baol  Vrfae  Meae  DcpMi  Code  Qaal  %RPD 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-26A 

cso 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.9«6A 

cso 

HMX 

CYClDTETRAMETHYlJENETETRA>nTRAMIh^ 

LT 

2.00000 

0.5 

ARP-94-26A 

cso 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANnTUMINE 

LT 

2.00000  Hg/g 

0.5 

D 

ARP-94-26A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

50.00000  fig/g 

0-5 

1.00 

ARP-94-26A 

cso 

MB 

NITROBENZENE 

50.50000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-26A 

cso 

RDX 

CYCIXITRIMETHYLENETRINITRAMINE 

53.90000  Hg/g 

0.5 

1.84 

ARP-94-26A 

cso 

RDX 

CYCIOTRIMETHYIXNETRINITRAMINE 

54.90000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-26A 

cso 

TETRYL  N-METH  YL-N2  A6-TETRANITROANIUNE 

LT 

2.11000  ng/g 

0.5 

ARP.94-26A 

cso 

TETRYL  N-METHYI^N2  A6-TETRANrm^ 

LT 

2.11000  |ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-30C 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

27.40000  ng/g 

5.0 

7 

2.96 

ARP-94-30C 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

26.60000  ^g/g 

5.0 

D7 

ARP-94-30C 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

5.0 

ARP-94-30C 

cso 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-30C 

cso 

246TNT  2A6*TRINTTROTOLUENE 

53.50000  ^g/g 

5.0 

0.37 

ARP-94-30C 

cso 

246TNT  2A6-TRINITROTOLUENE 

53.30000 

5.0 

D 

ARP-94-30C 

cso 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

25.50000  ^g/g 

5.0 

0J9 

ARP-94.3OC 

cso 

24DNT 

2,4.DINTTROTOLUENE 

25.60000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-30C 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLl.JENE 

LT 

2.00000  fig/g 

5.0 

ARP-94-30C 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

2.00000  >ig/g 

5.0 

D 

ARP-94-30C 

cso 

HMX 

CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTITL^MINE 

LT 

2.00000  ng/g 

5.0 

ARP-94-30C 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94.3OC 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

52.60000  ng/g 

5.0 

0.57 

ARP.94-30C 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

52.90000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-30C 

cso 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.70000  fig/g 

5.0 

ARP-94-30C 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.70000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94.3OC 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  jig/g 

5.0 

ARP.94-3OC 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2  A6.TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  Mg/g 

5.0 

D 

ARP-94-36A 

cso 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

25.90000  ^g/g 

0.5 

6.79 

ARP-94-36A 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

24.20000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.36A 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  ^g/g 

0.5 

ARP-94-36A 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94.36A 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.40000  jig/g 

0.5 

3.97 

ARP-94-36A 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

49.40000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-36A 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.20000  ^g/g 

0.5 

5.71 

ARP-94-36A 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

23.80000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-36A 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-36A 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-36A 

cso 

HMX 

CYCIDTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000  Mg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANmUMINE 

LT 

2.00000  Mg/g 

0.5 

D 

ARP.94-36A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

50.60000  Hg/g 

0.5 

2.60 

ARP-94-36A 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

49.30000  iig/g 

0.5 

D 
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Media  Maw  Uait  Flae  Data 

Site  ID _ Type _ TeetNaPte _ Baol  Valae  Meat  Depft  Code  Qual  %RPD 


ARP-94-36A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLE^^OTUNITRAMINE 

55.90000  Mg/g 

0,5 

6.08 

ARP-94-36A 

cso 

RDX  CYCIX)TR1METHY1£NETIUNITRAMINE 

52.60000  \k%f% 

0.5 

D 

ARP-94-36A 

cso 

TETRYL  N4i4ETHYI^N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  )ig/g 

0.5 

ARP-94-36A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  |ig/g 

0.5 

D 

ARF-94-44C 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

25.00000  fig/g 

4,0 

7 

2.76 

ARP-94-44C 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

25.70000  ng/g 

4.0 

D7 

ARP.94-44C 

cso 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

4.0 

ARP-94-44C 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  jig/g 

4.0 

D 

ARP-94-44C 

cso 

246TNT  2.4,6-TRINrrROTOLl)ENE 

51.80000  fig/g 

4.0 

3.79 

ARP.^94-44C 

cso 

246TNT  2.4,6-TRINlTROTOLUENE 

53.80000  Mg/g 

4,0 

D 

ARP.94-44C 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOUIENE 

25.00000  ^g/g 

4.0 

1.19 

ARP-94-44C 

cso 

24DNT  2.4-DINrrROTOH.IENE 

25.30000  ^g/g 

4.0 

D 

ARP-94.44C 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

4.0 

ARP-94-44C 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

4.0 

D 

ARP-94-44C 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000  ^g/g 

4.0 

ARP.94-44C 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  |ig/g 

4.0 

D 

ARP-94.44C 

cso 

NB  NITROBENZENE 

51.10000  fig/g 

4.0 

2.70 

ARP-94-44C 

cso 

NB  NITROBENZENE 

52.50000  ^g/g 

4.0 

D 

ARP.94.44C 

cso 

RDX  CYClX>TRIMETHyiJ:NETRINITRAMINE 

56.00000  jig/g 

4.0 

3.16 

ARP-94-44C 

cso 

RDX  CYC1X)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.80000  ^ig/g 

4.0 

D 

ARP-94.44C 

cso 

TETRYL  N-METHYL-NZ4.6-TETRANrrROANlLINE 

LT 

2.11000  |ig/g 

4.0 

ARP.94.44C 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  jig/g 

4.0 

D 

ARP-94-46C 

cso 

135TNB  U^TRINITROBENZENE 

27.80000  jig/g 

5.0 

3.29 

ARP.94-46C 

cso 

135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 

26.90000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94.46C 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  |ig/g 

5.0 

ARP-94-46C 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-46C 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

57.80000  jig/g 

5.0 

4.96 

ARP-94.46C 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINrrROTOLUENE 

55.00000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94.46C 

cso 

24DNT  2.4.DINrrROTOLUENE 

27.60000  jig^g 

5.0 

636 

ARP.94-46C 

cso 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 

25.90000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-46C 

cso 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ng/g 

5.0 

ARP-94.46C 

cso 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ng/g 

5.0 

D 

ARP.94.46C 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ^g/g 

5.0 

ARP-94.46C 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2,00000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP.94^C 

cso 

NB  NITROBENZENE 

56.70000  ng/g 

5.0 

5.62 

ARP-94.46C 

cso 

NB  NITROBENZENE 

53.60000  ^ig/g 

5.0 

D 

ARP-94.46C 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

64.70000  ng/g 

5.0 

5.40 

ARP.94-46C 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

61.30000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94.46C 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  jig/g 

5,0 

ARP-94.46C 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  jig/g 

5.0 

D 

ARP.94^9B 

cso 

135TNB  13.5-TRINrrROBENZENE 

25.50000  ^g/g 

3.0 

D 

1.18 

ARP.94^9B 

cso 

135TNB  13.5-TRINrrROBENZENE 

25.20000  ^g/g 

3.0 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MSMSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Typ^ 

TestNaMe 

Meat 

BmI 

II 

1 

Deptli 

Fkf 

Cmk 

IMa 

QuI 

%RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-49B 

CSO 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

25.50000  jig/g 

3.0 

D 

1.18 

ARP.94^9B 

cso 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

25.20000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ^lg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400  Hg/g 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

130NB  13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

3.0 

D 

ARP.94^9B 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.00000  ^g/g 

3.0 

D 

1.56 

ARP.9449B 

cso 

246TNT  2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

51.SOOOO  |ig/g 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

cso 

246TNT  2,4,6.TRINrrROTOLUENE 

51.00000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP.94^9B 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.80000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24.50000  iLg/g 

3.0 

D 

2.06 

ARP-94^9B 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLinENE 

24.00000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94^9B 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24.50000  fig/g 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLiyENE 

24.00000  \ig/g 

3.0 

D 

ARP-94^9B 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLinENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLirENE 

LT 

2.00000  iig/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

26DNT  2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

HMX  CYCUITETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000  fig/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

HMX  CYCIXJTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  Hg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

HMX  CYClXJTETRAMETHYLENETETltWrrRAMINE 

LT 

2.00000  jig/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.30000  fig/g 

3.0 

D 

1.20 

ARP-94-49B 

cso 

NB  NITROBENZENE 

49.70000  Hg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.30000  jig/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

NB  NITROBENZENE 

49.70000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.10000  fig/g 

3.0 

D 

0.88 

ARP.94^9B 

cso 

RDX  CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

56.60000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.10000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

56.60000  ^g/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  fig/g 

3.0 

D 

ARP.94^9B 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94^9B 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  fig/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.11000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-51A 

cso 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

29.80000  Mg/g 

0.5 

0.67 

ARP-94-51A 

cso 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

29.60000  jig/g 

0.5 

D 

ARP.94-51A 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

ARP-94.51A 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94.51A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.10000  ng/g 

0.5 

1.94 

ARP.94-51A 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.10000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-51A 

cso 

24DNT  2,4.DINrrROTOLUENE 

24.00000  fig/g 

0.5 

0.83 

ARP.94-51A 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24.20000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-51A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ^ig/g 

0.5 

ARP-94-51A 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II R1  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Test  Name 

Mcas 

Bool 

UaK 

VMw  Mcm 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-51A 

cso 

HMX  CYClX)TETIUMETHYlXNErETlUhnTRAIi4INE 

LT 

20.00000 

0.5 

JI 

ARP-94.5IA 

cso 

HMX  CYCU)TETRAX«ETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

20.00000  fig/g 

0.5 

DJI 

ARP-94-51A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

52.00000  ^g/g 

0.5 

3.52 

ARP-94.5IA 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50,20000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94.51  A 

cso 

RDX  CYClX)TRIMETHYlJENETRI^^TIlAMI^^ 

59.30000  ^g/g 

0.5 

034 

ARP-94.5IA 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYIXNETRINrrRAMINE 

59.50000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94.51  A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  ng/g 

0.5 

ARP-94-51  A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.11000  (tg/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

135TNB  U.5-TRINrrROBENZENE 

26.30000  ng/g 

0,5 

L 

j 

236 

ARP-94-57A 

cso 

135TNB  U.5-TRINITROBENZENE 

26.90000  ^g/g 

0.5 

DL 

j 

ARP-94-57A 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  jig/g 

0.5 

ARP.94-57A 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-57A 

cso 

246TNT  2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

52.50000  ^g/g 

0,5 

0.95 

ARP-94-57A 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

53.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-57A 

cso 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

25.40000  ng/g 

0.5 

0.79 

ARP.94-57A 

cso 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 

25.20000  iig/g 

0.5 

D 

ARP-94.57A 

cso 

26DNT  2.6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000  ng/g 

0.5 

ARP-94-57A 

cso 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP.94-57A 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  ^ig/g 

0.5 

ARP-94-57A 

cso 

HMX  CYCUITETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-57A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.90000  \ig/g 

0.5 

0.20 

ARP-94-57A 

cso 

NB  NITROBENZENE 

50.80000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-57A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.90000  Hg/g 

0.5 

130 

ARP-94-57A 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

58.60000  jig/g 

0,5 

D 

ARP-94-57A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6.TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  >ig/g 

0.5 

ARP-94-57A 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000  jig/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  METALS 


ARP-94.OIA 

CSO 

AG 

SILVER 

5,09000  ng/g 

0.5 

5.54 

ARP-94^1A 

CSO 

AG 

SILVER 

5.38000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

CSO 

AL 

ALIFMINIIM 

9080.00000  yig/g 

0.5 

2.61 

ARP-94.OIA 

CSO 

AL 

ALIIMINIIM 

9320.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

AS 

ARSENIC 

14.00000  ^g/g 

0.5 

10.53 

ARP.94-OIA 

cso 

AS 

ARSENIC 

12.60000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

BA 

BARRJM 

268.00000  ^g/g 

0.5 

1.11 

ARP-94^1A 

cso 

BA 

BARRIM 

271.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.61000  \xg/g 

0.5 

1.06 

ARP-94-01A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.67000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-01  A 

cso 

CA 

CALCRIM 

30200.00000  fig/g 

0.5 

10.45 

ARP-94-01A 

cso 

CA 

CALCRJM 

27200.00000  )igfg 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.62000  ^g/g 

0.5 

1.07 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


StteDO 

Mete 

Type 

Test  Nune 

Mcfls 

Beol 

UbK 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qiial 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP.94-01A 

cso 

CD 

CADMIUM 

5.56000  jig/g 

0.5 

D 

1.07 

ARP-94-01A 

cso 

CO 

COBALT 

51.30000  fig/g 

0.5 

0.39 

ARP-94-01A 

cso 

CO 

COBALT 

51.50000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

30.60000  ^ig/g 

0.5 

1.62 

ARP.94-01A 

cso 

CR 

CHROMIUM 

31.10000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94^1A 

cso 

cu 

COPPER 

36.30000  ng/g 

0.5 

2.45 

ARP-94-01A 

cso 

cu 

COPPER 

37.20000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

FE 

IRON 

10500.00000  fig/g 

0.5 

ARP-94-01A 

cso 

FE 

IRON 

10500.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94^1A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.48400  ^g/g 

0,5 

H 

I 

6.21 

ARP-94-01A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.51500  fig/g 

0.5 

DH 

I 

ARP-94^1A 

cso 

K 

POTASSRIM 

2630.00000  ^g/g 

0.5 

336 

ARP-94-01A 

cso 

K 

POTASSRJM 

2720.00000  fxg/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

5930.00000  ^g/g 

0.5 

13.50 

ARP.94-01A 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

5180.00000  Hg/g 

0.5 

D 

ARP-94^1A 

cso 

MN 

MANGANESE 

280.00000  iig/g 

0.5 

0.72 

ARP-94-01A 

cso 

MN 

MANGANESE 

278.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-OIA 

cso 

NA 

SODR/M 

167.00000  ^g/g 

0.5 

1130 

ARP.94-OIA 

cso 

NA 

SODRIM 

187.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

N1 

NICKEL 

53.90000  ^g/g 

0.5 

1.87 

ARP-94-0IA 

cso 

NI 

NICKEL 

52.90000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-OIA 

cso 

PB 

LEAD 

66.40000  ^g/g 

0.5 

10.56 

ARP-94^1A 

cso 

PB 

LEAD 

73.80000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

0.5 

7 

J 

ARP-94-01A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ng/g 

0.5 

D7 

J 

ARP-94-01A 

cso 

SE 

SELENRTM 

2.91000  ^g/g 

0.5 

4.21 

ARP-94-01A 

cso 

SE 

SELENRJM 

2.79000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

TL 

THALLRTM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

ARP.94^1A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  iig/g 

0.5 

D 

ARP-94-01  A 

cso 

V 

VANADRJM 

65.20000  ^g/g 

0.5 

1.52 

ARP-94-01A 

cso 

V 

VANADRTM 

66.20000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-01A 

cso 

ZN 

ZINC 

98.70000  fig/g 

0.5 

9.92 

ARP-94-01A 

cso 

ZN 

ZINC 

109.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-03A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.56300  ng/g 

0.5 

H 

I 

a.89 

ARP-94-03A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.55800  fig/g 

0.5 

DH 

I 

ARP-94-07A 

cso 

AG 

SILVER 

5.28000  Mg/g 

0.5 

Z69 

ARP-94-07A 

cso 

AG 

SILVER 

5,14000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

AL 

ALIFMINUM 

17200.00000  jig/g 

0.5 

21.94 

ARP-94-07A 

cso 

AL 

ALITMINUM 

13800.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.48000  |ig/g 

0.5 

11.76 

ARP-944)7A 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.29000  iig/g 

0.5 

D 
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SkelD 

Media 

Type 

TcstNane 

Meas 

Bool 

Uatt 

VahK  Meas 

Depth 

Fine 

Code 

Data 

Qaal 

•/•RPD 

ARP-94^)7A 

cso 

BA 

BARIUM 

338.00000  ^g/g 

0.5 

3.92 

ARP.94-07A 

cso 

BA 

BARIUM 

325.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

5.87000  ng/g 

0.5 

1.55 

ARP.94-07A 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

5.78000  >ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

CA 

CALCIUM 

13100.00000  ^g/g 

0.5 

4.48 

ARP-94^7A 

cso 

CA 

CALCIUM 

13700.00000  fig^g 

0.5 

D 

ARP-94^7A 

cso 

CD 

CADMIUM 

5.79000  fig/g 

0.5 

3.69 

ARP-944)7A 

cso 

CD 

CADMIUM 

5.58000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94^7A 

cso 

CO 

COBALT 

54.50000  ^g/g 

0.5 

4.50 

ARP-94-07A 

cso 

CO 

COBALT 

52.10000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

CR 

CHROMRJM 

36.80000  )ig/g 

0.5 

10.29 

ARP-94^7A 

cso 

CR 

CHROMRJM 

33.20000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-944)7A 

cso 

cu 

COPPER 

39.70000  ^g/g 

0.5 

Z55 

ARP.94-07A 

cso 

cu 

COPPER 

38.70000  gg/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

FE 

IRON 

17400.00000  ^g/g 

0.5 

1Z20 

ARP-94-07A 

cso 

FE 

IRON 

15400.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-07A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.54500  ng/g 

0.5 

H 

I 

1.85 

ARP-94-07A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.53500  ng/g 

0.5 

DH 

I 

ARP-94-07A 

cso 

K 

POTASSRIM 

5730.00000  fig/g 

0.5 

16.02 

ARP-94-07A 

cso 

K 

POTASSRIM 

4880.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-944)7A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

9160.00000  ng/g 

0.5 

232 

ARP-94-07A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

8950.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

MN 

MANGANESE 

519.00000  jig/g 

0.5 

039 

ARP-94^7A 

cso 

MN 

MANGANESE 

517.00000  |ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

NA 

SODRIM 

447.00000  jig/g 

0.5 

63.72 

ARP-94-07A 

cso 

NA 

SODRIM 

231.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

NI 

NICKEL 

55.30000  |ig/g 

0.5 

2.19 

ARP-94-07A 

cso 

NI 

NICKEL 

54.10000  fig/g 

0,5 

D 

ARP.94-07A 

cso 

PB 

LEAD 

60.80000  fig/g 

0.5 

6.98 

ARP-94^7A 

cso 

PB 

LEAD 

56.70000  ng/g 

0.5 

D 

ARP.94-07A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  fig^g 

0.5 

7 

J 

ARP-94-07A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

0.5 

D7 

J 

ARP.94-07A 

cso 

SE 

SELENRIM 

1.84000  ng/g 

0.5 

49.49 

ARP-94-07A 

cso 

SE 

SELENRJM 

1.11000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

ARP-94^7A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94^7A 

cso 

V 

VANADRFM 

75.80000  fig/g 

0.5 

12,47 

ARP.94-07A 

cso 

V 

VANADRIM 

66.90000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-07A 

cso 

ZN 

ZINC 

104.00000  ^g/g 

0.5 

4.52 

ARP.94-07A 

cso 

ZN 

ZINC 

99.40000  |ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-11  A 

cso 

AG 

SILVER 

5.12000  ^g/g 

0.5 

3.27 

ARP-94-11  A 

cso 

AG 

SILVER 

5.29000  fig/g 

0.5 

D 
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SKelD  Type _ 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-11  A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-11  A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-11  A 

cso 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-11  A 

cso 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-11  A 

cso 

BA 

BARIUM 

ARP-94-11  A 

cso 

BA 

BARIUM 

ARP-94-11  A 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-11  A 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94.11  A 

cso 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-11  A 

cso 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-11A 

cso 

CD 

CADMRIM 

ARP-94-11  A 

cso 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-11  A 

cso 

CO 

COBALT 

ARP-94-11  A 

cso 

CO 

COBALT 

ARP-94-11  A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

ARP.94-11A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

ARP.94-IIA 

cso 

ClI 

COPPER 

.ARP-94.nA 

cso 

cu 

COPPER 

ARP-94.11  A 

cso 

FE 

IRON 

ARP-94-11  A 

cso 

FE 

IRON 

ARP-94-11  A 

cso 

HG 

MERCURY 

ARP-94-11  A 

cso 

HG 

MERCURY 

ARP-94-11  A 

cso 

K 

POTASSRJM 

ARP.94-IIA 

cso 

K 

POTASSRIM 

ARP-94-11  A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

ARP.94-IIA 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

ARP-94-11  A 

cso 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-11  A 

cso 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-11  A 

cso 

NA 

SODRJM 

ARP-94-11A 

cso 

NA 

SODRJM 

ARP.94-IIA 

cso 

NI 

NICKEL 

ARP-94-11  A 

cso 

N1 

NICKEL 

ARP-94-11  A 

cso 

PB 

LEAD 

ARP-94-11  A 

cso 

PB 

LEAD 

ARP-94-11  A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-11  A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-11  A 

cso 

SE 

SELENRIM 

ARP.94.llA 

cso 

SE 

SELENRJM 

ARP-94-11  A 

cso 

TL 

THALLRIM 

ARP-94-1 1 A 

cso 

TL 

THALLRIM 

ARP-94-11  A 

cso 

V 

VANADRIM 

Unit 

Vahie  MtM 

Depth 

Plaf 

Code 

Data 

Qaal 

%RPD 

9300.00000  ^g/g 

0.5 

4.93 

9770.00000  jig/g 

0.5 

D 

6.53000  ng/g 

0.5 

2.27 

6.68000  ^g/g 

0.5 

D 

280.00000  |ig/g 

0.5 

^53 

273.00000  ^g/g 

0.5 

D 

5.64000  ^g/g 

0.5 

5.64000  |ig/g 

0.5 

D 

4360.00000  ^g/g 

0.5 

7.08 

4680.00000  ^g/g 

0.5 

D 

5.16000  Hg/g 

0.5 

0.19 

5.17000  ng/g 

0.5 

D 

52.50000  fig/g 

0.5 

1.51 

53.30000  ng/g 

0.5 

D 

30.60000  fig/g 

0.5 

2.90 

31.50000  \ig/g 

0.5 

D 

35.70000  ^g/g 

0.5 

2.22 

36.50000  ^g/g 

0.5 

D 

12300.00000  ng/g 

0.5 

630 

13100.00000  ^g/g 

0.5 

D 

0.53300  ^g/g 

0.5 

I 

132 

0.52600  fig/g 

0.5 

D 

I 

2810.00000  ng/g 

0.5 

2.81 

2890.00000  ^g/g 

0.5 

D 

4670.00000  ng/g 

0.5 

4.19 

4870.00000  \ig/g 

0.5 

D 

333.00000  jig/g 

0.5 

0.60 

335.00000  ^g/g 

0.5 

D 

126.00000  ^g^g 

0.5 

1X64 

143.00000  ng/g 

0.5 

D 

54.10000  ^g/g 

0.5 

0.74 

53.70000  fig/g 

0.5 

D 

56.70000  fig/g 

0.5 

X86 

55.10000  ng/g 

0.5 

D 

19.60000  ng/g 

0.5 

7 

JR 

19.60000  jig/g 

0.5 

D7 

JR 

3.32000  ng/g 

0.5 

I 

5.89 

3.13000  ^g/g 

0.5 

D 

1 

34.30000  ng/g 

0.5 

34.30000  Mg/g 

0.5 

D 

1 

63.90000  ^g/g 

0.5 

4.44 
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SiteO) 

Ta» 

TestNaiM 

Meau  Vmtt 

Bool  Valoe  Mcas 

Depth 

Flat 

Code 

Data 

Qiial 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-^llA 

cso 

V 

VANADRJM 

66.80000  \ig/g 

0.5 

D 

4.44 

ARP-94-nA 

cso 

ZN 

ZINC 

86.00000  ng/g 

0.5 

0.35 

ARP-94-11  A 

cso 

ZN 

ZINC 

86.30000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

AG 

SILVER 

5.24000  ng/g 

0.5 

0J8 

ARP.94-16A 

cso 

AG 

SILVER 

5.22000  ng/s 

0,5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14300.00000  ^g/g 

0.5 

2.12 

ARP-94-16A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14000.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.34000  ng/g 

0.5 

3.4S 

ARP-94-16A 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.60000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-I6A 

cso 

BA 

BARIUM 

303.00000  fig/g 

0,5 

1.00 

ARP.94-I6A 

cso 

BA 

BARRIM 

300.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.I6A 

cso 

BE 

BERYLLRTM 

5.89000  fig/g 

0.5 

ARP.94.I6A 

cso 

BE 

BERYLUUM 

5.89000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

CA 

CALCRJM 

16200.00000  ^g/g 

0.5 

1.23 

ARP-94-16A 

cso 

CA 

CALCRIM 

16400.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.47000  fig/g 

0.5 

3.91 

ARP.94.I6A 

cso 

CD 

CADMRJM 

5.26000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

CO 

COBALT 

53.60000  fig/g 

0.5 

1.50 

ARP-94.1 6  A 

cso 

CO 

COBALT 

52.80000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARP-94.I6A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

35.50000  ^ig/g 

0.5 

1.13 

ARP-94-16A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

35.10000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.I6A 

cso 

CV 

COPPER 

36.90000  fig/g 

0.5 

0.27 

ARP.94.I6A 

cso 

CU 

COPPER 

37.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

FE 

IRON 

14200.00000  tig/g 

0.5 

0.71 

ARP-94-1 6A 

cso 

FE 

IRON 

14100.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-I6A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.56200  fig/g 

0,5 

I 

0J6 

ARP.94-I6A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.56400  ^g/g 

0.5 

D 

I 

ARP.94.I6A 

cso 

K 

POTASSRIM 

4360.00000  ^g/g 

0.5 

0.69 

ARP-94-16A 

cso 

K 

POTASSRIM 

4330.00000  lig/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

7360.00000  |ig/g 

0.5 

1.09 

ARP-94-16A 

cso 

MG 

MAGNESRTM 

7280.00000  Mg/g 

0.5 

D 

ARP.94-I6A 

cso 

MN 

MANGANESE 

370.00000  >ig/g 

0.5 

1.63 

ARP-94-16A 

cso 

MN 

MANGANESE 

364.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

NA 

SODRIM 

.  355.00000  ng/g 

0.5 

1.40 

ARP-94-16A 

cso 

NA 

SODRIM 

360.00000  \ig/g 

0.5 

D 

ARP.94-I6A 

cso 

N1 

NICKEL 

55.60000  ^g/g 

0.5 

2.66 

ARP.94.I6A 

cso 

NI 

NICKEL 

57.10000  iig/g 

0.5 

D 

ARP-94-16A 

cso 

PB 

LEAD 

59.70000  ng/g 

0.5 

034 

ARP-94.I6A 

cso 

PB 

LEAD 

59.50000  ng/g 

0.5 

D 

ARP.94.I6A 

cso 

SB 

ANTIMOm' 

LT  19.60000  ng/g 

0.5 

7 

SR 

ARP-94-16A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000  ng/g 

0.5 

D7 

JR 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Type 

Test  Nane 

yUm 

Bool 

Unit 

Vafae  Meas 

Deatb 

Code 

Data 

Qnal 

V#RPD 

ARP.94-I6A 

cso 

SE 

SELENIUM 

2,37000  >ig/g 

0.5 

I 

14.12 

ARP-94-16A 

cso 

SE 

SELENIUM 

2.73000  ng/g 

0.5 

D 

I 

ARP-94-16A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  fig/g 

0.5 

ARP.94-I6A 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94.16A 

cso 

V 

VANADRIM 

72.90000  Mg^g 

0.5 

0.55 

ARP-94-16A 

cso 

V 

VANADIUM 

72.50000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94.I6A 

cso 

ZN 

ZINC 

92.40000  ^g/g 

0.5 

0,43 

ARP-94*16A 

cso 

ZN 

ZINC 

92.80000  )ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-21C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.57900  fig/g 

5.0 

I 

2.22 

ARP-94-21C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.59200  fig/g 

5.0 

D 

I 

ARP-94-22A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300  ^ig/g 

0.5 

ARP-94-22A 

cso 

AG 

SILVER 

LI' 

0.80300  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94.22A 

cso 

AL 

ALUMINIUM 

12300.00000  ^g/g 

0.5 

24.97 

ARP.94-22A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9570.00000  >ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.11000  ^g/g 

0.5 

4.60 

ARP-94-22A 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.79000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

BA 

BARRIM 

111.00000  ng/g 

0.5 

ARP-94.22A 

cso 

BA 

BARIUM 

111.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.57100  fig/g 

0,5 

4.11 

ARP-94-22A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.54800  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

CA 

CALCRIM 

22700.00000  jig/g 

0.5 

9.64 

ARP-94-22A 

cso 

CA 

CALCRJM 

25000.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.20000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-22A 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94.22A 

cso 

CO 

COBALT 

4.18000  jig/g 

0.5 

0.48 

ARP-94-22A 

cso 

CO 

COBALT 

4.16000  Hg/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

CR 

CHROMRJM 

13.90000  jig/g 

0.5 

26.02 

ARP-94-22A 

cso 

CR 

CHROMRJM 

10,70000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94.22A 

cso 

ClI 

COPPER 

12.40000  ^g/g 

0.5 

4.72 

ARP-94.22A 

cso 

ClI 

COPPER 

13.00000  fxg/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

FE 

IRON 

13700.00000  ng/g 

0.5 

1.47 

ARP-94.22A 

cso 

FE 

IRON 

13500.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP.94.22A 

cso 

K 

POTASSRIM 

4190.00000  ng/g 

0.5 

11.62 

ARP.94-22A 

cso 

K 

POTASSRIM 

3730.00000  Hg/g 

0.5 

D 

ARP.94-22A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

6170.00000  ^g/g 

0.5 

1.61 

ARP-94.22A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

6270.00000  Mg^g 

0.5 

D 

ARP.94.22A 

cso 

MN 

MANGANESE 

256.00000  ftg/g 

0.5 

6.06 

ARP-94-22A 

cso 

MN 

MANGANESE 

272.00000  Hg/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

NA 

SODRJM 

201,00000  Hg/g 

0.5 

21.49 

ARP-94.22A 

cso 

NA 

SODRIM 

162.00000  Hg^g 

0.5 

D 

ARP-94.22A 

cso 

NI 

NICKEL 

9.47000  Hg/g 

0.5 

I 

13.65 

ARP-94-22A 

cso 

N1 

NICKEL 

8,26000  Hg/g 

0.5 

D 

I 

llA 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Mcdto  Mcas  UaK  Raf  Data 


SttelD 

Test  Nane 

Baol  VakK  Meai 

Deplk 

Co4e  Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-22A 

cso 

PB 

LEAD 

10.50000  fig/g 

0.5 

10.81 

ARP-94-22A 

cso 

PB 

LEAD 

11.70000  >ig/g 

0.5 

D 

ARP-94.22A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000  jig/g 

0.5 

ARP-94.22A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000  >ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

SE 

SELENIUM 

2.0S00O  }ig/g 

0.5 

11.70 

ARP-94-22A 

cso 

S£ 

SELENRFM 

1.85000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT  34.30000  ng/g 

0.5 

ARP-94-22A 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT  34.30000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

V 

VANADIUM 

18.90000  Hg/g 

0.5 

18.50 

ARP-94-22A 

cso 

V 

VANADRIM 

15.70000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-22A 

cso 

ZN 

ZINC 

42.50000  fig/g 

0.5 

0.24 

ARP-94-22A 

cso 

ZN 

ZINC 

42.40000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-26A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.49300  fig/g 

0.5 

4.56 

ARP-94.26A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.47100  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.27C 

cso 

AG 

SILVER 

5.15000  fig/g 

5.0 

0.39 

ARP-94.27C 

cso 

AG 

SILVER 

5.17000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4760.00000  ^g/g 

5.0 

17.62 

ARP-94-27C 

cso 

AL 

ALIIMINUM 

5680.00000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94.27C 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.66000  fig/g 

5.0 

2.23 

ARP-94-27C 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.81000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

BA 

BARRIM 

235.00000  ng/g 

5.0 

0.43 

ARP-94.27C 

cso 

BA 

BARRIM 

234.00000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

BE 

BERYLLRrM 

5.74000  >ig/g 

5.0 

0.87 

ARP-94-27C 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.79000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

CA 

CALCRIM 

9480.00000  fig/g 

5.0 

0.11 

ARP-94-27C 

cso 

CA 

CALCRFM 

9470.00000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.55000  ng/g 

5.0 

330 

ARP-94-27C 

cso 

CD 

CADMRTM 

5.37000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

CO 

COBALT 

54.30000  fig/g 

5.0 

0.93 

ARP.94-27C 

cso 

CO 

COBALT 

53.80000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

CR 

CHROMRIM 

28.60000  \tgfg 

5.0 

4.44 

ARP-94-27C 

cso 

CR 

CHROMRIM 

29.90000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

ClI 

COPPER 

32.10000  ^g/g 

5.0 

031 

ARP-94-27C 

cso 

ClI 

COPPER 

32.20000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

FE 

IRON 

7910.00000  fig/g 

5.0 

5.17 

ARP-94.27C 

cso 

FE 

IRON 

8330.00000  \ig/g 

5.0 

D 

ARP-94.27C 

cso 

K 

POTASSRIM 

1110.00000  \ig/g 

5.0 

2034 

ARP-94-27C 

cso 

K 

POTASSRIM 

1360.00000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

1930.00000  ]ig/g 

5.0 

4.06 

ARP-94.27C 

cso 

MG 

MAGNESRTM 

2010.00000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

MN 

MANGANESE 

160.00000  ng/g 

5.0 

1.24 

775 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdto 

TyK 

TcstN«Me 

Beol 

Uflit 

VidM  Mcm 

Deptii 

hk 

CMe 

IMa 

QmI 

•/•RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-27C 

cso 

MN 

MANGANESE 

162.00000  iig/g 

5.0 

D 

1.24 

ARP-94.27C 

cso 

NA 

SODIUM 

138,00000  fig/g 

5.0 

19.61 

ARP-94-27C 

cso 

NA 

SODIUM 

168.00000  }ig/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

NI 

NICKEL 

55.20000  ng^g 

5.0 

I 

3.03 

ARP.94-27C 

cso 

NI 

NICKEL 

56.90000  tig/g 

5.0 

D 

I 

ARP-94.27C 

cso 

PB 

LEAD 

54,10000  \ig/g 

5.0 

0.74 

ARP-94-27C 

cso 

PB 

LEAD 

53.70000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP.94-27C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-27C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP.94-27C 

cso 

S£ 

SELENRJM 

3.73000  ng/g 

5.0 

1.08 

ARP-94-27C 

cso 

SE 

SELENRIM 

3.69000  Mg/g 

5.0 

D 

ARP.94-27C 

cso 

TL 

THALLRFM 

LT 

34.30000  ng/g 

5.0 

ARP-94-27C 

cso 

TL 

THALLRFM 

LT 

34.30000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-27C 

cso 

V 

VANADRJM 

64.20000  ^g/g 

5.0 

2.31 

ARP-94-27C 

cso 

V 

VANADRIM 

65.70000  ng/g 

5.0 

D 

ARP.94-27C 

cso 

ZN 

ZINC 

72.00000  }ig/g 

5.0 

1.24 

ARP-94-27C 

cso 

ZN 

ZINC 

72.90000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-30C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.57700  fig/g 

5.0 

0.69 

ARP-94.30C 

cso 

HG 

MERCURY 

0.58100  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-32A 

cso 

AG 

SILVER 

4.93000  ^g/g 

0.5 

1.64 

ARP-94.32A 

cso 

AG 

SILVER 

4.85000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94.32A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7820.00000  ^g/g 

0.5 

22.00 

ARP-94-32A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6270.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94.32A 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.81000  ng/g 

0.5 

H 

I 

0.44 

ARP-94.32A 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.84000  pig/g 

0.5 

DH 

I 

ARP.94-32A 

cso 

BA 

BARRIM 

272.00000  ^g/g 

0.5 

2.23 

ARP-94-32A 

cso 

BA 

BARRIM 

266.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.68000  iig/g 

0.5 

0.18 

ARP-94-32A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.67000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

CA 

CALCRJM 

20000.00000  ^g/g 

0.5 

ARP.94-32A 

cso 

CA 

CALCRIM 

20000.00000  yigjg 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

CD 

CADMRFM 

5.02000  )igfg 

0.5 

0.60 

ARP-94-32A 

cso 

CD 

CADMRFM 

4.99000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

CO 

COBALT 

53.40000  \igjg 

0.5 

1.70 

ARP-94.32A 

cso 

CO 

COBALT 

52.50000  yigig 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

30.00000  jig/g 

0.5 

7.25 

ARP-94-32A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

27.90000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

CU 

COPPER 

35.00000  yigjg 

0.5 

1.73 

ARP-94-32A 

cso 

CV 

COPPER 

34.40000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

FE 

IRON 

11600,00000  ng/g 

0.5 

1 

12.84 

ARP-94-32A 

cso 

FE 

IRON 

10200.00000  ^ig/g 

0-5 

D 

776 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mc4k 

TestNMie 

Mew 

BmI 

il 

1 

Fkc 

Cade 

Data 

Qwl 

%RPD 

ARP-94-32A 

cso 

K 

POTASSIUM 

2350.00000 

0.5 

15.10 

ARP.94-32A 

cso 

K 

POTASSIUM 

2020.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4790.00000  jig/g 

0.5 

4.26 

ARP.94-32A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4590.00000  )ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

MN 

MANGANESE 

263.00000  fig/g 

0.5 

2.70 

ARP-94-32A 

cso 

MN 

MANGANESE 

256.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.32A 

cso 

NA 

SODIUM 

115.00000  ng/g 

0.5 

23.41 

ARP-94-32A 

cso 

NA 

SODIUM 

90.90000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-32A 

cso 

NI 

NICKEL 

54.50000  MS^g 

0.5 

0.18 

ARP.94-32A 

cso 

NI 

NICKEL 

54.40000  Mg/g 

0.5 

D 

ARP-94.32A 

cso 

PB 

LEAD 

54.20000  ^g/g 

0.5 

2J7 

ARP-94-32A 

cso 

PB 

LEAD 

55.50000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  fig/g 

0.5 

7 

ARP-94-32A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  >ig/g 

0.5 

D7 

ARP-94-32A 

cso 

S£ 

SELENRIM 

2.76000  ng/g 

0.5 

H 

M 

30.67 

ARP-94.32A 

cso 

SE 

SELENRIM 

3.76000  ng/g 

0.5 

DH 

M 

ARP-94-32A 

cso 

TL 

THALLRFM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

ARP-94.32A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-32A 

cso 

V 

VANADRJM 

64.80000  jig/g 

0.5 

8.03 

ARP.94.32A 

cso 

V 

VANADRIM 

59.80000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94.32A 

cso 

ZN 

ZINC 

80.70000  jig/g 

0.5 

3.40 

ARP-94.32A 

cso 

ZN 

ZINC 

78.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94.36A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.55500  ^g/g 

0.5 

H 

I 

036 

ARP.94.36A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.55300  jig/g 

0.5 

DH 

I 

ARP.94.38C 

cso 

AG 

SILVER 

4.95000  fig/g 

5.0 

4.12 

ARP.94.38C 

cso 

AG 

SILVER 

4.75000  jig/g 

5,0 

D 

ARP-94.38C 

cso 

AL 

AUIMINUM 

3840.00000  ^g/g 

5.0 

29.90 

ARP.94.38C 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5190.00000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-94-38C 

cso 

AS 

ARSENIC 

11.80000  ^g/g 

5.0 

H 

1 

4.15 

ARP.94-38C 

cso 

AS 

ARSENIC 

12.30000  ^g/g 

5.0 

DH 

I 

ARP-94.38C 

cso 

BA 

BARIUM 

268.00000  ^g/g 

5.0 

2.21 

ARP.94.38C 

cso 

BA 

BARRIM 

274.00000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-38C 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.66000  ^g/g 

5.0 

1.78 

ARP-94.38C 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

5.56000  fig/g 

5.0 

D 

ARP.94.38C 

cso 

CA 

CALCRIM 

40200.00000  fig/g 

5.0 

1.76 

ARP.94-38C 

cso 

CA 

CALCRIM 

39500.00000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP.94-38C 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.54000  ng/g 

5.0 

8.66 

ARP.94.38C 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.08000  fig^g 

5.0 

D 

ARP.94-38C 

cso 

CO 

COBALT 

54.20000  >ig/g 

5.0 

338 

ARP.94-38C 

cso 

CO 

COBALT 

52.40000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-38C 

cso 

CR 

CHROMRIM 

27.60000  ^g/g 

5.0 

4.95 

ARP-94-38C 

cso 

CR 

CHROMRIM 

29.00000  jig/g 

5.0 

D 

111 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  K4S/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdk 

Tyy 

Test  Nave 

Meas 

Bmot 

Uirft 

ValK  Mcm 

Depth 

Fkf 

Co«e 

Data 

Qaal 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-38C 

cso 

cu 

COPPER 

32.80000  }ig/g 

5.0 

1.23 

ARP-94-38C 

cso 

cu 

COPPER 

32.40000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-38C 

cso 

FE 

IRON 

10400.00000  yig/g 

5.0 

4.69 

ARP-94.38C 

cso 

FE 

IRON 

10900.00000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-38C 

cso 

K 

POTASSRIM 

649.00000  fig/g 

5.0 

29.88 

ARP-94-38C 

cso 

K 

POTASSRJM 

877.00000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94.38C 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

5930.00000  fig/g 

5.0 

6.08 

ARP-94-38C 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5580.00000  ^g/g 

5.0 

D 

AKP-94-38C 

cso 

MN 

MANGANESE 

217.00000  ^g/g 

5.0 

2.80 

ARP-94.38C 

cso 

MN 

MANGANESE 

211.00000  ]ig/g 

5.0 

D 

ARP-94-38C 

cso 

NA 

SODRJM 

158.00000  jig/g 

5.0 

14.12 

ARP-94.38C 

cso 

NA 

SODRIM 

182.00000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94.38C 

cso 

NI 

NICKEL 

55.90000 

5.0 

1.44 

ARP-94-38C 

cso 

NI 

NICKEL 

55.10000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-38C 

cso 

PB 

LEAD 

59.30000  \LgJg 

5.0 

0.50 

ARP-94-38C 

cso 

PB 

LEAD 

59.60000  ^g^g 

5.0 

D 

ARP-94.38C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ng/g 

5.0 

7 

ARP.94-38C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  jig/g 

5.0 

D7 

ARP-94-38C 

cso 

SE 

SELENRIM 

2.95000  ng/g 

5.0 

H 

M 

8.13 

ARP-94.38C 

cso 

SE 

SELENRIM 

3.20000  jig/g 

5.0 

DH 

M 

ARP-94-38C 

cso 

TL 

THALLRrM 

LT 

34.30000  ng/g 

5.0 

ARP-94-38C 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  >ig/g 

5.0 

D 

ARP-94.38C 

cso 

V 

VANADRFM 

66.20000  ^g/g 

5.0 

030 

ARP.94-38C 

cso 

V 

VANADRIM 

66.40000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-38C 

cso 

ZN 

ZINC 

75.20000  ^g/g 

5.0 

1.47 

ARP-94-38C 

cso 

ZN 

ZINC 

74.10000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-39A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.53200  ng/g 

0.5 

H 

I 

038 

ARP-9«9A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.53000  ^ig/g 

0.5 

DH 

I 

ARP.94^9C 

cso 

AG 

SILVER 

5.25000  fig/g 

5.0 

1.70 

ARP.94-49C 

cso 

AG 

SILVER 

5.34000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2380.00000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-49C 

cso 

AL 

ALirMINUM 

2380.00000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.56000  ^g/g 

5.0 

12.81 

ARP-94-49C 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.77000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

BA 

BARRIM 

200.00000  ^g/g 

5.0 

1.98 

ARP-94-49C 

cso 

BA 

BARRJM 

204.00000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.42000  ^g/g 

5.0 

1.28 

ARP-94-49C 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.49000  ^ig/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

CA 

CALCRJM 

29900.00000  fig/g 

5.0 

8.73 

ARP-94^9C 

cso 

CA 

CALCRJM 

27400.00000  fig/g 

5.0 

D 

1 

ARP-94^9C 

cso 

CD 

CADMRIM 

4.78000  fig/g 

5.0 

11.25 

778 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdfai 

Type 

Test  Nsm 

Me« 

BmI 

il 

1 

Depth 

Fke 

emit 

Data 

Qn>l 

V.RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-49C 

cso 

CD 

CADMIUM 

5.35000 

5.0 

D 

11.25 

ARP.94^9C 

CSC 

CO 

COBALT 

51.50000  ^g/g 

5.0 

4.00 

ARP.94-49C 

cso 

CO 

COBALT 

53.60000  ng/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

cso 

CR 

CHROMIUM 

24.90000  ^g/g 

5.0 

5.85 

ARP-94-49C 

cso 

CR 

CHROMRIM 

26.40000  ng/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

cso 

cu 

COPPER 

29.80000  ^g/g 

5.0 

2.98 

ARP-94-49C 

cso 

cu 

COPPER 

30.70000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

FE 

IRON 

6170.00000  jig/g 

5.0 

4.75 

ARP.94-49C 

cso 

FE 

IRON 

6470.00000  MS^g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

K 

POTASSRIM 

451.00000  ^g/g 

5.0 

12.28 

ARP.94-49C 

cso 

K 

POTASSRFM 

510.00000  Mg/g 

5.0 

D 

ARP-94^9C 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

5890.00000  ^g/g 

5.0 

25.67 

ARP-9449C 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4550.00000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94^9C 

cso 

MN 

MANGANESE 

127.00000  Mg/g 

5.0 

14.35 

ARP-94-49C 

cso 

MN 

MANGANESE 

110.00000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94^9C 

cso 

NA 

SODRIM 

120.00000  fig/g 

5.0 

2.53 

ARP-94-49C 

cso 

NA 

SODRIM 

117.00000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

NI 

NICKEL 

51.90000  ^ig/g 

5.0 

3.78 

ARP-94^9C 

cso 

N1 

NICKEL 

53.90000  Mg^g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

PB 

LEAD 

51.10000  ^g/g 

5.0 

3.46 

ARP-94-49C 

cso 

PB 

LEAD 

52.90000  fig/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  jig/g 

5.0 

7 

J 

ARP-94-49C 

cso 

SB 

ANTIMONY 

29.60000  ^g/g 

5.0 

D7 

J 

ARP-94-49C 

cso 

SE 

SELENRIM 

2.82000  ^g/g 

5.0 

6.85 

ARP-9449C 

cso 

SE 

SELENRJM 

3.02000  >ig/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

cso 

TL 

THALLRFM 

LT 

34.30000  fig/g 

5.0 

ARP.94^9C 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000  Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94^9C 

cso 

V 

VANADRTM 

56.90000  ng/g 

5.0 

7.12 

ARP-94-49C 

cso 

V 

VANADRTM 

61.10000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

cso 

ZN 

ZINC 

63.70000  |ig/g 

5.0 

3.40 

ARP-94-49C 

cso 

ZN 

ZINC 

65.90000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-94.5OA 

cso 

AG 

SILVER 

5.38000  ng/g 

0.5 

3.98 

ARP«94-50A 

cso 

AG 

SILVER 

5.17000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94.5OA 

cso 

AL 

AUFMINUM 

.  8890.00000  ng/g 

0.5 

5.04 

ARP-94-50A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9350.00000  ^g^g 

0.5 

D 

ARP-94.5OA 

cso 

AS 

ARSENIC 

8.38000  ^g/g 

0.5 

13.67 

ARP-94-50A 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.61000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

BA 

BARRJM 

264.00000  ^g/g 

0.5 

3.86 

ARP-94-50A 

cso 

BA 

BARRIM 

254.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.65000  Hg/g 

0.5 

1.43 

ARP.94-5OA 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

5.57000  ^g/g 

0.5 

D 

779 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

MMifa 

Ty»e 

TestNane 

Mcas 

Baol 

VmH 

Vake  Meat 

Depth 

Fkc 

Co^ 

Date 

Q>id 

V«RPD 

ARP-94-50A 

cso 

CA 

CALCIUM 

26000.00000  fig/g 

0.5 

22.22 

ARP-94-50A 

cso 

CA 

CALCIUM 

32500.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

CD 

CADMIUM 

5.20000  )ig/g 

0.5 

1.94 

ARP-94-50A 

cso 

CD 

CADMIUM 

5.10000  jig^g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

CO 

COBALT 

52.50000  ng/g 

0.5 

0.38 

ARP-94-50A 

cso 

CO 

COBALT 

52.70000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.50A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

31.70000  ^g/g 

0.5 

5.22 

ARP-94-50A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

33.40000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94.5OA 

cso 

CU 

COPPER 

37.60000  Hg/g 

0.5 

7.18 

ARP.94-5OA 

cso 

CU 

COPPER 

40.40000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

FE 

IRON 

10200.00000  ^g/g 

0.5 

14.55 

ARP-94-50A 

cso 

FE 

IRON 

11800.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94.5OA 

cso 

HG 

MERCURY 

0.55100  ^g/g 

0.5 

H 

I 

2.20 

ARP-94-50A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.53900  Mg/g 

0.5 

DH 

I 

ARP.94.5OA 

cso 

K 

POTASSRFM 

2340.00000  ^g/g 

0.5 

3.92 

ARP.94-5OA 

cso 

K 

POTASSRIM 

2250.00000  jig/g 

0.5 

D 

ARP.94-50A 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

5610.00000  ^g/g 

0.5 

31.66 

ARP-94-50A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

7720.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

MN 

MANGANESE 

234.00000  ^g/g 

0.5 

23.73 

ARP.94.5OA 

cso 

MN 

MANGANESE 

297.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP.94-5OA 

cso 

NA 

SODRTM 

250.00000  ftg/g 

0.5 

68.42 

ARP-94-50A 

cso 

NA 

SODRJM 

510.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

NI 

NICKEL 

54.70000  ng/g 

0.5 

2.03 

ARP-94-50A 

cso 

NI 

NICKEL 

53.60000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

PB 

LEAD 

66.70000  ^g/g 

0.5 

6.18 

ARP.94-50A 

cso 

PB 

LEAD 

62.70000  Hg/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  ^g/g 

0.5 

7 

J 

ARP-94-50A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000  Hg/g 

0.5 

D7 

J 

ARP.94.5OA 

cso 

SE 

SELENRTM 

1.67000  jig/g 

0.5 

20.91 

ARP-94.5OA 

cso 

S£ 

SELENRIM 

2.06000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP-94-50A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  fig/g 

0.5 

ARP-94.5OA 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000  jig/g 

0.5 

D 

ARP-94.5OA 

cso 

V 

VANADRIM 

67.10000  ng/g 

0.5 

5.65 

ARP.94-5OA 

cso 

V 

VANADRIM 

71.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94.5OA 

cso 

ZN 

ZINC 

87,70000  jig/g 

0.5 

Z54 

ARP-94-50A 

cso 

ZN 

ZINC 

85.50000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-51A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.51900  ^ig/g 

0,5 

I 

333 

ARP.94.5iA 

cso 

HG 

MERCURY 

0.50200  ng/g 

0.5 

D 

I 

ARP-94-57A 

cso 

AG 

SILVER 

4.97000  fig/g 

0.5 

4.74 

ARP-94-57A 

cso 

AG 

SILVER 

4.74000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-57A 

cso 

AL 

ALUMINirM 

9810.00000  ^g/g 

0.5 

1237 

ARP.94.57A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8650.00000  jig/g 

0.5 

D 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mc^ 

__2Se* 

TestNane 

Mcas  Unit 

Bool  ValM  Mcm 

Deptli 

F1i« 

CMie 

Date 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-57A 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.40000  >ig/g 

0.5 

9.15 

ARP-94-57A 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.S4000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

BA 

BARIUM 

263.00000  ^g/g 

0.5 

X70 

ARP-94.57A 

cso 

BA 

BARIUM 

256.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-57A 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

5.80000  >ig/g 

0.5 

2.44 

ARP-94.57A 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

5.66000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94-57A 

cso 

CA 

CALCIUM 

7970.00000  ng/g 

0.5 

15.41 

ARP.94.57A 

cso 

CA 

CALCIUM 

6830.00000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

CD 

CADMIUM 

5.44000  fig/g 

0.5 

USX 

ARP-94.57A 

cso 

CD 

CADMRIM 

5.30000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-57A 

cso 

CO 

COBALT 

53,60000  ^g/g 

0.5 

0.75 

ARP-94.57A 

cso 

CO 

COBALT 

53.20000  ng/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

34.00000  ng/g 

0.5 

732 

ARP-94.57A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

31.60000  jig/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

cu 

COPPER 

37.90000  ng/g 

0.5 

2S7 

ARP-94.57A 

cso 

CIJ 

COPPER 

36.90000  fig^g 

0,5 

D 

ARP-94-57A 

cso 

FE 

IRON 

12300.00000  ^ig/g 

0.5 

12.07 

ARP.94.57A 

cso 

FB 

IRON 

10900.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.49700  >ig/g 

0.5 

I 

1.01 

ARP-94.57A 

cso 

HG 

MERCURY 

0.49200  fig/g 

0.5 

D 

I 

ARP-94.57A 

cso 

K 

POTASSRIM 

2940.00000  ng/g 

0.5 

11.89 

ARP-94.57A 

cso 

K 

POTASSRJM 

2610.00000  fig/g 

0.5 

D 

ARP-94-57A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4660.00000  ftg/g 

0.5 

15.49 

ARP.94-57A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

3990.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-57A 

cso 

MN 

MANGANESE 

271.00000  jig/g 

0.5 

8.86 

ARP-94-57A 

cso 

MN 

MANGANESE 

248.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP-94-57A 

cso 

NA 

SODRJM 

225.00000  ng/g 

0.5 

24.44 

ARP.94.57A 

cso 

NA 

SODRIM 

176.00000  ng/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

NI 

NICKEL 

56.00000  ^g/g 

0.5 

3.08 

ARP-94.57A 

cso 

NI 

NICKEL 

54.30000  fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-57A 

cso 

PB 

LEAD 

58.40000  ^g/g 

0.5 

3.84 

ARP-94.57A 

cso 

PB 

LEAD 

56.20000  ^g/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000  fig/g 

0.5 

7 

ARP-94.57A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT  19.60000  ng/g 

0.5 

D7 

ARP-94.57A 

cso 

SE 

SELENRIM 

4.22000  ng/g 

0.5 

16.41 

ARP.94-57A 

cso 

SE 

SELENRIM 

3.58000  >ig/g 

0.5 

D 

ARP.94.57A 

cso 

TL 

THALLRIM 

50.80000  fig/g 

0,5 

ARP-94-57A 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT  34.30000  )ig/g 

0.5 

D 

ARP.94-57A 

cso 

V 

VANADRIM 

70.80000  jig/g 

0,5 

J 

5.81 

ARP.94-57A 

cso 

V 

VANADRFM 

66.80000  fig/g 

0.5 

D 

J 

ARP-94-57A 

cso 

ZN 

ZINC 

84.80000  ng/g 

0.5 

835 

781 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II R1  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


sue  ID 

Medte 

Test  Nave 

Meas  VaM 

Baol  VafaM  Meas 

Depth 

Fhv 

Code 

Data 

QmJ 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-57A 

cso 

ZN 

ZINC 

78.00000  fig/g 

0.5 

D 

8.35 

ARP-94-57B 

cso 

HG 

MERCURY 

0.51300  jig/g 

3.0 

I 

0.78 

ARP-94.57B 

cso 

HG 

MERCURY 

0.50900  ng/g 

3.0 

D 

I 

782 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  Mc«Ua  Meas  Unit  Fl>{  IMa 

Site  ID _ Type  Type _ Teat  Name _ Booj _ Vaiiie  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  DIOXINS 


3FB-P 

FLBK 

CSO 

234HXF 

23A6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000001180 

ng/l 

3FB.P 

FLBK 

CSO 

234PCF 

23A7,8.PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0,000002230 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

678HPD 

L23,4,6J,8-HEPTACHLC)RODIBENZO-P.DIOX 

0.000002550 

ngn 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

678HPF 

L23,4,6,7,8.HEPTACHU»ODIBENZORrRAN 

LT 

0.000001940 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

678HXD 

U3,6,7,8.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000003710 

Hg/I 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

678HXF 

L23,6,7,8.HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

LT 

0.000000830 

figfi 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

789HPF 

U3,4.7,8,9-HEPTACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000001870 

(ig/i 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

789HXD 

l,23a7,8,9-HEXACHLORODIBENZCLP-DIOXIN 

LT 

0.000004750 

ttg/i 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

789HXF 

U3,7,8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

LT 

0.000001660 

Mg/I 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

78HXD 

l,23A7e8-HEXACHljORODIBENZO-P.DIOXIN 

LT 

0.000006210 

llg/I 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

78HXDF 

U3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000001200 

JIg/I 

3FB.P 

FLBK 

CSO 

78PCDD 

1^,7,8-PENTACHLORCMMBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001290 

llg/\ 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

78PCDF 

1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFHRAN 

LT 

0.000002120 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000004300 

llg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000008190 

flg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

TCDD 

23  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000001460 

(Ig'l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODroENZOFlJRAN 

LT 

0.000001120 

Itg/I 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

135TNB 

1  33-TRINTTROBENZENE 

LT 

0,210000000 

ne^ 

3FB.P 

FLBK 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.458000000 

(xga 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlIENE 

LT 

0.426000000 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.397000000 

)igfi 

3FB.P 

FLBK 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.600000000 

Hg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANrrR.AMI 

LT 

0.533000000 

(»g/i 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.682000000 

fig/i 

3FB.P 

FLBK 

CSO 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

4.780000000 

itgn 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.631000000 

Hg/I 

Chemical  Class:  METALS 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

Mg/I 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

^g/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.350000000 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.820000000 

ng/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

1.120000000 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

CA 

CALCIUM 

142.0000000 

Hg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.780000000 

Mg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000000 

Hg/1 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

LT 

16.80000000 

ixg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

CV 

COPPER 

LT 

18.80000000 

ng/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

3FB.P 

FLBK 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.100000000 

i*g/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.000000 

Hg/1 

3FB.P 

FLBK 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

LT 

135.0000000 

(lg/1 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.670000000 

ttgfi 

31^? 

FLBK 

CSO 

NA 

SODRIM 

LT 

279.0000000 

Mg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000000 

Mg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000000 

Mg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000000 

Mg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

2.530000000 

Mg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

10.00000000 

Mg/l 

3FB-P 

FLBK 

CSO 

V 

VANADRJM 

LT 

27.60000000 

Mg/l 

783 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  11  HI  data 


Rime  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

ate  Media  Mm  liiS  FW  oSte 

Site  ID _ Type  Tyy _ Teat  Nat _ Bool  Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  ANIONS 


3ER-70 

RNSW 

CSO 

CUM 

PERCHIjORATE 

LT 

500.0000000 

ng/l 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

98,70000000 

^g/l 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

175.0000000 

flg/l 

Chemical  Class:  CYANIDE 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.000000000 

Mg/I 

Chemical  Class:  DIOXINS 


3ER-66 

RNSW 

CSO 

234HXF 

23,4,6,7,8.HEXACHLORCaMBENZOFURAN 

LT 

0.000001020 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

234PCF 

23e4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000002820 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

678HPD 

ia3,4,6,7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.000002700 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

678HPF 

l,2,3,4,6J,8-HEPTACHL(»ODIBENZORJRAN 

0,000002560 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

678HXD 

L2,3,6,7,8.HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000004940 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

678HXF 

1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000780 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

789HPF 

U,3A7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000003740 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

789HXD 

1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000005960 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

789HXF 

l,2;5,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.000001500 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

78HXD 

U3e4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000007110 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

78HXDF 

L23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000940 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

78PCDD 

1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000002000 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

78PCDF 

1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000002500 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000011000 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000011800 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

TCDD 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000001840 

Mg/I 

3ER-66 

RNSW 

CSO 

TCDF 

23  J,8  TETRACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.000003230 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

234HXF 

23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001090 

Mg/I 

3ER^8 

RNSW 

CSO 

234PCF 

23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.000001210 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

678HPD 

l,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO.P-I)IOX 

LT 

0.000001770 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

678HPF 

l,23A6,7,8-HEPTACHLORODrBENZORIRAN 

0.000001590 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

678HXD 

l,23,6,7,8.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXaN 

LT 

0.000004260 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

678HXF 

U3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.000000760 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

789HPF 

1,23A73,9-HEPTACHL0R0DIBENZ0RJRAN 

LT 

0.000002030 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

789HXD 

L23e7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000005460 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

789HXF 

L23,7,8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

LT 

0.000001530 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

78HXD 

U3A7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

LT 

0.000007150 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

78HXDF 

l,23,4,7,8.HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000001110 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

78PCDD 

1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001910 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

78PCDF 

L23,7,8.PENTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

LT 

0.000001150 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000004490 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000005240 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

TCDD 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000002000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001190 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

234HXF 

23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000930 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

234PCF 

23,4,7,8.PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000002010 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

678HPD 

1,23,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.000002250 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

678HPF 

1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000002410 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

678HXD 

1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000004370 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

678HXF 

1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000650 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

789HPF 

1,23,4,7,8,9.HEPTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

LT 

0.000002840 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

789HXD 

l,23,7,8,9.HEXACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

LT 

0.000005600 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

789HXF 

1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.000001300 

Mg^l 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

78HXD 

1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000007320 

Mg/I 
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78HXDF  U3.4,7.8.HEXACHL0R0DBENZ0RJRAN  LT  0.000000950  |ig/1 

78PCDD  lJ3.7,8-PENTACHL0R0DffiENZ0-P-D10XIN  LT  0.000002400  (ig/l 

78PCDF  1.23.7,8-PENTACHLORODIBENZORmAN  LT  0.000001910  jig/l 

OCDD  OCTACHIjOROD1BEN2X)DIOXIN  0.000009330  ngfl  JP 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT  0.000007120 

TCDD  2.3,7.8TETRACHIjORODIBENZODIOXIN  LT  O.OOOOOIS80  ^ 

TCDF  2.3.7,8TETRACHLORODIBENZORJRAN  LT  0.000002220  pg/l 

Chemical  Class:  ETHYLCENTRAUTE _ 

IER.70  RNSW  CSO  SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA  LT  5.000000000  ng/1 


Chemical  Class:  DIOXINS 
3ER-69  RNSW  CSO 

3ER-69  RNSW  CSO 

3ER^9  RNSW  CSO 

3ER-69  RNSW  CSO 

3ER-69  RNSW  CSO 

3ER-69  RNSW  CSO 

3ER-69  RNSW  CSO 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


3ER^5 

RNSW 

CSO 

135TNB 

1.3,5.niINITROBENZENE 

LT 

3ER^5 

RNSW 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

3ER-65 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLinENE 

LT 

3ER-65 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOU)ENE 

LT 

3ER-65 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOUIENE 

LT 

3ER^5 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITR.4MI 

LT 

3ER-65 

RNSW 

CSO 

MB 

NITROBENZENE 

LT 

3ER^5 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

3ER-65 

RNSW 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2.4.6.TETRANITROANILINE 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

I3DNB 

I.3.DINrrROBENZENE 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOUIENE 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMl 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROANILINE 

LT 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

135TNB 

1,3.5-TRINITROBENZENE 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOUBNE 

LT 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

LT 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4.6.TETRANITROANlLlNE 

LT 

Chemical  Class:  METALS 

3ER^7 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

3ER^7 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCRIM 

3ER^7 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.210000000  ^g/l 

0.458000000  ^g/l 
0.426000000  ^g/I 
0.397000000  ^g/J 

0.600000000  Mg/1 

0.533000000  Mg/I 

0.682000000  Mg^ 

0.416000000  Mg/J 
0.631000000  Mg^ 

0.210000000  Mg/J 
0.458000000  Mg/l 
0.426000000  Mg^ 
0.397000000  Mg^ 
0.600000000  Mg^ 
0.533000000  Mg/1 

0.682000000  Mg^ 

8.920000000  Mg^  K 
0.631000000  Mg^ 

0.369000000  Mg^ 
0.458000000  m8^ 
0.426000000  Mg^ 
0.397000000  Mg^ 

0.600000000  Mg^ 

0.533000000  Mg^ 
0.682000000  Mg/I 
222.0000000  Mg/1 
1.490000000  Mg^ 
21.10000000  Mg^ 
2.000000000  Mg/* 
0.416000000  Mg/* 
0.631000000  Mg/* 


10.00000000  Mg/* 
112.0000000  Mg/* 
2.350000000  Mg/* 
2.820000000  Mg/* 
1.120000000  Mg/1 
108.0000000  Mg/* 
6.780000000  Mg/* 
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Site  Media  Meas  Uait  Flar  Date 

Site  ID _ Type  Type _ TertNatae _ Bool  Vaipe  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-67 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000000 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000000 

(ig/i 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

cir 

COPPER 

LT 

18.80000000 

pg/i 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

US'! 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.100000000 

pg/l 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.000000 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

135.0000000 

Hg/I 

3ER^7 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.670000000 

fig/1 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.0000000 

Mg/I 

3ER^7 

RNSW 

CSO 

N1 

NICKEL 

LT 

32.10000000 

Mg/1 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000000 

MS/1 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000000 

Mg/1 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

2.530000000 

Mg/1 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

10.00000000 

Mg/I 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

V 

VANADRIM 

LT 

27.60000000 

Mg/I 

3ER-67 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000000 

Mg/1 

3ER^S 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

Mg/1 

3ER^g 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

1 12.0000000 

Mg/1 

3ER^8 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.350000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.820000000 

Mg/1 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.120000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

141.0000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.780000000 

Mg/1 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

LT 

16,80000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

ClI 

COPPER 

LT 

18.80000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.100000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSRIM 

LT 

1240.000000 

Mg/1 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

LT 

135.0000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.670000000 

Mg/1 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

279.0000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000000 

Mg/1 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000000 

Mg/1 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

2.530000000 

Mg/1 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

10.00000000 

Mg/I 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

V 

VANADRJM 

LT 

27.60000000 

Mg/1 

3ER-68 

RNSW 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000000 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

Mg/1 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.350000000 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

2.820000000 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.120000000 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

CA 

CALCIUM 

245.0000000 

Mg/1 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

6.780000000 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000000 

Mg/1 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

LT 

16.80000000 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

18.80000000 

Mg/1 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

Mg/I 

3ER-69 

RNSW 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.100000000 

Mg/1 

3ER^9 

RNSW 

CSO 

K 

POTASSRIM 

LT 

1240.000000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  11  HI  data 


Site  Media 

Sit*  ID _ Tjk  Type _ TeatNaaie 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-69 

RNSW 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3ER-69 

RNSW 

cso 

MN 

MANGANESE 

3ER-69 

RNSW 

cso 

NA 

SODIUM 

3ER-69 

RNSW 

cso 

NI 

NICKEL 

3ER-69 

RNSW 

cso 

PB 

LEAD 

3ER^9 

RNSW 

cso 

SB 

ANTIMONY 

3ER-69 

RNSW 

cso 

SE 

SELENIUM 

3ER-69 

RNSW 

cso 

TL 

THALLIUM 

3ER-69 

RNSW 

cso 

V 

VANADIUM 

3ER-69 

RNSW 

cso 

ZN 

ZINC 

Chemical  Class:  SEMJ.^ OI^ATELES 

3ER-70 

RNSW 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

124TCB 

1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

12DCLB 

L2.DICHLOROBENZENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYX)RAZINE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

13DCLB 

L3-DICHLOROBENZENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

13DNB 

L3-DINITROBENZENE 

3ER.70 

RNSW 

cso 

14DCLB 

lADICHLOROBENZENE 

3ER.70 

RNSW 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

246TCP 

2A6-TR1CHIJOROPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

24DCLP 

2,4.DICHLOROPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

3ER.70 

RNSW 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

3ER.70 

RNSW 

cso 

2CLP 

2<:hlorophenol 

3ER-70 

RNSW 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANlLINE 

3ER.70 

RNSW 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

35DNA 

3,5.DINrrROANILINE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

3NANIL 

S-NTTROANIUNE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

4BRPPE 

4-bromophenylphenyl  ether 

3ER-70 

RNSW 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

4CL3C 

4-CHU)RO-3^RESOL 

3ER*70 

RNSW 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ether 

3ER-70 

RNSW 

cso 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

4NP 

4.NITROPHENOL 

3ER-70 

RNSW 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

3ER-70 

RNSW 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

3ER-70 

RNSW 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

3ER-70 

RNSW 

cso 

ANIL 

ANILINE 

3ER.70 

RNSW 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

Mcas 

Bool 


Vmk  Fbis 
Valoe  Mcm  Code 


Date 

Qual 


LT 

135.0000000 

»ig/i 

LT 

9.670000000 

f‘8'1 

LT 

279.0000000 

LT 

32.10000000 

Hg/I 

LT 

43.40000000 

Hg/1 

LT 

10.00000000 

fig/l 

LT 

2.530000000 

tigfl 

LT 

10.00000000 

i*8/l 

LT 

27.60000000 

fig/l 

LT 

18.00000000 

MS'! 

LT 

5.800000000 

LT 

2.400000000 

(»g/i 

LT 

1.200000000 

LT 

13.00000000 

ne/\ 

LT 

3.400000000 

^g/l 

ND 

10.00000000 

fig/i 

LT 

1.500000000 

1*8^ 

LT 

1.700000000 

^g/| 

LT 

2.800000000 

ttg/i 

LT 

3.600000000 

Hg/I 

LT 

8.400000000 

itg/i 

LT 

4.400000000 

Hg/I 

LT 

180.0000000 

LT 

5.800000000 

t»g/i 

LT 

8.800000000 

iig/i 

LT 

6.700000000 

mb'* 

LT 

2.800000000 

ne^i 

LT 

2.600000000 

Hg/l 

LT 

1.300000000 

Hg/I 

LT 

3.600000000 

Hg/l 

ND 

31.00000000 

iig/i 

LT 

8.200000000 

ftg/i 

LT 

5.000000000 

LT 

21.00000000 

tig/i 

LT 

15.00000000 

LT 

2.900000000 

ttg/i 

ND 

50.00000000 

nefl 

LT 

22.00000000 

tign 

ND 

1.000000000 

Hg/I 

LT 

8.500000000 

Hg/l 

LT 

23.00000000 

ne/i 

LT 

2.800000000 

Hg/l 

ND 

31.00000000 

Mg/1 

LT 

96.00000000 

Mg/I 

LT 

5.300000000 

Mg/1 

LT 

23.00000000 

Mg/1 

LT 

13,00000000 

Mg/1 

LT 

5.800000000 

Mg/1 

LT 

5.100000000 

Mg/1 

ND 

2.000000000 

Mg/1 

LT 

5.200000000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  Rl  data 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


3ER-70 

RNSW 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

MIREX 

1,1A^*33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH1jOROOCT 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAKIINE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

3ER.70 

RNSW 

CSO 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-1, 1  -DICHLO 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.DICHLO 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1 , 1 , 1  -TRICH 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

SIIPON 

2-CHL0RO.l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VlNVL 

LT 

3ER-70 

RNSW 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

7.200000000  fig/l 

11.00000000  ^g/1 

24.00000000  \x%l\ 

21.00000000  fig/1 

0.500000000  \x%l\ 

3.700000000  ^g/^ 

9.700000000  ^g/l 
6.SOOOOOOOO  ^g/I 

3.700000000  ng/l 
27.00000000 

9.100000000  \i%/\ 

9.100000000  ^g/1 

9.100000000  ^g/1 

9.100000000  ng/l 

9.100000000  Mg/1 

9.100000000  Mg/1 
13.00000000  Mg/I 

9.100000000  Mg^ 
9.900000000  Mg/1 

2.200000000  Mg/1 
18.00000000  Mg/1 
14.00000000  Mg/1 
18.00000000  Mg/1 
37.00000000  Mg/1 
17.00000000  Mg/1 
19.00000000  Mg/1 
17.00000000  Mg/1 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RJ  data 


Site  ID 

Test  Name 

Mcas 

Bool  Vabie 

S|iike 

UbR 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

ARS-95-10 

CUM 

PERCHU)RATE 

14.00000000 

20.00000 

(tg/g 

D 

ARS-95-10 

CUM 

PERCHU)RATE 

13.50000000 

20.00000 

tig/g 

DD 

ARS-95-10 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

12.40000000 

10.00000 

iig^g 

D 

ARS-95-10 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

12.50000000 

10.00000 

v%l% 

DD 

ARS-95.10 

S04 

SULFATE 

22.70000000 

20.00000 

ftg/g 

D 

ARS-95-10 

S04 

SULFATE 

22.90000000 

20.00000 

ng/g 

DD 

Chemical  Class:  CYANIDE 

ARS-95.10 

CYN 

CYANIDE 

4.760000000 

5.00000 

)lg/g 

D 

ARS-95-10 

CYN 

CYANIDE 

5.220000000 

5.00000 

DD 

Chemical  Class:  DIOXINS 

OBP-95.04C 

234HXF 

2,3,4,6,7,8.HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000069400 

0.00005 

ng/g 

OBP-95-04C 

234HXF 

2.3.4,6.7.8-HEXACHLORODiBENzoFURAN 

0.000058600 

0.00005 

Hg/g 

D 

OBP-95.04C 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHU)RODIBENZOFURAN 

0.000066100 

0.00005 

velz 

OBP-95-04C 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000059300 

0.00005 

fig/g 

D 

OBP-95-04C 

678HPD 

1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

0.000054100 

0.00005 

pg/g 

OBP.95-04C 

678HPD 

l,2,3,4,6,7,8-HEPTACHU)RODIBENZO.P-DIOX 

0.000053000 

0.00005 

Mg'g 

D 

OBP-95-04C 

678HPF 

l,2,3,4,6,7,8.HEPTACHU)RODIBENZORJRAN 

0.000055200 

0.00005 

llg/g 

OBP-95-04C 

678HPF 

1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

0.000053700 

0.00005 

llg/g 

D 

OBP-95.04C 

678HXD 

1,23.6,7,8-HEXACHU)R0DIBENZ0-P-D10XIN 

0.000051900 

0.00005 

IXg/g 

OBP-95-04C 

678HXD 

1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000051900 

0.00005 

pg'g 

D 

OBP-95-04C 

678HXF 

l,23,6,7,8-HEXACHU)RODIBENZOFURAN 

0.000055200 

0.00005 

llg/g 

OBP-95-04C 

678HXF 

l,2,3,6,7,8-HEXACHU)RODIBENZOFURAN 

0.000052600 

0.00005 

llg/g 

D 

OBP.95-04C 

789HPF 

1,23,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0,000059100 

0.00005 

llg/g 

OBP.95-04C 

789HPF 

l,23,4,7,8,9.HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

0.000052100 

0.00005 

llg/g 

D 

OBP-95.04C 

789HXD 

1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000049900 

0.00005 

llg/g 

OBP-95-04C 

789HXD 

U3.7,8>HEXACHL0R0DIBENZ0.P-D10XIN 

0.000047200 

0.00005 

llg/g 

D 

OBP-95-04C 

789HXF 

1^.7.8,9-HEXACHLORODiBENzoFURAN 

0.000061400 

0,00005 

Mg/g 

OBP-95-04C 

789HXF 

1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000051300 

0.00005 

fte/B 

D 

OBP.95.O4C 

78HXD 

1,23.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000051500 

0.00005 

llg/g 

OBP-95-04C 

78HXD 

1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000050700 

0.00005 

Mg/g 

D 

OBP-95-04C 

78HXDF 

UA4,7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

0.000051800 

0.00005 

pg'g 

OBP-95-04C 

78HXDF 

1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000049300 

0.00005 

llg/g 

D 

OBP-95-04C 

78PCDD 

1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000053200 

0.00005 

llg/g 

OBP-95-04C 

78PCDD 

lXJ,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000051700 

0.00005 

Mg/g 

D 

OBP-95.04C 

78PCDF 

1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000057200 

0.00005 

pg/'g 

OBP.954)4C 

78PCDF 

1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000057300 

0.00005 

Mg/g 

D 

OBP.954)4C 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000114000 

0.00010 

llg/g 

OBP-95-04C 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000109000 

0.00010 

ftg/'g 

D 

OBP-95-04C 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000114000 

0.00010 

llg/g 

OBP.95.O4C 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000109000 

0.00010 

llg/g 

D 

OBP-95.04C 

TCDD 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000020900 

0.00002 

llg/g 

OBP-95-04C 

TCDD 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000019900 

0.00002 

llg/g 

D 

OBP.95-04C 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.000023400 

0.00002 

llg/g 

OBP-95.04C 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.000023100 

0.00002 

llg/g 

D 

OBS-95-04 

234HXF 

2,3,4,6,7,8-HEXACHU)R0DIBENZ0RIRAN 

0.000048300 

0.00005 

Mg/g 

OBS.95.04 

234HXF 

2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

0.000058800 

0.00005 

llg/g 

D 

OBS.95-04 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000056000 

0.00005 

llg/g 

OBS-95.04 

234PCF 

23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000053300 

0.00005 

|ig/g 

D 

OBS-95-04 

678HPD 

U3,4,6,7,8-HEPTACHL0R0DIBENZ0-P-DI0X 

0.000051100 

0.00005 

llg/g 

B 

OBS-95-04 

678HPD 

U,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P.DIOX 

0.000052300 

0.00005 

llg/g 

DB 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Unit  Fbs  Data 

Spike  Mcas  Code  Qual 


Chemical  Class:  DIOXINS  _ 

OBS-95-04  678HPF  1.23,4,6,7,8-HEPTACHU)RODIBENZORrRAN 

OBS-95-04  678HPF  l,2;3,4A7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

OBS-954)4  678HXD  l,23.6J,8-HEXACHljORODIBENZOP.DIOXIN 

OBS-95-04  678HXD  1,23A7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

OBS.95-04  678HXF  U,3,6,7,8-HEXACHU>RODIBENZOFURAN 

OBS-95-04  678HXF  U3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-04  789HPF  l,23,4J,8,9.HEPTACHLORODroENZOFlIRAN 

OBS-95-04  789HPF  1,23A7,8,9-HEPTACHIjORODIBENZORIRAN 

OBS-95-04  789HXD  1,23,7,8.9.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-04  789HXD  U,3,7,8,9.HEXACH1jORODIBEN20-P-DIOXIN 

OBS-95-04  789HXF  U^,7,8^-HEXACHIjORODroENZOFURAN 

OBS-95-04  789HXF  U3,7,8.9.HEXACHLORODIBENZOFURAN 

OBS.95-04  78HXD  U,3*4J,8.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-04  78HXD  1^,3,4J,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 

OBS.95-04  78HXDF  U,3A7,8-HEXACHlX)RODIBENZORIRAN 

OBS-95-04  78HXDF  U2^A7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

OBS-95-04  78PCDD  1,2;3,7,8.PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-04  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-04  78PCDF  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-04  78PCDF  l,2,3,7,8.PENTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-04  OCDD  (XJTACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95^  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS.95-04  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-04  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-04  TCDD  Z3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-04  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-04  TCDF  2,3  J,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-04  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-20  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

OBS-95.20  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

OBS-95-20  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-20  234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS.95.20  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

OBS.95-20  678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P.DIOX 

OBS.95-20  678HPF  1,23A6,7,8-HEPTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

OBS-95-20  678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

OBS.95.20  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

OBS-95.20  678HXD  1,2,3,6,7,8.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS.95-20  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

OBS-95-20  678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95.20  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

OBS-95-20  789HPF  1,23,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

OBS.95-20  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS.95-20  789HXD  1,23J,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

OBS-95.20  789HXF  l,2,3,7,8,9.HEXACHLORODIBENZORJRAN 

OBS.95-20  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

OBS-95-20  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

OBS.95-20  78HXD  l,2,3.4,7,8.HEXACHljORODIBENZO-P.DIOXIN 

OBS-95-20  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95.20  78HXDF  1,23A7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

OBS.95-20  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95.20  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


0.000051800 

0.000053200 

0.000047700 

0.000048100 

0.000049000 

0.000048000 

0.000059300 

0.000060300 

0.000053400 

0.000053800 

0.000056900 

0.000059600 

0.000064100 

0.000062600 

0.000059700 

0.000057000 

0.000052500 

0.000051700 

0.000054400 

0.000053200 

0.000106000 

0.000122000 

0.000083800 

0.000086900 

0.000022400 

0,000021300 

0.000021500 

0.000021000 

0.000039900 

0.000046100 

0.000038800 

0.000043000 

0.000041300 

0.000043100 

0.000037900 

0.000040600 

0,000035700 

0.000039100 

0.000038200 

0.000040600 

0.000042900 

0.000045400 

0.000037600 

0.000040400 

0.000041500 

0.000045900 

0.000044500 

0.000043100 

0.000037000 

0.000041000 

0.000036700 

0.000040600 


0.00005 

fig/g 

B 

0.00005 

i»g/g 

DB 

0.00005 

i»g/g 

0.00005 

Mg/g 

D 

0.00005 

fig/g 

0.00005 

Vf/t 

D 

0.00005 

Mg/g 

B 

0.00005 

Mg/g 

DB 

0.00005 

0.00005 

D 

0.00005 

Hg/g 

0.00005 

ftg/g 

D 

0.00005 

(tg/g 

0.00005 

^g/g 

D 

0.00005 

Mg/'g 

B 

0.00005 

(ig/'g 

DB 

0,00005 

(ig/'g 

0.00005 

Mg/g 

D 

0.00005 

0,00005 

lig/g 

D 

0.00010 

ttZ/Z 

B 

0.00010 

ItZ'Z 

DB 

0.00010 

ng/g 

0.00010 

t^z 

D 

0.00002 

fig/z 

0.00002 

Vi/z 

D 

0.00002 

vz/z 

0.00002 

llg/g 

D 

0.00005 

Mg/g 

DB 

0.00005 

|lg/g 

DDB 

0.00005 

|tg/g 

D 

0.00005 

Mg/'g 

DD 

0.00005 

^g/g 

D 

0.00005 

DD 

0.00005 

Hg/g 

DB 

0.00005 

\iglg 

DDB 

0.00005 

Mg/g 

D 

0,00005 

Hg/g 

DD 

0,00005 

Hg/g 

DB 

0.00005 

Hg/g 

DDB 

0.00005 

Hg/g 

D 

0.00005 

Hg/g 

DD 

0.00005 

Hg/g 

D 

0.00005 

Hg/g 

DD 

0.00005 

Hg/g 

D 

0.00005 

t*g/g 

DD 

0.00005 

Hg/g 

D 

0.00005 

Hg/g 

DD 

0.00005 

»*g/g 

D 

0.00005 

Hg/g 

DD 

0.00005 

Hg/g 

D 

0.00005 

Hg/g 

DD 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Teat  Name 


Chemical  Class:  METALS 


3ER-68 

SB 

ANTIMONY 

3ER-68 

TL 

THALUUM 

OBS.95.29 

SB 

ANTIMONY 

OBS-95-29 

SB 

ANTIMONY 

OBS.95.29 

TL 

THALLIUM 

OBS-95-29 

TL 

THALUUM 

SAB-95-01  A 

SB 

ANTIMONY 

SAB-95.01A 

SB 

ANTIMONY 

SAB-95-01A 

TL 

THALLRIM 

SAB-95-01  A 

TL 

THALLRJM 

SAS-95-10 

AG 

SAS-95.10 

AG 

SAS-95-10 

AL 

SAS-95-10 

AL 

SAS-95-10 

AS 

SAS-95-10 

AS 

SAS-95-10 

BA 

SAS-95-10 

BA 

SAS-95-10 

BE 

SAS-95-10 

BE 

SAS-95.10 

CA 

SAS-95-10 

CA 

SAS-95-10 

CD 

SAS-95-10 

CD 

SAS-95-10 

CO 

SAS-95-10 

CO 

SAS-95-10 

CR 

SAS-95.10 

CR 

SAS-95.10 

CLI 

SAS-95-10 

cu 

SAS-95-10 

FE 

SAS-95-10 

FE 

SAS-95-10 

HG 

SAS-95-10 

HG 

SAS-95-10 

K 

SAS-95-10 

K 

SAS-95-10 

MG 

SAS-95-10 

MG 

SAS-95-10 

MN 

SAS-95-10 

MN 

SAS-95-10 

NA 

SAS-95-10 

NA 

SAS-95-10 

NI 

SAS-95-10 

NI 

SAS.95-10 

PB 

SAS-95-10 

PB 

SAS-95.10 

SB 

SAS-95-10 

SB 

SAS.95-10 

SE 

SAS-95-10 

SE 

SAS-95-10 

TL 

SAS-95-10 

TL 

SILVER 

SILVER 

ALUMINUM 

ALUMINUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

BARRIM 

BARIUM 

BERYLLRIM 

BERYLLRIM 

CALCIUM 

CALCIUM 

CADMRIM 

CADMRrM 

COBALT 

COBALT 

CHROMRJM 

CHROMRJM 

COPPER 

COPPER 

IRON 

IRON 

MERCURY 

MERCURY 

POTASSRIM 

POTASSRIM 

MAGNESRJM 

MAGNESRIM 

MANGANESE 

MANGANESE 

SODRIM 

SODRIM 

NICKEL 

NICKEL 

LEAD 

LEAD 

ANTIMONY 

ANTIMONY 

SELENRJM 

SELENRIM 

THALUUM 

THALLRTM 


Mcfts 

Bool  Value 


48.70000000 
LT  10.00000000 

5.110000000 

5.730000000 

2.420000000 

2.320000000 

3.770000000 

3.400000000 

2.320000000 

2.550000000 

3.340000000 

3.270000000 

16100.00000 

15800.00000 

9.750000000 
6.920000000 
369.0000000 
371.0000000 

5.750000000 
5.940000000 
38200.00000 
31400.00000 
5.740000000 
5.870000000 

52.80000000 

53.80000000 
41.50000000 
40.90000000 
42.20000000 
44.40000000 
19000.00000 
18600.00000 
0.513000000 
0.516000000 
4020.000000 
4050.000000 
15000.00000 
11400.00000 
437.0000000 
441.0000000 
570.0000000 
531.0000000 

56.70000000 

58.70000000 

64.70000000 

69.70000000 
3.500000000 
3.250000000 
2.710000000 
2.560000000 
2.550000000 
2.370000000 


Spike 

Unit 

Meas 

Flae 

Code 

50.00000 

D 

0.00000 

D 

5.00000 

fig/g 

5.00000 

iig/g 

D 

2.50000 

(tg/g 

2.50000 

itg/g 

D 

5.00000 

5.00000 

D 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

D 

5.00000 

Vt/t 

D 

5.00000 

Mg/g 

DD 

200.00000 

(‘B'g 

D 

200.00000 

Mg/g 

DD 

2.50000 

Mg/g 

D 

2.50000 

Mg/g 

DD 

200.00000 

Mg/g 

D 

200.00000 

Mg/g 

DD 

5.00000 

Mg/g 

D 

5.00000 

Mg/g 

DD 

0.00000 

Mg/g 

D 

0.00000 

Mg/g 

DD 

5.00000 

Mg/g 

D 

5.00000 

Mg/g 

DD 

50.00000 

Mg/g 

D 

50.00000 

Mg/g 

DD 

20.00000 

Mg/g 

D 

20.00000 

Mg/g 

DD 

25.00000 

Mg/g 

D 

25.00000 

Mg/g 

DD 

100.00000 

Mg/g 

D 

100.00000 

Mg/g 

DD 

0.50000 

Mg/g 

D 

0.50000 

Mg/g 

DD 

0.00000 

Mg/g 

D 

0.00000 

Mg/g 

DD 

0.00000 

Mg/g 

D 

0.00000 

Mg/g 

DD 

50.00000 

Mg/g 

D 

50,00000 

Mg/g 

DD 

0.00000 

Mg/g 

D 

0.00000 

Mg/g 

DD 

50.00000 

Mg/g 

D 

50.00000 

Mg/g 

DD 

50.00000 

Mg/g 

D 

50.00000 

Mg/g 

DD 

5.00000 

Mg/g 

D 

5.00000 

Mg/g 

DD 

5.00000 

Mg/g 

D 

5.00000 

Mg/g 

DD 

2.50000 

Mg/g 

D 

2.50000 

Mg/g 

DD 

Data 

Qual 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II R1  data 


SHelD 


TcstNa 


Mcas  UnK  |i^  Oat. 

Bool _ Value _ Sptkc  Meas  CoJe  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARB-95-04B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.700000000 

5.00000 

ARB-95-04B 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.100000000 

5.00000 

ARB-95-04B 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.500000000 

5.00000 

ARB-95-04B 

TRPD14 

TERPHENYl^DM 

4.900000000 

5.00000 

ARB-95-05B 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

5.600000000 

5.00000 

ARB-95-05B 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

1 1.00000000 

5.00000 

ARB-95-05B 

2CLPD4 

2-CHIjOROPHENOL-D4 

4.200000000 

5.00000 

ARB-95-05B 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.100000000 

5.00000 

ARB-95-05B 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.400000000 

5.00000 

ARB-95^5B 

DEPm 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.300000000 

5.00000 

ARB-95-05B 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

S.300000000 

5.00000 

ARB-95-05B 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

5.100000000 

5.00000 

ARB-95-05B 

PHEND6 

PHENOWDO 

6.600000000 

5.00000 

ARB-954)5B 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.800000000 

5.00000 

ARS.95«01 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.700000000 

5.00000 

ARS-95-01 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

1 1.00000000 

5.00000 

ARS-95-01 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL^D4 

4.300000000 

5.00000 

ARS-95^1 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

9.700000000 

5.00000 

ARS-95-01 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.000000000 

5.00000 

ARS-95-01 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

6.500000000 

5.00000 

ARS.95-01 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.000000000 

5.00000 

ARS-95-01 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.400000000 

5.00000 

ARS-95-01 

PHEND6 

PHENOL^D6 

6.400000000 

5.00000 

ARS-95-01 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.000000000 

5.00000 

ARS-95-02 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

5.100000000 

5.00000 

ARS-95-02 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000000 

5.00000 

ARS-95-02 

2CLPD4 

2.CHLOROPHENOL-D4 

4.100000000 

5.00000 

ARS-95-02 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.200000000 

5.00000 

ARS-95-02 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.000000000 

5.00000 

ARS-95-02 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.700000000 

5.00000 

ARS-95-02 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.400000000 

5.00000 

ARS.95-02 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.700000000 

5.00000 

ARS-95-02 

PHEND6 

PHENOL-D6 

6.300000000 

5.00000 

ARS-95-02 

TRPD14 

TERPHENYl^DM 

5.200000000 

5.00000 

ARS-95-03 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.800000000 

5.00000 

ARS-95.03 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000000 

5.00000 

ARS-95-03 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.500000000 

5.00000 

ARS-95-03 

2FBP 

2-FUIOROBrPHENYL 

9.600000000 

5.00000 

ARS-95-03 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.800000000 

5.00000 

ARS-95-03 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.600000000 

5.00000 

ARS-95-03 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.100000000 

5.00000 

ARS-95-03 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.400000000 

5.00000 

ARS-95-03 

PHEND6 

PHEN01^D6 

6.900000000 

5.00000 

ARS-95-03 

TRPD14 

TERPHENYl^DH 

5.000000000 

5.00000 

ARS-95-04 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.700000000 

5.00000 

ARS-95-04 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

1 1.00000000 

5.00000 

ARS-95-04 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4,200000000 

5.00000 

ARS.95-04 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.200000000 

5.00000 

ARS-95-04 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.400000000 

5.00000 

ARS-95-04 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.300000000 

5.00000 

ARS-95-04 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH ALATE-D4 

7.100000000 

5.00000 

^g/E 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

l>g/g 

(ig/g 

Mg/g 

ne/g 

^g/g 

llg/g 

(tg/g 

(‘g/g 

(»g/g 

(Ig/g 

l^g 

Hg/g 

ng/g 

Itg/g 

ng^g 

^g/g 

Jig/g 

ltg/g 

(Ig/g 

(Ig/g 

(Ig/g 

llg/g 

gg/g 

llg/g 

ng/g 

)lg/g 

l>g/g 

l»g/g 

Itg^g 

ng/g 

llg/g 

ng/g 

ng/g 

Hg/g 

Mg/g 

Hg/g 

lig/s 

gg/g 

nefg 

M»'g 

Fig/g 

(Ig/g 

Mg/g 

Hg^g 

Mg/g 

(tg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  11 R1  data 

Mm  UdK  Flaf  Sito 


Site  ID 

TcstNaone 

BmI  VafaM 

Meas  Code  Qoal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95-04 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

5.100000000 

5.00000 

iigfg 

ARS-95-04 

PHEND6 

PHENOUD6 

6.600000000 

5.00000 

ng/g 

ARS-95^ 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.700000000 

5.00000 

Mg/g 

ARS-95^5 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.400000000 

5.00000 

M&'g 

ARS-954)5 

246TBP 

2,4,6.TRIBROMOPHENOL 

8.900000000 

5.00000 

|ig/g 

ARS-95-05 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3.900000000 

5.00000 

ttg/e 

ARS-95-05 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

8.900000000 

5.00000 

tig/g 

ARS-95-05 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

5.000000000 

5.00000 

ttg/e 

ARS-95-05 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE.D4 

5.900000000 

5.00000 

ItgfZ 

ARS-95-05 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

8.200000000 

5.00000 

Rg^g 

ARS-95-05 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.900000000 

5.00000 

Hg/g 

ARS-95-05 

PHEND6 

PHENOl^D6 

5.800000000 

5.00000 

iteig 

ARS.95-05 

TRPD14 

TERPHENYl^DH 

4.500000000 

5.00000 

Hg/g 

ARS-95-06 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.500000000 

5.00000 

(ig/g 

ARS-95-06 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-06 

2CLPD4 

2-CH1JOROPHENOL-D4 

4.400000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-06 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

9.400000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-06 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

5.700000000 

5.00000 

R&'g 

ARS-95-06 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.600000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-06 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

9.300000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-06 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.100000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-06 

PHEND6 

PHENOH>6 

6.900000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS.95-06 

TRPD14 

TERPHENYl^DM 

5.000000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

5.000000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

10.00000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.000000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

8.600000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

4.900000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.800000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

8.200000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.700000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

PHEND6 

PHENOH)6 

6.000000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-07 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.700000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.800000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

13,00000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.800000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

9.100000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95.08 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

6.500000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

6.300000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.200000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.400000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

PHEND6 

PHENOLD6 

7.500000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-08 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

4.600000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS.95-09 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.900000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-09 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

11.00000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-09 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.600000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-09 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.400000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-09 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

5.500000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-09 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.600000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-09 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.300000000 

5.00000 

Rg/g 

ARS-95-09 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.400000000 

5.00000 

Rg/g 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Test  Name 


Doit  na{  Date 

Spilie  Mem  Code  Qul 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ARS-9S-09  PHEND6  PHENOUD6 

ARS-95-09  TRPD14  TERPHENYL-DH 

ARS-95-10  123TCB  l,2>TRICHLOROBENZENE 

ARS-95-10  123TCB  U3-TR1CHLOROBENZENE 

ARS-95.10  124TCB  1.2.4.TRICHLOROBENZENE 

ARS-95-10  124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

ARS-95-10  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ARS-95-10  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

ARS-95-10  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ARS-95-10  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ARS-95-10  13DBD4  l,3-DlCHLOROBENZENEJ)4 

ARS-95-10  13DBD4  l,3-DICHIX>ROBENZENE-D4 

ARS-95-10  13DBD4  1,3-DICHIjOROBENZENE-D4 

ARS-95-10  13DBD4  1,3-DICHLOROBENZENE-D4 

ARS-95-10  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ARS-95-10  13DCLB  1.3-D1CH1jOROBENZENE 

ARS-95-10  13DNB  1,3-DINlTROBENZENE 

ARS-95-10  13DNB  U-DINTTROBENZENE 

ARS-95-10  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

ARS-95-10  14DCLB  l,4-DICHIX)ROBENZENE 

ARS-95-10  23€TCP  23.6-TRICHU)ROPHENOL 

ARS-95-10  236TCP  2,3.6-TRlCHLOROPHENOL 

ARS-95-10  245TCP  2,4.5-TRJCHLOROPHENOL 

ARS-95-10  245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

ARS-95-10  24<TBP  2.4.6-TRIBROMOPHENOL 

ARS-95-10  246TBP  2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

ARS-95-10  246TBP  2.4,6-TRIBROMOPHENOL 

ARS-95-10  246TBP  2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

ARS-95-10  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ARS-95-10  246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

ARS-95-10  24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

ARS-95-10  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ARS-95-10  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ARS-95-10  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ARS-95-10  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ARS-95-10  24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

ARS-95-10  24DNT  2,4-DINITROTOLDENE 

ARS-95-10  24DNT  2,4-DINlTROTOLlIENE 

ARS-95-10  26DNA  Z6-DINITR0ANILINE 

ARS-95-10  26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

ARS.95-10  26DNT  2.6-DINITROTOLlIENE 

ARS-95-10  26DNT  2.6-DINrrROTOLlIENE 

ARS-95-10  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ARS-95-10  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ARS-95-10  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

ARS-95-10  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

ARS-95-10  2CLPD4  2-CHLOROPHENOL-D4 

ARS-95-10  2CLPD4  2-CHIjOROPHENOL^D4 

ARS-95-10  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ARS-95-10  2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

ARS-95-10  2FBP  2-FLlIOROBIPHENYL 

ARS-95-10  2FBP  2-FUIOROBIPHENYL 


6.900000000  5.00000  ^g/g 

5.000000000  5.00000  ^g/g 

LT  0.032000000  0.00000  ^g/g  p 

LT  0.032000000  0.00000  ^g^g  qd 

8.900000000  4.70000  ^^g/g  p 

8.900000000  4.70000  ^g/g  dq 

LT  0.042000000  0.00000  ftgfg  p 

LT  0.042000000  0.00000  j,g/g  dd 

LT  0.520000000  0.00000  ^g/g  d 

LT  0.520000000  0.00000  ^g/g  dD 

5.500000000  .  5.00000  fig/g 

5.700000000  5.00000  gg/g  d 

5.900000000  5.00000  ^g/g  d 

5.900000000  5.00000  ^g/g  dD 

LT  0.042000000  0.00000  jig/g  d 

LT  0.042000000  0.00000  ^g/g  dD 

ND  0.630000000  0.00000  ^g/g  rd 

ND  0.630000000  0.00000  y^g/g  dRD 

8.400000000  4.70000  ^g/g  d 

8.600000000  4.70000  gg/g  0d 

LT  0.620000000  0.00000  gg/g  0 

LT  0.620000000  0.00000  y^g  00 

LT  0.490000000  0.00000  pg/g  0 

LT  0.490000000  0.00000  yg/g  00 

10.00000000  5.00000  gg/g 

12.00000000  5.00000  yg/g  0 

14.00000000  5.00000  yg/g  0 

14.00000000  5.00000  yg/g  00 

LT  0.061000000  0.00000  ygfg  0 

LT  0.061000000  0.00000  yg/g  00 

LT  0.065000000  0.00000  yg/g  0 

LT  0.065000000  0.00000  yg/g  00 

LT  3.000000000  0.00000  yg/g  0 

LT  3.000000000  0.00000  yg/g  00 

LT  4.700000000  0.00000  yg/g  0 

LT  4.700000000  0.00000  yg/g  00 

4.700000000  4.70000  yg/g  0 

4.800000000  4.70000  yg/g  00 

LT  0.570000000  0.00000  yg/g  0 

LT  0.570000000  0.00000  yg/g  00 

LT  0.320000000  0.00000  yg/g  0 

LT  0.320000000  0.00000  yg/g  00 

6.900000000  4.70000  yg/g  0 

6.900000000  4.70000  yg/g  00 

4.300000000  5.00000  yg/g 

4.300000000  5.00000  yg/g  0 

4.600000000  5.00000  yg/g  0 

4.600000000  5.00000  yg/g  00 

LT  0.240000000  0.00000  jig^g  0 

LT  0.240000000  0.00000  yg/g  00 

9.000000000  5.00000  ^g^g 

9.800000000  5.00000  yg/g  0 
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sue  ID 


Test  Na 


Ualt  Flas  Data 

_ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-10 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

9.600000000 

5.00000 

)ie/g 

D 

ARS-95-10 

2FBP 

2.FLUOROBIPHENYL 

9.800000000 

5.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

5.400000000 

5.00000 

flg/g 

ARS-95-10 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.800000000 

5.00000 

ng/g 

D 

ARS-95-10 

2FP 

2.FLUOROPHENOL 

5.400000000 

5.00000 

flg/g 

D 

ARS-95-10 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

5.500000000 

5.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

2MP 

2.METHYLPHEN0L 

LT 

0.098000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000 

0.00000 

Mg/g 

RD 

ARS-95-10 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000 

0.00000 

Mg/g 

DRD 

ARS-95-10 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.100000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS.95-10 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95.10 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.600000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95.10 

35DNA 

3,5.DINITROANILINE 

LT 

1.600000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95.10 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS.95-10 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

3NT 

3.NITROTOLIIENE 

LT 

0.340000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

3NT 

3-NrrROTOLlIENE 

LT 

0.340000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS.95-10 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000 

0.00000 

Mg/g 

RD 

ARS-95-10 

4CANIL 

4-CHLOROANlLINE 

ND 

0.630000000 

0.00000 

Mg/g 

DRD 

ARS-95-10 

4CL3C 

4.CHLORO-3-CRESOL 

14.00000000 

9.40000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

4CUC 

4-CHLORO-3.CRESC)L 

14.00000000 

9.40000 

Mg/g 

DD 

ARS-95.10 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95.10 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS.95-10 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.100000000 

0.00000 

Mg/g 

RD 

ARS-95-10 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.100000000 

0.00000 

Mg/g 

DRD 

ARS-95-10 

4NP 

4-NITROPHENOL 

10.00000000 

9.40000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

4NP 

4.NITROPHENOL 

10.00000000 

9.40000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95.10 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSILFAN 

LT 

0.400000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS.95-10 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.300000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.300000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.200000000 

4.70000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.200000000 

4.70000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS.95.10 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.130000000 

0.00000 

Mg/g 

RD 

ARS.95-10 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.130000000 

0.00000 

Mg/g 

DRD 

ARS-95-10 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.710000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.710000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.065000000 

0.00000 

Mg/g 

D 
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SitelD  TestNaiM 


MM8 

BmI 


Value 


Spike 


Umk 

Meas 


Flat 

Code 


Dote 

Qua! 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95.10 

ATZ 

ATRAZINE 

ARS-95-10 

B2CEX 

BIS  (2-CHIjOROETHOXY)  METHANE 

ARS.95-10 

B2CEX 

BIS  (2-CHU)ROETHOXY)  METHANE 

ARS-95.10 

B2CIPE 

BIS  (2CH1jOROISOPROPYL)ETHER 

ARS-95-10 

B2CIPE 

BIS  (2-CH1X)R0IS0PR0PYL)ETHER 

ARS-95-10 

B2CLEE 

BIS  (2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

ARS.95-10 

B2CLEE 

BIS  (2-CHU)R0ETHYL)ETHER 

ARS-95-10 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ARS.95-10 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ARS.95.10 

BAANT 

BENZO  [AJ  ANTHRACENE 

ARS.95-10 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ARS-95-10 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ARS-95-10 

BAPYR 

BENZO  [A1  PYRENE 

ARS.95-10 

BBFAN 

BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

ARS-95-10 

BBFAN 

BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

ARS.95-10 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95.10 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-10 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ARS-95-10 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ARS-95-10 

BENSLF 

BETA-ENDOSirtFAN 

ARS-95-10 

BENSLF 

BETA-ENDOSirtFAN 

ARS.95-10 

BENZID 

BENZIDINE 

ARS-95.10 

BENZff) 

BENZIDINE 

ARS-95-10 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ARS-95.10 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ARS-95-10 

BGHIPY 

BENZO  |G.H,I]  PERYLENE 

ARS-95.10 

BGHIPY 

BENZO  IG.H.I1  PERYLENE 

ARS-95-10 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

ARS-95-10 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ARS-95-10 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ARS-95.10 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ARS.95-10 

CHRY 

CHRYSENE 

ARS.95-10 

CHRY 

CHRYSENE 

ARS-95-10 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ARS-95-10 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ARS-95-10 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS-95-10 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS-95-10 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ARS-95.10 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ARS-95.10 

CLDAN 

CHLORDANE 

ARS-95-10 

CLDAN 

CHLORDANE 

ARS-95-10 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARS.95-10 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARS-95-10 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS.95-10 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS-95-10 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARS.95-10 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARS-95-10 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARS-95.10 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARS-95-10 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ARS.95-10 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ARS-95-10 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS.95-10 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.065000000 

LT 

0.190000000 

LT 

0.190000000 

LT 

0.440000000 

LT 

0.440000000 

LT 

0.360000000 

LT 

0.360000000 

LT 

0.480000000 

LT 

0.480000000 

LT 

0.041000000 

LT 

0.041000000 

LT 

1.200000000 

LT 

1.200000000 

LT 

0.310000000 

LT 

0.310000000 

LT 

1.300000000 

LT 

1.300000000 

LT 

1.800000000 

LT 

1.800000000 

LT 

2.400000000 

LT 

2.400000000 

ND 

0.130000000 

ND 

0.130000000 

ND 

3.100000000 

ND 

3.100000000 

LT 

0.180000000 

LT 

0.180000000 

LT 

0.130000000 

LT 

0.130000000 

LT 

0.032000000 

LT 

0.032000000 

LT 

0.032000000 

LT 

0.032000000 

LT 

0.080000000 

LT 

0.080000000 

LT 

0.520000000 

LT 

0.520000000 

LT 

1.800000000 

LT 

1.800000000 

LT 

0.680000000 

LT 

0.680000000 

LT 

0.097000000 

LT 

0.097000000 

LT 

0.320000000 

LT 

0.320000000 

LT 

0.066000000 

LT 

0.066000000 

LT 

0.310000000 

LT 

0.310000000 

LT 

0.071000000 

LT 

0.071000000 

LT 

0.210000000 

LT 

0.210000000 

0.00000 

DD 

0.00000 

D 

0.00000 

tig/g 

DD 

0.00000 

lig/g 

D 

0.00000 

Mg/g 

DD 

0.00000 

(tg/g 

D 

0.00000 

ng/g 

DD 

0.00000 

D 

0.00000 

DD 

0.00000 

llg/g 

D 

0.00000 

Pt/g 

DD 

0.00000 

Pt/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pgig 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

RD 

0.00000 

pg/g 

DRD 

0.00000 

pg/g 

RD 

0.00000 

pg/g 

DRD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg'g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0-00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 

0.00000 

pg/g 

D 

0.00000 

pg/g 

DD 
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Site  ID 

Test  Name 

Meaa 

B4M>i 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95-10 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000 

0.00000 

(Ig/g 

D 

ARS-95.10 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000 

0.00000 

ng/g 

DD 

ARS-95.10 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000 

0.00000 

D 

ARS-95-10 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000 

0.00000 

(Ig/g 

DD 

ARS.95.10 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS.95.10 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

0.270000000 

0.00000 

ltg/g 

D 

ARS-95-10 

DEP 

DIETHYL  PHTH  ALATE 

3.800000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATB-D4 

6.300000000 

5.00000 

llg/g 

ARS-95.10 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.900000000 

5.00000 

Mg/g 

D 

ARS.95-10 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

6.400000000 

5.00000 

(Ig/g 

D 

ARS-95-10 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.400000000 

5.00000 

llg/g 

DD 

ARS-95-10 

DITH 

DITMANE 

LT 

0.065000000 

0.00000 

He'g 

D 

ARS-95-10 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS-95-10 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000 

0.00000 

flg/g 

D 

ARS.95-10 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000 

0.00000 

(Ig/g 

DD 

ARS.95-10 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000 

0.00000 

Mg/g 

DD 

ARS-95-10 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000 

0.00000 

^g''g 

D 

ARS-95-10 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000 

0.00000 

llg/g 

DD 

ARS.95-10 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000 

0.00000 

Mg/g 

D 

ARS.95-10 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000 

0.00000 

ltg/g 

DD 

ARS-95-10 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

9.300000000 

5.00000 

flg/g 

ARS.95-10 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

7.900000000 

5.00000 

llg/g 

D 

ARS-95-10 

DNOPD 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

8.400000000 

5.00000 

Mg/g 

D 

ARS-95-10 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

7.100000000 

5.00000 

llg/g 

DD 

ARS.95-10 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000 

0.00000 

Hg/g 

D 

ARS-95-10 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000 

0.00000 

llg/g 

DD 

ARS-95-10 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000 

0.00000 

D 

ARS-95-10 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000 

0.00000 

llg/g 

DD 

ARS-95-10 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000 

0.00000 

pg/g 

RD 

ARS-95-10 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000 

0.00000 

pg/g 

DRD 

ARS-95-10 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95-10 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS-95.10 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000 

0.00000 

pg/g 

RD 

ARS-95.10 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000 

0.00000 

pg/g 

DRD 

ARS-95-10 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95-10 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS-95.10 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.065000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95-10 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.065000000 

0.00000 

vsl% 

DD 

ARS-95-10 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95.10 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS-95-10 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95-10 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS-95-10 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95-10 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS.95-10 

ICDPYR 

INDENO[L2,3-C,DI  PYRENE 

LT 

2.400000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95-10 

ICDPYR 

INDENO|L2,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

2.400000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS-95-10 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95-10 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS-95-10 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000 

0.00000 

pg/g 

D 

ARS-95-10 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

ARS-95.10 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000 

0.00000 

pg/g 

RD 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Site  ID  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-10 

KEP 

KEPONE 

ARS-95-10 

LIN 

LINDANE 

ARS-95-10 

UN 

LINDANE 

ARS-95-10 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ARS-95-10 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ARS-95-10 

MIREX 

l,lA,2;2^3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLORCXXT 

ARS-95-10 

MIREX 

LlA^;i3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLORCXXrr 

ARS-95-10 

MLTHN 

MALATHION 

ARS-95-10 

MLTHN 

MALATHION 

ARS-95-10 

NAP 

NAPHTHALENE 

ARS.95-10 

NAP 

NAPHTHALENE 

ARS-95-10 

NB 

NITROBENZENE 

ARS-95-10 

NB 

NITROBENZENE 

ARS-95-10 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

ARS-95.10 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

ARS-95-10 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

ARS-95.10 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

ARS-95-10 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ARS-95-10 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

ARS-95-10 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ARS-95-10 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ARS-95-10 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ARS-95.10 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ARS-95.10 

OXAT 

L4.0XATH1ANE 

ARS-95-10 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

ARS.95.10 

PCB016 

PCB  1016 

ARS-95.10 

PCB016 

PCB  1016 

ARS-95-10 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ARS-95.10 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ARS-95-10 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ARS.95-10 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ARS-95-10 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ARS.95-10 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ARS-95.10 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ARS-95-10 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ARS-95.10 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ARS-95.10 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ARS.95-10 

PCB260 

PCB  1260 

ARS-95-10 

PCB260 

PCB  1260 

ARS-95-10 

PCB262 

PCB  1262 

ARS-95-10 

PCB262 

PCB  1262 

ARS.95.10 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ARS-95-10 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ARS-95.10 

PHANT 

PHENANTHRENE 

ARS-95-10 

PHANT 

PHENANTHRENE 

ARS-95.10 

PHEND6 

PHENOL-D6 

ARS-95-10 

PHEND6 

PHENOUD6 

ARS-95-10 

PHEND6 

PHENOL-D6 

ARS.95-10 

PHEND6 

PHENOUD6 

ARS.95-10 

PHENO 

PHENOL 

ARS-95.10 

PHENO 

PHENOL 

ARS-95-10 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll.DICHLO 

ARS.95-10 

PPDDD 

2a-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>Ll.DICHLO 

Mttts 

BmI 

Value 

Spike 

UuR 

Meas 

Flag 

Code 

ND 

L300000000 

0.00000 

fig/g 

DRD 

LT 

0.100000000 

0.00000 

D 

LT 

0.100000000 

0.00000 

pg/g 

DD 

LT 

0.260000000 

0.00000 

llg^g 

D 

LT 

0.260000000 

0.00000 

^g^g 

DD 

LT 

0.140000000 

0.00000 

llg/g 

D 

LT 

0.140000000 

0.00000 

»lg/g 

DD 

LT 

0.180000000 

0.00000 

fig/g 

D 

LT 

0.180000000 

0.00000 

DD 

LT 

0.740000000 

0.00000 

gg/g 

D 

LT 

0.740000000 

0.00000 

gg/g 

DD 

LT 

1.800000000 

0.00000 

ltg/g 

D 

LT 

1.800000000 

0.00000 

fjg'g 

DD 

5.000000000 

5.00000 

gg/'g 

5.200000000 

5.00000 

l^g 

D 

5.000000000 

5.00000 

lig^g 

D 

5.200000000 

5.00000 

Fig/g 

DD 

LT 

0.460000000 

0.00000 

llg^g 

D 

LT 

0.460000000 

0.00000 

flg^g 

DD 

9.000000000 

4.70000 

^g^g 

D 

9.200000000 

4.70000 

l*g/g 

DD 

LT 

0.290000000 

0.00000 

Mg^g 

D 

LT 

0.290000000 

0.00000 

ng/g 

DD 

LT 

0.075000000 

0.00000 

^g^g 

D 

LT 

0.075000000 

0.00000 

Hg/g 

DD 

LT 

0.320000000 

0.00000 

D 

LT 

0.320000000 

0.00000 

Mg^g 

DD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

l^g 

RD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

Mg^g 

DRD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

Pg^g 

RD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

l^g 

DRD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

pg/g 

RD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

Hg/g 

DRD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

RD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

lAg^g 

DRD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

^g^g 

RD 

ND 

0.320000000 

0.00000 

Hg^g 

DRD 

LT 

0.790000000 

0.00000 

pg/g 

D 

LT 

0.790000000 

0.00000 

DD 

LT 

6.300000000 

0.00000 

ligfg 

D 

LT 

6.300000000 

0.00000 

\^g 

DD 

4.200000000 

4.70000 

v^g/g 

D 

4.000000000 

4.70000 

\^gfg 

DD 

LT 

0.032000000 

0.00000 

l^g 

D 

LT 

0.032000000 

0.00000 

Mg^g 

DD 

6.400000000 

5.00000 

V^g/g 

6.600000000 

5.00000 

fig/g 

D 

6.700000000 

5.00000 

fig/g 

D 

6.900000000 

5.00000 

fig/g 

DD 

10.00000000 

9.40000 

fig/g 

D 

10.00000000 

9.40000 

f4g/g 

DD 

LT 

0.064000000 

0.00000 

^g/g 

D 

LT 

0.064000000 

0.00000 

fig/g 

DD 

Data 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-10 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLO 

LT 

0.068000000 

0.00000 

llg/g 

D 

ARS-95-10 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHljOROPHENYL)-l,l-rMCHLO 

LT 

0.068000000 

0.00000 

Mg/'g 

DD 

ARS-95-10 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICH 

LT 

0.100000000 

0.00000 

ftg^g 

D 

ARS-95.10 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l*l-TlUCH 

LT 

0.100000000 

0.00000 

nit 

DD 

ARS-95-10 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000 

0.00000 

n/t 

D 

ARS-95-10 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000 

0.00000 

nit 

DD 

ARS-95-10 

PYR 

PYRENE 

7.600000000 

4.70000 

nit 

D 

ARS.95-10 

PYR 

PYRENE 

7.300000000 

4.70000 

nit 

DD 

ARS-95-10 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000 

0.00000 

nit 

D 

ARS-95-10 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2>DICH1jOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000 

0.00000 

nit 

DD 

ARS-95-10 

TRPD14 

TERPHENYI^DH 

5.000000000 

5.00000 

nit 

ARS-95-10 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.000000000 

5.00000 

nit 

D 

ARS-95-10 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

5.000000000 

5.00000 

v^tlt 

D 

ARS-95-10 

TRPD14 

TERPHENYl^DU 

4.800000000 

5.00000 

nit 

DD 

ARS-95-10 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

0.00000 

nit 

D 

ARS-95-10 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

0,00000 

nit 

DD 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Meas 

UbH 

Flat 

Date 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Sfrike  Meat 

Co4e 

Qoal 

Chemical  Class:  ANIONS 


AWBH 

CL04 

PERCHLORATE 

5030.000000 

5000.00000  jig/l 

AWBI 

CL04 

PERCHLORATE 

40.30000000 

50.00000  jig/g 

AVSC 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

19.20000000 

20.30000  jig/l 

AVSC 

NIT 

NTTRITC,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

95.30000000 

102.00000  ^g/l 

AVSC 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

96.70000000 

102.00000  ^g/l 

AWA 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

2.040000000 

2.03000  ^g/g 

AWA 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

20.00000000 

20.30000  p.g/g 

AWA 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

20.20000000 

20.30000  ^g/g 

AWCR 

S04 

SULFATE 

1030.000000 

1000.00000  ^g/l 

AWCR 
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SULFATE 

5150.000000 

5000.00000  ^g/i 

AWCR 

S04 

SULFATE 

5240.000000 

5000.00000  ^g/l 

AWAX 

S04 

SULFATE 

$.410000000 

10.00000  |ig/g 

AWAX 

S04 

SULFATE 

65.30000000 

80.00000  ^g/g 

AWAX 

S04 

SULFATE 

79.80000000 

80.00000  ^g/g 

Chemical  Class:  CYANIDE 


AVSJ 

CYN 

CYANIDE 

10.30000000 

1 0.00000  Jig/I 

AVSJ 

CYN 

CYANIDE 

146.0000000 

150.00000  Hg/I 

AVSJ 

CYN 

CYANIDE 

147.0000000 

150.00000  ng/l 

AVTB 

CYN 

CYANIDE 

0.422000000 

0.50000  jig/g 

AVTB 

CYN 

CYANIDE 

4.740000000 

5,00000  ^g/g 

AVTB 

CYN 

CYANIDE 

4.680000000 

5.00000  |j.g/g 

Chemical  Class:  ETiUHLCENTRALITE 


AVRS 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

2190.000000 

2500.00000 

1^ 

AVRP 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  iniEA 

207.0000000 

250.00000 

pg/g 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AVRO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.520000000 

2.50000  |ig/g 

AVRO 

135TNB 

L3,5-TRINITROBENZENE 

23.90000000 

25.00000  jig/g 

AVRO 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

22.20000000 

25.00000  ^g/g 

AVNC 

135TNB 

U.5-TRINrrROBENZENE 

2.180000000 

2.50000  ^.g/g 

AVNC 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

22.60000000 

25.00000  jig/g 

AVNC 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

22.50000000 

25.00000  jig/g 

AVNE 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.450000000 

0.40000  jig/1 

AVNE 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

15.10000000 

1 6.00000  |ig/l 

AVNE 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

14.80000000 

16.00000  jj,g/l 

AVRB 

I3STNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.411000000 

0.40000  ^g/l 

AVRB 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

14.60000000 

1 6.00000  ng/l 

AVRB 

135TNB 

l,3,5.TRINrrROBENZENE 

14.60000000 

1 6.00000  ^g/l 

AVRO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000 

0.00000  ^g/g 

AVRO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.504000000 

0.00000  ^ig/g 

AVRO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000 

0.00000  ^g/g 

AVNC 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.504000000 

0.00000  ^ig/g 

AVNC 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000 

0.00000  ^g/g 

AVNC 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.504000000 

0.00000  Jig/g 

AVNE 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.458000000 

0.00000  Jig/l 

AVNE 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.458000000 

0.00000  jig/i 

AVNE 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.458000000 

0.00000  jig/I 

AVRB 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.458000000 

0.00000  jxg/I 

AVRB 

13DNB 

1,3-DINlTROBENZENE 

LT 

0.458000000 

0.00000  Jig/I 

AVRB 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.458000000 

0.00000  Jig/1 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meas  uSt 

Lot _ TtstName _ Bool _ V^toe _ Spike  Meas  CoJe  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AVRO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

5.920000000 

5.00000  ng/g 

AVRO 

246TNT 

2A6-TRINITROTOLUENE 

4S.50000000 

50.00000 

AVRO 

246TNT 

2,4,6-TRINrTROTOLUE>fE 

46.10000000 

50.00000  ||g/g 

AVNC 

246TNT 

2A6-TRINITROTOLUENE 

5.020000000 

5.00000  ^g/g 

AVNC 

246TNT 

2A6-TRINrrROTOUJENE 

46.20000000 

50.00000  ^g/g 

AVNC 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

46.10000000 

50.00000  ^g/g 

AVNE 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

0.621000000 

0.80000  jig/I 

AVNE 

246TNT 

2,4,6-TRINrTROTOLUENE 

30.60000000 

32.00000  jig/1 

AVNE 

24CTNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

30.20000000 

32.00000  ^g/i 

AVRB 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

0.618000000 

0.80000  ng/| 

AVRB 

24CTNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

29.60000000 

32.00000  ^g/I 

AVRB 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

28.50000000 

32.00000  |ig/i 

AVRO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

5.500000000 

5.00000  jig/g 

AVRO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.10000000 

25.00000  jig/g 

AVRO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLinENE 

22.60000000 

25.00000  fig/g 

AVNC 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

4.820000000 

5.00000  ^g/g 

AVNC 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

22.90000000 

25.00000  ng/g 

AVNC 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

22.80000000 

25.00000  jig/g 

AVNE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

0.490000000 

0.80000  fig/I 

AVNE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

12.00000000 

1 6.00000  |ig/I 

AVNE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

11.30000000 

1 6.00000  ng/1 

AVRB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

0.449000000 

0.80000  |iig/l 

AVRB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

12.90000000 

1 6.00000  ng/1 

AVRB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

10.30000000 

16.00000  |tg/l 

AVRO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

0.00000  ^g/g 

AVRO 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

0.00000  ^g/g 

AVRO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

0.00000  |gig/g 

AVNC 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

0.00000  ^g/g 

AVNC 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

0.00000  |ig/g 

AVNC 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

0.00000  |ig/g 

AVNE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.600000000 

0.00000  ^g/i 

AVNE 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.600000000 

0.00000  jig/l 

AVNE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.600000000 

0.00000  ng/| 

AVRB 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.600000000 

0.00000  |ig/i 

AVRB 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.600000000 

0.00000  |ig/l 

AVRB 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.600000000 

0-00000  Jig/I 

AVRO 

HMX 

CYClX)TETRAMETHYLENETETRANrrRAMI 

LT 

2.000000000 

0.00000  fig/g 

AVRO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.000000000 

0-00000  |ig/g 

AVRO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.000000000 

0.00000  jig/g 

AVNC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.000000000 

0.00000  jig/g 

AVNC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.000000000 

0.00000  ng/g 

AVNC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.000000000 

0.00000  jig/g 

AVNE 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.533000000 

0.00000  ^g/1 

AVNE 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

0.533000000 

0.00000  |ig/l 

AVNE 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.533000000 

0.00000  ^g/i 

AVRB 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.533000000 

0.00000  |ig/l 

AVRB 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.533000000 

0.00000  ^g/1 

AVRB 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

0.533000000 

0.00000  ^g/1 

AVRO 

NB 

NITROBENZENE 

4.920000000 

5.00000  fig/g 

AVRO 

NB 

NITROBENZENE 

45.40000000 

50.00000  ^g/g 

AVRO 

NB 

NITROBENZENE 

42.80000000 

50.00000  ^g/g 

AVNC 

NB 

NITROBENZENE 

4.410000000 

5.00000  ||g/g 

AVNC 

NB 

NITROBENZENE 

43.30000000 

50.00000  ^g/g 
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SUmdard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Mcas  Unit  Fla{  Data 

Lot _ M _ _ Bool  Valae _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AVNC 

NB 

NITROBENZENE 

43.10000000 

50.00000  ^g/g 

AVNE 

NB 

NITROBENZENE 

1.150000000 

1.40000  ^g/l 

AVNE 

NB 

NITROBENZENE 

27.50000000 

32.00000  ^g/1 

AVNE 

NB 

NITROBENZENE 

26.70000000 

32.00000  p.g/1 

AVRB 

NB 

NITROBENZENE 

1.620000000 

1.40000  ^g/1 

AVRB 

NB 

NITROBENZENE 

28.90000000 

32.00000  ng/l 

AVRB 

NB 

NITROBENZENE 

27.60000000 

32.00000  jig/1 

AWU 

NC 

NTTROCELLITLOSE 

41.00000000 

60.40000  jig/g 

AWU 

NC 

NITROCELLULOSE 

222.0000000 

302.00000  ^g/g 

AWU 

NC 

NITROCELLULOSE 

270.0000000 

302.00000  ^g/g 

AVWX 

NC 

NITROCELLULOSE 

484.0000000 

528.00000  ng/| 

AVWX 

NC 

NITROCELLULOSE 

1190.000000 

1510.00000  ^g/i 

AVWX 

NC 

NITROCELLULOSE 

1210.000000 

1510.00000  ^g/i 

AVRT 

NG 

NITROGLYCERINE 

2.740000000 

3.00000  ^g/i 

AVRT 

NG 

NITROGLYCERINE 

78.90000000 

80.00000  ^g/l 

AVRT 

NG 

NITROGLYCERINE 

78.60000000 

80.00000  jig/l 

AVRQ 

NG 

NITROGLYCERINE 

0.935000000 

1 .00000  |ig/g 

AVRQ 

NG 

NITROGLYCERINE 

9.890000000 

1 0.00000  p,g/g 

AVRQ 

NG 

NITROGLYCERINE 

10.10000000 

10.00000  ^g/g 

AVRR 

NQ 

NTTROGUANIDINE 

0.094900000 

0.09000  jig/g 

AVRR 

NQ 

NTTROGUANIDINE 

10.80000000 

10.00000  jig/g 

AVRR 

NQ 

NTTROGUANIDINE 

12.00000000 

10.00000  ^g/g 

AWS 

NQ 

NTTROGUANIDINE 

49.70000000 

50.00000  ^g/I 

AWS 

NQ 

NTTROGUANIDINE 

6210.000000 

5000.00000  ^g/l 

AWS 

NQ 

NTTROGUANIDINE 

6280.000000 

5000.00000  J4g/1 

AVRT 

PETN 

PETN 

4.470000000 

4.00000  jig/l 

AVRT 

PETN 

PETN 

160.0000000 

160.00000  jig/l 

AVRT 

PETN 

PETN 

157.0000000 

160.00000  jig/1 

AVRQ 

PETN 

PETN 

1.890000000 

2.00000  pg/g 

AVRQ 

PETN 

PETN 

19.40000000 

20.00000  ^g/g 

AVRQ 

PETN 

PETN 

19.70000000 

20.00000  |ig/g 

AVRO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

6.490000000 

5.00000 

AVRO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

50.70000000 

50.00000  pg/g 

AVRO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

48.40000000 

50.00000  jig/g 

AVNC 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

5.460000000 

5.00000  ^g/g 

AVNC 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

49.50000000 

50.00000  jig/g 

AVNC 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

49.70000000 

50.00000  ^g/g 

AVNE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

0.857000000 

0.80000  ^g/I 

AVNE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

35.30000000 

32.00000  p.g/1 

AVNE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

34.50000000 

32.00000  ^g/l 

AVRB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1.060000000 

0.80000  jig/1 

AVRB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

33.30000000 

32.00000  ^ig/l 

AVRB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

36.50000000 

32.00000  jig/l 

AVRO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrTROANILINE 

LT 

2.110000000 

0.00000  ^g/g 

AVRO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2-lTOOOOOOO 

0.00000  ^g/g 

AVRO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2,110000000 

0.00000  ^g/g 

AVNC 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.110000000 

0.00000  jig/g 

AVNC 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.110000000 

0.00000  jig^g 

AVNC 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.110000000 

0.00000  ][ig/g 

AVNE 

TETRYL 

N.METHYL-N2A6-TETRANTTROANILINE 

LT 

0.631000000 

0.00000  jig/i 

AVNE 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

0.631000000 

0.00000  ^g/i 

AVNE 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

0.631000000 

0.00000  ^g/1 

AVRB 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

0.631000000 

0.00000  ^g/1 
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Lot 

Test  Name 

Mcas 

Bool 

Value 

Unit 

Spike  Meas 

Flaf 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AVRB 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.631000000 

0.00000  jig/l 

AVRB 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANnLINE 

LT 

0.631000000 

0.00000  pg/i 

Chemical  Class:  METALS 

AVZA 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

0.00000  fig/1 

AVZA 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

0.00000  ng/I 

AVZA 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

0.00000  pg/1 

AVXW 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000 

0.00000 

AVXW 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000 

0.00000  |ig/g 

AVXW 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000 

0.00000  fxg/g 

AWBP 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000 

.  0.00000  |ig/g 

AWBP 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000 

0.00000  pg/g 

AWBP 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000 

0.00000  ^g/g 

AVZA 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

0.00000  ^g/l 

AVZA 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

0.00000  pg/l 

AVZA 

AL 

ALUMINUM 

LT 

1 12.0000000 

0.00000  pg/1 

AVXW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000000 

0.00000  pg/g 

B 

AVXW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000000 

0.00000  jig/g 

B 

AVXW 

AL 

ALUMINUM 

121.0000000 

0.00000  pg/g 

B 

AWBP 

AL 

ALUMINUM 

75.40000000 

0.00000  fig/g 

B 

AWBP 

AL 

ALUMINUM 

353.0000000 

0.00000  pg/g 

B 

AWBP 

AL 

ALUMINlfM 

381.0000000 

0.00000  ^g/g 

B 

AWBQ 

AS 

ARSENIC 

12.20000000 

1 0.00000  p,g/g 

AWBQ 

AS 

ARSENIC 

24.30000000 

25.00000  jig/g 

AWBQ 

AS 

ARSENIC 

26.40000000 

25.00000  pg/g 

AVXX 

AS 

ARSENIC 

11.30000000 

10.00000  jig/g 

AVXX 

AS 

ARSENIC 

25.30000000 

25.00000  ^g/g 

AVXX 

AS 

ARSENIC 

24.90000000 

25.00000  pg/g 

AVZB 

AS 

ARSENIC 

5.730000000 

5.00000  \i%/\ 

AVZB 

AS 

ARSENIC 

50.60000000 

50.00000  pg/I 

AVZB 

AS 

ARSENIC 

50.20000000 

50.00000  pg/1 

AVZA 

BA 

BARIUM 

6.800000000 

6.00000  pg/1 

AVZA 

BA 

BARRIM 

350.0000000 

360.00000  fig/l 

AVZA 

BA 

BARRIM 

350.0000000 

360.00000  ^g/i 

AVXW 

BA 

BARRIM 

LT 

3.290000000 

0.00000  pg/g 

B 

AVXW 

BA 

BARRIM 

LT 

3.290000000 

0.00000  Jig/g 

B 

AVXW 

BA 

BARRIM 

LT 

3.290000000 

0.00000  ^g/g 

B 

AWBP 

BA 

BARRIM 

LT 

3.290000000 

0.00000  p.g/g 

B 

AWBP 

BA 

BARRIM 

LT 

3.290000000 

0,00000  jig/g 

B 

AWBP 

BA 

BARRIM 

LT 

3.290000000 

0.00000  jig/g 

B 

AVZA 

B£ 

BERYLLRIM 

LT 

1.120000000 

0.00000  pg/I 

AVZA 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.120000000 

0.00000  pg/1 

AVZA 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.120000000 

0.00000  pg/1 

AVXW 

BE 

BERYLLRIM 

1.050000000 

1 .00000  jig/g 

AVXW 

BE 

BERYLLRIM 

9.990000000 

10.00000  jig/g 

AVXW 

BE 

BERYLLRIM 

10.00000000 

1 0.00000  jig/g 

AWBP 

BE 

BERYLLRIM 

I.OIOOOOOOO 

1 .00000  fig/g 

AWBP 

BE 

BERYLLRIM 

9.890000000 

1 0.00000  pg/g 

AWBP 

BE 

BERYLLRIM 

9.770000000 

10.00000  Jig/g 

AVZA 

CA 

CALCRIM 

1070.000000 

1000.00000  Jig/I 

AVZA 

CA 

CALCRIM 

10100.00000 

lOOOO.OOOOO  ^g/1 

AVZA 

CA 

CALCRIM 

10100.00000 

10000.00000  ^g/1 

AVXW 

CA 

CALCRIM 

53.60000000 

0.00000  fig/g 

B 

Qnal 
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Lot 

Test  Name 

Mcas 

Bool 

Value 

Untt 

Spike  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class: 

METALS 

AVXW 

CA 

CALCIUM 

31.70000000 

0.00000  J4g/g 

B 

AVXW 

CA 

CALCIUM 

66.90000000 

0.00000  jig/g 

B 

AWBP 

CA 

CALCIUM 

47.10000000 

0.00000  pg/g 

B 

AWBP 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000000 

0.00000  jAg/g 

B 

AWBP 

CA 

CALCIUM 

57.20000000 

0.00000  fig/g 

B 

AVZA 

CD 

CADMRIM 

24.20000000 

25.00000  pg/1 

AVZA 

CD 

CADMRJM 

197.0000000 

200.00000  pg/i 

AVZA 

CD 

CADMRIM 

196.0000000 

200.00000  ^g/1 

AVXW 

CD 

CADMRIM 

2.520000000 

2.50000  pg/g 

AVXW 

CD 

CADMRIM 

9S.30000000 

1 00.00000  pg/g 

AVXW 

CD 

CADMRIM 

97.80000000 

1 00.00000  pg/g 

AWBP 

CD 

CADMRIM 

2.510000000 

2.50000  pg/g 

AWBP 

CD 

CADMRIM 

97.20000000 

1 00.00000  pg/g 

AWBP 

CD 

CADMIUM 

96.10000000 

100.00000  pg/g 

AVZA 

CO 

COBALT 

54.70000000 

50.00000  ^g/| 

AVZA 

CO 

COBALT 

517.0000000 

500.00000  jAg/1 

AVZA 

CO 

COBALT 

504.0000000 

500.00000  ^g/1 

AVXW 

CO 

COBALT 

5.480000000 

5.00000  pg/g 

AVXW 

CO 

COBALT 

102.0000000 

100.00000  pg/g 

AVXW 

CO 

COBALT 

102.0000000 

100.00000  ^g/g 

AWBP 

CO 

COBALT 

5.280000000 

5.00000  pg/g 

AWBP 

CO 

COBALT 

102.0000000 

100.00000  jAg/g 

AWBP 

CO 

COBALT 

100.0000000 

100.00000  |ig/g 

AVZA 

CR 

CHROMRIM 

52.80000000 

50.00000  jig/1 

AVZA 

CR 

CHROMRIM 

263.0000000 

250.00000  ^g/i 

AVZA 

CR 

CHROMRIM 

258.0000000 

250.00000  ng/i 

AVXW 

CR 

CHROMRIM 

9.750000000 

10.00000  pg/g 

B 

AVXW 

CR 

CHROMRIM 

101.0000000 

100.00000  ^g/g 

B 

AVXW 

CR 

CHROMRIM 

101.0000000 

1 00.00000  jig/g 

B 

AWBP 

CR 

CHROMRIM 

10.60000000 

10.00000  pg/g 

AWBP 

CR 

CHROMRIM 

101.0000000 

100.00000  ^g/g 

AWBP 

CR 

CHROMRIM 

100.0000000 

100.00000  ^g/g 

AVZA 

ClI 

COPPER 

40.80000000 

40.00000  |ig/| 

AVZA 

CU 

COPPER 

393.0000000 

400.00000  Jig/1 

AVZA 

cu 

COPPER 

393.0000000 

400.00000  Jig/I 

AVXW 

ClI 

COPPER 

5.520000000 

5.00000  jig/g 

AVXW 

cu 

COPPER 

101.0000000 

1 00.00000  jig/g 

AVXW 

cu 

COPPER 

102.0000000 

100.00000  jig/g 

AWBP 

cu 

COPPER 

5.540000000 

5.00000  jig/g 

AWBP 

cu 

COPPER 

99.40000000 

1 00.00000  jig/g 

AWBP 

cu 

COPPER 

108.0000000 

100.00000  pg/g 

AVZA 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

0.00000  Jig/I 

AVZA 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

0.00000  Jig/1 

AVZA 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

0.00000  jig/I 

AVXW 

FE 

IRON 

LT 

6.660000000 

0.00000  Jig/g 

B 

AVXW 

FE 

IRON 

LT 

6.660000000 

0.00000  Jig/g 

B 

AVXW 

FE 

IRON 

LT 

6.660000000 

0.00000  Jig/g 

B 

AWBP 

FE 

IRON 

170.0000000 

0.00000  jig/g 

B 

AWBP 

FE 

IRON 

162.0000000 

0.00000  Jig/g 

B 

AWBP 

FE 

IRON 

248.0000000 

0.00000  Jig/g 

B 

AVIIQ 

HG 

MERCURY 

0.361000000 

0.40000  Jig/1 

AVUQ 

HG 

MERCURY 

1.060000000 

1 .00000  jig/l 

AVIIQ 

HG 

MERCURY 

1.030000000 

1.00000  jig/1 
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Test  Name 


UnH  Ffae  _ 

Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


AVYQ 

HG 

MERCURY 

0.157000000 

0.10000  ng/g 

AVYQ 

HG 

MERCURY 

0.559000000 

0.50000 

AVYQ 

HG 

MERCURY 

0.530000000 

0.50000  ^g/g 

AWBU 

HG 

MERCURY 

0.114000000 

0. 10000  ^g/g 

AWBU 

HG 

MERCURY 

0.556000000 

0.50000  jig/g 

AWBU 

HG 

MERCURY 

0.555000000 

0.50000  ^g/g 

AVZA 

K 

POTASSRIM 

LT 

1240.000000 

0.00000  ^g/l 

AVZA 

K 

POTASSRIM 

LT 

1240.000000 

0.00000  fig/l 

AVZA 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.000000 

0.00000  jig/I 

AVXW 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.0000000 

0.00000  pg/g 

B 

AVXW 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.0000000 

0.00000  ^g/g 

B 

AVXW 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.0000000 

0.00000  pg/g 

B 

AWBP 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.0000000 

0.00000  ^g/g 

B 

AWBP 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.0000000 

0.00000  fxg/g 

B 

AWBP 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.0000000 

0.00000  gg/g 

B 

AVZA 

MG 

MAGNESRIM 

503.0000000 

500.00000  jxg/i 

AVZA 

MG 

MAGNESRIM 

4910.000000 

5000.00000  ^g/1 

AVZA 

MG 

MAGNESRIM 

4870.000000 

5000.00000  |ig/l 

AVXW 

MG 

MAGNESRIM 

LT 

10.10000000 

0.00000  gg/g 

B 

AVXW 

MG 

MAGNESRIM 

LT 

10.10000000 

0.00000  jig/g 

B 

AVXW 

MG 

MAGNESRIM 

11.80000000 

0.00000  ^g/g 

B 

AWBP 

MG 

MAGNESRIM 

14.60000000 

0.00000  gg/g 

B 

AWBP 

MG 

MAGNESRIM 

29.00000000 

0.00000  gg/g 

B 

AWBP 

MG 

MAGNESRIM 

41.00000000 

0.00000  gg/g 

B 

AVZA 

MN 

MANGANESE 

21.80000000 

20.00000  gg/l 

AVZA 

MN 

MANGANESE 

205.0000000 

200.00000  gg/1 

AVZA 

MN 

MANGANESE 

203.0000000 

200.00000  gg/l 

AVXW 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.870000000 

0.00000  gg/g 

B 

AVXW 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.870000000 

0.00000  gg/g 

B 

AVXW 

MN- 

MANGANESE 

LT 

9.870000000 

0.00000  gg/g 

B 

AWBP 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.870000000 

0.00000  gg/g 

B 

AWBP 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.870000000 

0.00000  gg/g 

B 

AWBP 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.870000000 

0.00000  gg/g 

B 

AVZA 

NA 

SODRIM 

1240.000000 

1200.00000  gg/1 

AVZA 

NA 

SODRIM 

24200.00000 

25000.00000  gg/i 

AVZA 

NA 

SODRIM 

24200.00000 

25000.00000  gg/i 

AVXW 

NA 

SODRIM 

LT 

38.70000000 

0.00000  gg/g 

AVXW 

NA 

SODRIM 

LT 

38.70000000 

0.00000  gg/g 

AVXW 

NA 

SODRIM 

LT 

38.70000000 

0.00000  gg/g 

AWBP 

NA 

SODRIM 

LT 

38.70000000 

0.00000  gg/g 

AWBP 

NA 

SODRIM 

LT 

38.70000000 

0.00000  gg/g 

AWBP 

NA 

SODRIM 

LT 

38.70000000 

0.00000  gg/g 

AVZA 

NI 

NICKEL 

106.0000000 

1 00.00000  gg/l 

AVZA 

N1 

NICKEL 

1070.000000 

1 000.00000  gg/l 

AVZA 

NI 

NICKEL 

1050.000000 

1000.00000  gg/l 

AVXW 

Nl 

NICKEL 

6.250000000 

5.00000  gg/g 

AVXW 

NI 

NICKEL 

101.0000000 

100.00000  gg/g 

AVXW 

NI 

NICKEL 

100.0000000 

1 00.00000  gg/g 

AWBP 

NI 

NICKEL 

4.670000000 

5.00000  gg/g 

AWBP 

NI 

NICKEL 

98.70000000 

100.00000  gg/g 

AWBP 

NI 

NICKEL 

97.80000000 

1 00.00000  gg/g 

AVZA 

PB 

LEAD 

96.90000000 

100.00000  gg/I 

AVZA 

PB 

LEAD 

502.0000000 

500.00000  gg/l 
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Lot 

Test  Name 

Mcas 

Bool 

Valnc 

Unit 

Spike  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

AVZA 

PB 

LEAD 

50L0000000 

500.00000  pg/I 

AVXW 

PB 

LEAD 

14.30000000 

15.00000  |ig/g 

AVXW 

PB 

LEAD 

150.0000000 

1 50.00000  pg/g 

AVXW 

PB 

LEAD 

148.0000000 

1 50.00000  jig/g 

AWBP 

PB 

LEAD 

14.70000000 

1 5.00000  jig/g 

AWBP 

PB 

LEAD 

149.0000000 

1 50.00000  pg/g 

AWBP 

PB 

LEAD 

146.0000000 

1 50.00000  pg/g 

AWBR 

SE 

SELENIUM 

1.050000000 

1.00000  |ig/g 

AWBR 

SE 

SELENIUM 

17.90000000 

16.00000  ng/g 

AWBR 

SE 

SELENRFM 

16.00000000 

16.00000  pg/g 

AVXY 

SE 

SELENRIM 

0.994000000 

1.00000  |ig/g 

AVXY 

SE 

SELENIirM 

13.70000000 

16.00000  ng/g 

AVXY 

SE 

SELENRIM 

13.60000000 

1 6.00000  jig/g 

AVZD 

SE 

SELENRIM 

7.900000000 

10.00000  jig/1 

AVZD 

SE 

SELENRIM 

131.0000000 

1 60.00000  jig/1 

AVZD 

SE 

SELENRIM 

144.0000000 

1 60.00000  jig/l 

AVZF 

TL 

THALLRIM 

44.60000000 

50.00000  pg/l 

AVZA 

V 

VANADRIM 

LT 

27.60000000 

0.00000  jig/1 

AVZA 

V 

VANADRIM 

LT 

27.60000000 

0.00000  Jig/I 

AVZA 

V 

VANADRIM 

LT 

27.60000000 

0.00000  |ig/l 

AVXW 

V 

VANADRIM 

2.350000000 

3.00000  jig/g 

B 

AVXW 

V 

VANADRIM 

30.20000000 

30.00000  pg/g 

B 

AVXW 

V 

VANADRIM 

30.40000000 

30.00000  jig/g 

B 

AWBP 

V 

VANADRIM 

3.430000000 

3.00000  |ig/g 

B 

AWBP 

V 

VANADRIM 

31.10000000 

30.00000  |ig/g 

B 

AWBP 

V 

VANADRIM 

30.40000000 

30.00000  jig/g 

B 

AVZA 

ZN 

ZINC 

70.40000000 

50.00000  jxg/i 

AVZA 

ZN 

ZINC 

258.0000000 

250.00000 

AVZA 

ZN 

ZINC 

257.0000000 

250,00000  ^g/i 

AVXW 

ZN 

ZINC 

14.40000000 

1 5.00000  |ig/g 

B 

AVXW 

ZN 

ZINC 

98.70000000 

1 00.00000  |,tg/g 

B 

AVXW 

ZN 

ZINC 

98.50000000 

100.00000  jig/g 

B 

AWBP 

ZN 

ZINC 

15.20000000 

1 5.00000  jig/g 

B 

AWBP 

ZN 

ZINC 

97.40000000 

100.00000  ^g/g 

B 

AWBP 

ZN 

ZINC 

102.0000000 

100.00000  jig/g 

B 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 

AVSI 

13DBD4 

U-DICH1jOROBENZENE-D4 

80.00000000 

100.00000  ^g/| 

AVSY 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

3.500000000 

5.00000  ^g/g 

AVSI 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

110.0000000 

1 00.00000  ^ig/i 

AVSY 

246TBP 

2,4.6-TRIBROMOPHENOL 

4.500000000 

5.00000  ^g/g 

AVSI 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

82.00000000 

1 00.00000  ]ig/{ 

AVSY 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.200000000 

5.00000  |ig/g 

AVSI 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

130.0000000 

100.00000  ^g/1 

AVSY 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

5.500000000 

5.00000  ng/g 

AVSI 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

52.00000000 

100.00000 

AVSY 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.800000000 

5.00000  iig/g 

AVSI 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

130.0000000 

100,00000  ^g/l 

AVSY 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.900000000 

5.00000  |i^g 

AVSI 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

94.00000000 

1 00.00000  pgll 

AVSY 

DNOPD 

DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 

5.300000000 

5.00000  |ig/g 

AVSI 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

120.0000000 

100.00000  ^g/l 

AVSY 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.400000000 

5.00000  jig/g 
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Mcas  Uait  Flae  Dirta 

Lot _ TtatNmie _ Bari  Value _ Sglke^M^^Co<e__Q^ 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


AVSI 

PHEND6 

PHEN01^D6 

38.00000000 

100.00000 

ng/l 

AVSY 

PHEND6 

PHENOL^D6 

4.600000000 

5.00000 

K&'g 

AVSI 

TRPD14 

TERPHENYL^DH 

110.0000000 

100.00000 

Hg/1 

AVSY 

TRPD14 

TERPHENYl^Di4 

5.900000000 

5.00000 

flg/g 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UaM 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class: 

ANIONS 

AWBH 

CL04  PERCHUJRATE 

LT 

500.0000000 

ng/l 

AWBI 

CUM  PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

lig/g 

AVSC 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIRC 

LT 

10.00000000 

AWA 

NTT 

NTTRITE,  NITRATE  -  NONSPECfflC 

LT 

1.000000000 

(Ig/g 

AWCR 

S04 

SULFATE 

LT 

175.0000000 

llg/i 

AWAX 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

ftg/g 

Chemical  Class: 

CYANIDE 

AVSJ 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.000000000 

Ilg/l 

AVTB 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.250000000 

ngfg 

Chemical  Class:  DIOXINS _ 

AWDA  234HXF  23A6J,8.HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

AWHJ  234HXF  2,3A6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWHS  234HXF  2,3A6,7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

AWKZ  234HXF  23A6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

AWTP  234HXF  2,3A6,7,8-HEXACHIjORODIBENZORIRAN 

AWDA  234PCF  23A7,8.PENTACHLORODIBENZOFlIRAN 

AWHJ  234PCF  2,3A7,8-PENTACH1jORODIBENZORJRAN 

AWHS  234PCF  23A7,8-PENTACHU)R0DIBENZ0RIRAN 

AWKZ  234PCF  2,3A7,8-PENTACHU)R0DIBENZ0RJRAN 

AWTP  234PCF  2,3A7,8-PENTACHU)R0DIBENZ0RIRAN 

AWDA  678HPD  1,2,3A6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

AWHJ  678HPD  U,3A6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO.P.DIOXIN 

AWHS  678HPD  U,3A6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

AWKZ  678HPD  U,3,4,6,7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

AWTP  678HPD  1,2,3A6,7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWDA  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODroENZOFURAN 

AWHJ  678HPF  l,2,3A6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

AWHS  678HPF  U,3A6,7,8.HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

AWKZ  678HPF  U,3A6,7,8.HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

AWTP  678HPF  1,23A6,7,8.HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

AWDA  678HXD  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWHJ  678HXD  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWHS  678HXD^  1^3,6,7,8.HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

AWKZ  678HXD  1,2.3,6,7,8-HEXACHLORODroENZO-P-DIOXIN 

AWTP  678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWDA  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWHJ  678HXF  U,3,6,7,8-HEXACHLORODroENZOFURAN 

AWHS  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWKZ  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWTP  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWDA  789HPF  U,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

AWHJ  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHIjORODIBENZORIRAN 

AWHS  789HPF  U2,3,4,7,8,9-HEPTACHIjORODIBENZORIRAN 

AWKZ  789HPF  U,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODffiENZORIRAN 

AWTP  789HPF  U,3,4,7,S,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

AWDA  789HXD  U,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWHJ  7S9HXD  U,3,7,8,9.HEXACHLORODIBENZOP-DIOXIN 

AWHS  789HXD  l,2,3,7,8,9.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWKZ  789HXD  U,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWTP  789HXD  U,3,7,8,9.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


0.000001270 
0.000001990  ^g/l 
0.000000510  ^g/g 
0.000001830  ^g/g 

0,000000280  jig/g 

0.000002560  ^g/l 
0.000002390  ^g/l 
0.000000340  jig/g 
0.000000630  Hg/g 
0.000000130  ^g/g 
0.000003350  fig/l 

0.000002810  ^g/1 

0.000001060  Mg^g 

0.000002650  ^g^g 
0.000000650  ^ig/g 
0.000001870  fig/l 
0.000001800  ^g/I 
0.000000920  ^g/g 
0.000005360  fig/g 

0.000001160  ^g/g 

0.000004040  jig/1 
0.000004330  ^ig/I 
0.000000350  ng/g 
0.000000440  ^g/g 
0.000000210  ng/g 
0.000001920  fig/1 
0.000001400  ^g/l 
0.000000420  fig/g 
0.000000300  fig/g 
0.000000130  jig/g 
0.000003450  jig/1 
0.000003090  jig/I 
0.000000490  ^g/g 
0.000000650  fig/g 
0.000000500  ^g/g 
0.000004880  ^g/) 
0.000005540  ugH 
0.000000380  ^g/g 
0.000000560  ^g^g 
0.000000250  ng^g 
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Lot _ TertName _ 

Chemical  Class:  DIOXINS _ 

AWDA  789HXF  U.3.7.8^-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWHJ  789HXF  U^,7,8.9-HEXACH1jORODIBENZOFURAN 

AWHS  789HXF  U,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWKZ  789HXF  U,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWTP  789HXF  U^.7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWDA  78HXD  lA3.4,7,8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 

AWHJ  78HXD  lA3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO.p.DIOXIN 

AWHS  78HXD  U^,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

AWKZ  78HXD  U3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWTP  78HXD  U3,4,7,»-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWDA  78HXDF  U3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWHJ  78HXDF  1A3.4.7,8-HEXACH1jORODIBENZOFURAN 

AWHS  78HXDF  U.3.4,7,8-HEXACHIjORODIBENZORJRAN 

AWKZ  78HXDF  U3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWTP  78HXDF  1.2.3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

AWDA  78PCDD  1^.3,7.8-PENTACH1jORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWHJ  78PCDD  1.2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZO.P-DIOXIN 

AWHS  78PCDD  U.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO.P-DIOXIN 

AWKZ  78PCDD  1^^,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWTP  78PCDD  U3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

AWDA  78PCDF  UJ.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

AWHJ  78PCDF  U^.7,8-PENTACHIjORODIBENZORrRAN 

AWHS  78PCDF  lJ2^.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

AWKZ  78PCDF  l,2.3.7,8-PENTACHIX)RODIBENZORIRAN 

AWTP  78PCDF  lA3,7,8-PENTACHU)RODIBENZORIRAN 

AWDA  OCDD  CKTACHLORODIBENZODIOXIN 

AWHJ  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

AWHS  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

AWKZ  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

AWTP  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

AWDA  OCDF  OCTACHUJRODIBENZOFURAN 

AWHJ  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

AWHS  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

AWKZ  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

AWTP  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

AWDA  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

AWHJ  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

AWHS  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

AWKZ  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

AWTP  TCDD  23.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

AWDA  TCDF  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

AWHJ  TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

AWHS  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

AWKZ  TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

AWTP  TCDF  23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

Chemical  Class:  ETfiVLCENTKALITE _ 

AVRS  SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

AVRP  SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

AVRO  I35TNB  13.5-TRINlTROBENZENE 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Mens 

Fkc 

Code 

LT 

0.000001860 

ng/l 

LT 

0.000002800 

Jlg/1 

LT 

0.000000650 

pg/g 

LT 

0.000000600 

pg^g 

LT 

0,000000370 

PS'S 

LT 

0.000005820 

pg/I 

LT 

0.000007250 

pg/l 

LT 

0.000000430 

pg^g 

LT 

0.000000740 

pg/g 

LT 

0.000000310 

pg/g 

LT 

0.000001170 

pg/1 

LT 

0.000002030 

pg/I 

LT 

0.000000470 

pg/g 

0.000002470 

pg/g 

JP 

LT 

0.000000260 

pg/g 

0.000004280 

pg'l 

JP 

LT 

0.000001940 

pg/I 

LT 

0.000000860 

pg/g 

LT 

0.000000350 

pg/g 

LT 

0.000000240 

pg/g 

0.000003240 

pg/> 

JP 

LT 

0.000002260 

pg/I 

LT 

0.000000310 

pg/g 

LT 

0.000000330 

pg/g 

LT 

0.000000120 

pg/g 

LT 

0.000005530 

pg/I 

LT 

0.000003770 

pg/I 

LT 

0.000002430 

pg/g 

0.000012200 

pg/g 

0.000002000 

pg/g 

JP 

LT 

0.000009000 

pg/I 

LT 

0.000007650 

pg/I 

LT 

0.000004750 

pg/g 

LT 

0.000005800 

pg/g 

0.000001290 

pg/g 

JP 

LT 

0,000001530 

pg/I 

LT 

0.000001810 

pg/I 

LT 

0.000000300 

pg/g 

LT 

0.000000430 

pg/g 

LT 

0.000000480 

pg/g 

LT 

0.000001610 

pg/I 

LT 

0.000003430 

pg/I 

LT 

0.000000340 

pg/g 

LT 

0.000000990 

pg/g 

0.000000140 

pg/g 

JP 

LT 

5.000000000 

pg/I 

LT 

2.500000000 

pg/g 

LT 

0.922000000 

pg/g 

Data 

Qnal 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II  HI  data 


Meas  IJDit  Fbic  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


AVNC 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000 

ng/g 

AVNE 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.210000000 

»lg/l 

AVRB 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.210000000 

flg/I 

AVRO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.504000000 

m/e 

AVNC 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.504000000 

m/e 

AVNE 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.458000000 

m/i 

AVRB 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.458000000 

m/i 

AVRO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLlJENE 

LT 

2.000000000 

m/e 

AVNC 

246TNT 

2A6-TRINITROTOLIIENE 

LT 

2.000000000 

m/e 

AVNE 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLlIENE 

LT 

0.426000000 

Hg/I 

AVRB 

24CTNT 

2A6-TRINITROTOLIJENE 

LT 

0.426000000 

Hg/I 

AVRO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.500000000 

m/e 

AVNC 

24DNT 

2,4-DINTrROTOLlIENE 

LT 

2.500000000 

i^e/e 

AVNE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.397000000 

m/i 

AVRB 

24DNT 

2,4-DINTrROTOLlIENE 

LT 

0.397000000 

m/i 

AVRO 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

)ig/g 

AVNC 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLinENE 

LT 

2.000000000 

m/e 

AVNE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLinENE 

LT 

0.600000000 

m/i 

AVRB 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.600000000 

m/^ 

AVRO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTHL^MINE 

LT 

2.000000000 

m/e 

AVNC 

HMX 

CVCUJTETRAMETHYLENETETRANTnLVMINE 

LT 

2.000000000 

m/e 

AVNE 

HMX 

CYCUITETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.533000000 

m/I 

AVRB 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.533000000 

m/I 

AVRO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000 

m/e 

AVNC 

MB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000 

m/e 

AVNE 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.682000000 

m/I 

AVRB 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.682000000 

m/I 

AWU 

NC 

NITROCELLULOSE 

86.70000000 

m/e 

AVWX 

NC 

NITROCELLULOSE 

LT 

222.0000000 

m/I 

AVRT 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

1.490000000 

m/I 

AVRQ 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000 

ite/e 

AVRR 

NQ 

NTTROGUANIDINE 

LT 

0.044700000 

m/e 

AWS 

NQ 

NTTROGUANIDINE 

LT 

21.10000000 

m/I 

AVRT 

PETN 

PETN 

LT 

2.000000000 

m/I 

AVRQ 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000 

m/e 

AVRO 

RDX 

CYC1X)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000 

m/e 

AVNC 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000 

m/e 

AVNE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.416000000 

m/I 

AVRB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.416000000 

m/I 

AVRO 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000 

m/e 

AVNC 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000 

m/e 

AVNE 

TETRYL 

N.METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.631000000 

m/I 

AVRB 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.631000000 

m/I 

Chemical  Class:  METALS 

AVZA 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

m/I 

AVXW 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000 

m/e 

AWBP 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000 

m/e 

AVZA 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

m/I 

AVXW 

AL 

ALUMINUM 

884.0000000 

m/e 

AWBP 

AL 

ALUMINUM 

617.0000000 

m/e 

AWBQ 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.500000000 

m/e 

AVXX 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.500000000 

m/e 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot _ TertName 

Chemical  Class:  METALS 


AVZB 

AS 

ARSENIC 

AVZA 

BA 

BARRJM 

AVXW 

BA 

BARRIM 

AWBP 

BA 

BARRJM 

AVZA 

BE 

BERYLLRIM 

AVXW 

BE 

BERYLLRJM 

AWBP 

BE 

BERYLLRIM 

AVZA 

CA 

CALCIUM 

AVXW 

CA 

CALCRJM 

AWBP 

CA 

CALCIUM 

AVZA 

CD 

CADMIUM 

AVXW 

CD 

CADMIUM 

AWBP 

CD 

CADMRIM 

AVZA 

CO 

COBALT 

AVXW 

CO 

COBALT 

AWBP 

CO 

COBALT 

AVZA 

CR 

CHROMRIM 

AVXW 

CR 

CHROMRJM 

AWBP 

CR 

CHROMRIM 

AVZA 

CO 

COPPER 

AVXW 

CU 

COPPER 

AWBP 

cu 

COPPER 

AVZA 

FE 

IRON 

AVXW 

FE 

IRON 

AWBP 

FE 

IRON 

AVUQ 

HG 

MERCURY 

AVYQ 

HG 

MERCURY 

AWBII 

HG 

MERCURY 

AVZA 

K 

POTASSRIM 

AVXW 

K 

POTASSRIM 

AWBP 

K 

POTASSRIM 

AVZA 

MG 

MAGNESRIM 

AVXW 

MG 

MAGNESRIM 

AWBP 

MG 

MAGNESRIM 

AVZA 

MN 

MANGANESE 

AVXW 

MN 

MANGANESE 

AWBP 

MN 

MANGANESE 

AVZA 

NA 

SODRIM 

AVXW 

NA 

SODRIM 

AWBP 

NA 

SODRIM 

AVZA 

NI 

NICKEL 

AVXW 

NI 

NICKEL 

AWBP 

NI 

NICKEL 

AVZA 

PB 

LEAD 

AVXW 

PB 

LEAD 

AWBP 

PB 

LEAD 

AVZG 

SB 

ANTIMONY 

AWBT 

SB 

ANTIMONY 

AVYB 

SB 

ANTIMONY 

AVYC 

SB 

ANTIMONY 

AWBR 

SE 

SELENRJM 

AVXY 

SE 

SELENRJM 

AVZD 

SE 

SELENRJM 

Meas 

Bool 

Value 

Flue 

Code 

LT 

2.350000000 

lign 

LT 

2.820000000 

mb'! 

9.910000000 

B 

6.940000000 

Hg/g 

B 

LT 

1.120000000 

(lg/1 

LT 

0.427000000 

tig/e 

LT 

0.427000000 

LT 

105.0000000 

f«g^ 

277.0000000 

i*s/z 

B 

209.0000000 

mb's 

B 

LT 

6.780000000 

Hg/I 

LT 

1.200000000 

ttg/g 

LT 

1.200000000 

t^g/g 

LT 

25.00000000 

Mg/l 

LT 

2.500000000 

Mg/g 

LT 

2.500000000 

Itg/g 

LT 

16.80000000 

1.120000000 

liglg 

B 

LT 

1.040000000 

lig/g 

LT 

18.80000000 

tig/i 

LT 

2.840000000 

lig/g 

LT 

2.840000000 

lig/g 

LT 

77.50000000 

tig/l 

1420,000000 

lig/g 

B 

948.0000000 

lig/g 

B 

LT 

0.100000000 

lig/i 

LT 

0.050000000 

lig/g 

LT 

0.050000000 

lig/g 

LT 

1240.000000 

lig/l 

283.0000000 

lig/g 

B 

164.0000000 

lig/g 

B 

LT 

135.0000000 

(ig/l 

178.0000000 

lig/g 

B 

130,0000000 

lig/g 

B 

LT 

9.670000000 

Mg/I 

29.60000000 

Mg/g 

B 

19.00000000 

Mg/g 

B 

LT 

279.0000000 

Mg/I 

LT 

38.70000000 

Mg/g 

LT 

38.70000000 

Mg/g 

LT 

32.10000000 

Mg/I 

LT 

2.740000000 

Mg/g 

LT 

2.740000000 

Mg/g 

LT 

43.40000000 

Mg/I 

LT 

7.440000000 

Mg/g 

LT 

7.440000000 

Mg/g 

LT 

10.00000000 

Mg/I 

LT 

1.000000000 

Mg/g 

LT 

1.000000000 

Mg/g 

LT 

1.000000000 

Mg/g 

LT 

0.449000000 

Mg/g 

LT 

0.449000000 

lig/g 

LT 

2.530000000 

Mg/I 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Lot 

Tot  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Fia^ 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

AVXZ 

XL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000 

pg/g 

AVYA 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000 

ng/g 

AVZF 

TL 

THALLIUM 

LT 

10.00000000 

pg/1 

AWBS 

TL 

THALLIUM 

LT 

1,000000000 

pg/g 

AVZA 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000000 

pg/1 

AVXW 

V 

VANADIUM 

2.760000000 

pg/'g 

B 

AWBP 

V 

VANADIUM 

1,890000000 

pg/g 

B 

AVZA 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000000 

pg/1 

AVXW 

ZN 

ZINC 

3.490000000 

pg/g 

B 

AWBP 

ZN 

ZINC 

2.700000000 

pg/g 

B 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

AVSI 

123TCB 

1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.800000000 

pg/l 

AVSY 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000 

pg/g 

AVSI 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.400000000 

pg/1 

AVSY 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000 

pg/g 

AVSI 

12DCLB 

L2-DICHU)ROBENZENE 

LT 

1.200000000 

pg/1 

AVSY 

12DCLB 

U.DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.042000000 

pg/g 

AVSI 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000000 

pg/l 

AVSY 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000 

pg/g 

AVSI 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.400000000 

pg/1 

AVSY 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000 

pg/g 

AVSI 

13DNB 

L3-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000000 

pg/1 

R 

AVSY 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.630000000 

pg/g 

R 

AVSI 

14DCLB 

L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.500000000 

pg/1 

AVSY 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000 

pg/g 

AVSI 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.700000000 

pg/1 

AVSY 

236TCP 

2J.6.TRICHLORC)PHENOL 

LT 

0.620000000 

pg/g 

AVSI 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.800000000 

pg/1 

AVSY 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000 

pg/g 

AVSI 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.600000000 

pg/1 

AVSY 

24€TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000 

pg/g 

AVSI 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.400000000 

pg/1 

AVSY 

24DCLP 

2,4.DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000 

pg/g 

AVSI 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.400000000 

pg/1 

AVSY 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHEN0L 

LT 

3.000000000 

pg/g 

AVSI 

24DNP 

2,4.DINITR0PHEN0L 

LT 

180.0000000 

pg/1 

AVSY 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000 

pg/g 

AVSI 

24DNT 

2,4.DINITR0T0LUENE 

LT 

5.800000000 

pg/1 

AVSY 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.400000000 

pg/g 

AVSI 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

8.800000000 

pg/1 

AVSY 

26DNA 

2.6-DINrmOANILINE 

LT 

0.570000000 

pg/g 

AVSI 

26DNT 

2.6-DINrrROTOUIENE 

LT 

6.700000000 

pg/1 

AVSY 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.320000000 

pg/g 

AVSI 

2CLP 

2^HU)ROPHENOL 

LT 

2.800000000 

pg/1 

AVSY 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000 

pg/g 

AVSI 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.600000000 

pg/I 

AVSY 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000 

pg/g 

AVSI 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.300000000 

pg/1 

AVSY 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000 

pg/g 

AVSI 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.600000000 

pg/1 

AVSY 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000 

pg/g 

AVSI 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000000 

pg/1 

R 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II R1  data 

Meas 

Lot _ Tftrt  Name  _  Bool 


Ualt  Flac  Data 

Vaiac  Mcag  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


AVSY 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000 

(ig^g 

AVSI 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

8.200000000 

Mg/I 

AVSY 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.100000000 

mb's 

AVSI 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

5.000000000 

Hg/1 

AVSY 

33DCBD 

33-CICHIjOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000 

mb's 

AVSI 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

21.00000000 

Mg/1 

AVSY 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000 

Mg/g 

AVSI 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

15.00000000 

Mg/1 

AVSY 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.000000000 

MB's 

AVSI 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

2.900000000 

Mg/1 

AVSY 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.340000000 

Mg/g 

AVSI 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000000 

Mg/1 

AVSY 

46DN2C 

4,6-DIN1TRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000 

Mg/g 

AVSI 

4BRPPE 

4-bromophenylphenyl  ether 

LT 

22.00000000 

Mg/1 

AVSY 

4BRPPE 

4-BROMOPHEN  YLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000 

Mg/g 

AVSI 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

1.000000000 

Mg/1 

AVSY 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000 

Mg/g 

AVSI 

4CL3C 

4^HLORO-3<^RESOL 

LT 

8.500000000 

Mg/1 

AVSY 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000 

Mg/g 

AVSI 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

23.00000000 

Mg/1 

AVSY 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000 

Mg/g 

AVSI 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.800000000 

Mg/1 

AVSY 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000 

Mg/g 

AVSI 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

31.00000000 

Mg/1 

AVSY 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.100000000 

Mg/g 

AVSI 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

96.00000000 

Mg/1 

AVSY 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000 

Mg/g 

AVSI 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.300000000 

Mg/1 

AVSY 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000 

Mg/g 

AVSI 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSIT.FAN 

LT 

23.00000000 

Mg/1 

AVSY 

AENSLF 

ALPHA-ENEKISIFLFAN 

LT 

0.400000000 

Mg/g 

AVSI 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

13.00000000 

Mg/1 

AVSY 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.300000000 

Mg/g 

AVSI 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

5.800000000 

Mg/1 

AVSY 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000 

Mg/g 

AVSI 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

5.100000000 

Mg/1 

AVSY 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000 

MB's 

AVSI 

ANIL 

ANILINE 

ND 

2.000000000 

Mg/1 

AVSY 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.130000000 

Mg/g 

AVSI 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

5.200000000 

mb/I 

AVSY 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.710000000 

Mg/g 

AVSI 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

5.900000000 

Mg/1 

AVSY 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.065000000 

Mg/g 

AVSI 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

6.800000000 

Mg/1 

AVSY 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000 

Mg/g 

AVSI 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

5.000000000 

Mg/1 

AVSY 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000 

Mg/g 

AVSI 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.680000000 

Mg/1 

AVSY 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETH  YL)ETHER 

LT 

0.360000000 

Mg/g 

AVSI 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

7.700000000 

Mg/1 

AVSY 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.480000000 

Mg/g 

AVSI 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

9.800000000 

Mg/1 

AVSY 

BAANT 

BENZO  [AI  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000 

Mg/g 

R 


R 

R 


R 

R 


R 

R 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 


Mcas 

Ui^ 

Flag 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILiES 


AVSI 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000000 

AVSY 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.200000000 

ng/g 

AVSI 

BBFAN 

BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000 

l»g/l 

AVSY 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000 

ps/g 

AVSI 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000000 

PS^ 

AVSY 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000 

pg/g 

AVSI 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

2S.00000000 

pg/l 

AVSY 

BBZP 

BUTYLBENZYX  PHTHALATE 

LT 

1.800000000 

pg^g 

AVSI 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000000 

pg/l 

AVSY 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000 

pg/g 

AVSI 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.000000000 

pg/l 

R 

AVSY 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.130000000 

pg/g 

R 

AVSI 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000 

pg/l 

R 

AVSY 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000 

pg/g 

R 

AVSI 

BGHIPY 

BENZO  [G,H.n  PERYLENE 

LT 

15.00000000 

pg/l 

AVSY 

BGHIPY 

BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000 

pg/g 

AVSI 

BKFAN 

BENZO  [Kl  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000 

pg/l 

AVSY 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000 

pg/g 

AVSI 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.900000000 

pg/l 

AVSI 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.000000000 

pg/l 

AVSY 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000 

pg/g 

AVSI 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.400000000 

pg/l 

AVSY 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.032000000 

pg/g 

AVSI 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000000 

pg/l 

AVSY 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000 

pg/g 

AVSI 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

54.00000000 

pg/l 

AVSY 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000 

pg/g 

AVSI 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.300000000 

pg/l 

AVSY 

CUET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000 

pg/g 

AVSI 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000000 

pg/l 

AVSY 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.680000000 

pg/g 

AVSI 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

10.00000000 

pg/l 

AVSY 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.097000000 

pg/g 

AVSI 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

15.00000000 

pg/l 

AVSY 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0,320000000 

pg/g 

AVSI 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

5,300000000 

pg/l 

AVSY 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000 

pg/g 

AVSI 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000000 

pg/l 

AVSY 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000 

pg/g 

AVSI 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000000 

pg/l 

AVSY 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000 

pg/g 

AVSI 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.000000000 

pg/l 

R 

AVSY 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000 

pg/g 

AVSI 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

5.100000000 

pg/l 

AVSY 

DBZRI 

DBENZORIRAN 

LT 

0.380000000 

pg/g 

AVSI 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.500000000 

pg/l 

AVSY 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000 

pg/g 

AVSI 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.500000000 

pg/l 

AVSY 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000 

pg/g 

AVSI 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.900000000 

pg/l 

AVSY 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000 

pg/g 

AVSI 

DIMP 

DDSOPROPYL  METHYLPHOSPHONATE 

LT 

21.00000000 

pg/l 

AVSI 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.300000000 

pg/l 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RI  data 

Meat 

Lot _ Teit  Name  _  Bool 


VtM  Flac  Data 

Value  Meat  Code  Qua! 


Chemical  Class:  S£MIVOLATlL£S 


AVSY 

DITH 

DITHIANE 

LT 

AVSI 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

AVSY 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

AVSI 

DMMP 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE 

LT 

AVSI 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

AVSY 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

AVSI 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

AVSY 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

AVSI 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

AVSY 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

AVSI 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

AVSY 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

AVSI 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

AVSY 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

AVSI 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

AVSY 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

AVSI 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

AVSY 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

AVSI 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

AVSY 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

AVSI 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

AVSY 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

AVSI 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

AVSY 

FLRENE 

FLirORENE 

LT 

AVSI 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

AVSY 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

AVSI 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

AVSY 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

AVSI 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

AVSY 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

AVSI 

ICDPYR 

INDENO  [L2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

AVSY 

ICDPYR 

INDENO[L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

AVSI 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

AVSY 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

AVSI 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

AVSY 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

AVSI 

KEP 

KEPONE 

ND 

AVSY 

KEP 

KEPONE 

ND 

AVSI 

LIN 

LINDANE 

LT 

AVSY 

UN 

LINDANE 

LT 

AVSI 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

AVSY 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

AVSI 

MIREX 

1,1A^,233A4,5,5,5A.5B,6-DECACHL0R00CTAHYDR0-L3,4-METH 

LT 

AVSY 

MIREX 

L1A^,233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDRO.L3,4-METH 

LT 

AVSI 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

AVSY 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

AVSI 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

AVSY 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

AVSI 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

AVSY 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

AVSI 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

AVSY 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

AVSI 

NNDNP 

N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

LT 

0.065000000  ng/g 
26.00000000  ^g/l 
0.079000000 
130.0000000  ^g/I 

2.200000000  ^g/l 
0.063000000  ng/g 
33.00000000  fig/1 

1.300000000 
1.500000000  }igf\ 
0.230000000  iig/g 
18.00000000  )Ag/I 

1.300000000  fig^g 
5.000000000  ^g/l 

1.800000000  jig/g 
6.000000000  ^g/l 

0.280000000  jig/g 

50.00000000  ng/1 

1.200000000  ng/g 
20.00000000  jig/l 

1.300000000  ^g/g 
24.00000000  ng/l 
0.032000000  ^g/g 

9.200000000  ng^ 
0.065000000  ^g/g 

8.700000000  ng/1 
0.970000000  fig/g 
38.00000000  ^g/I 
0.240000000  fig/g 
28.00000000  \igf\ 
0.480000000  fig/g 

21.00000000  fig/l 

2.400000000  ng/g 

7.800000000  ng/1 
0.480000000  fig^g 
2.400000000  ng/I 
0.390000000  ^g^g 

20.00000000  fig^ 

I. 300000000  ^g/g 

7.200000000  }igf\ 

0.100000000  fig/g 

II. 00000000  jig/l 
0.260000000  jig/g 

24.00000000  ng/1 
0.140000000  jig/g 
21.00000000  ng/I 
0.180000000  fig^g 

0.500000000  ng/\ 
0.740000000  fig/g 

3.700000000  ^g/I 

1.800000000  Mg^g 

9.700000000  fig4 
0.460000000  fig/g 

6.800000000  Mg/1 


R 

R 


R 

R 


R 

R 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  II RJ  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

VtM 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

AVSY  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000 

tig/g 

AVSI 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.700000000 

AVSY 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000 

Mg/g 

AVSI 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

27.00000000 

(Ig/I 

AVSY 

OXAT 

1,40XATH1ANE 

LT 

0.075000000 

lig/g 

AVSI 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.100000000 

Mg^l 

R 

AVSY 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.320000000 

Hg/g 

AVSI 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

9.100000000 

Jig/I 

R 

AVSY 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000 

Hg/g 

R 

AVSI 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

9.100000000 

figfl 

R 

AVSY 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000 

fig/g 

R 

AVSI 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

9.100000000 

ligfl 

R 

AVSY 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000 

Mg/g 

R 

AVSI 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

9.100000000 

R 

AVSY 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000 

llg/g 

R 

AVSI 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND  . 

9.100000000 

R 

AVSY 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000 

(‘g'g 

R 

AVSI 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000000 

Mg^ 

R 

AVSY 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000 

Hg/g 

AVSY 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000 

Hg/g 

AVSI 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.100000000 

Hg/1 

AVSY 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000 

Hg/g 

AVSI 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.900000000 

Hg/I 

AVSY 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000 

Hg/g 

AVSI 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.200000000 

Hg/I 

AVSY 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.052000000 

Hg/g 

AVSI 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U1-DICHLOROETHANE 

LT 

18.00000000 

Hg/I 

AVSY 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-1,1-DICH1jOROETHANE 

LT 

0.064000000 

Hg/g 

AVSI 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROETHENE 

LT 

14.00000000 

Hg/I 

AVSY 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROETHENE 

LT 

0.068000000 

Hg/g 

AVSI 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LL1-TRICHLOROETHANE 

LT 

18.00000000 

Hg'l 

AVSY 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-LM-TRICHL0R0ETHANE 

LT 

0.100000000 

Hg/g 

AVSI 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000000 

Hg/I 

AVSY 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000 

Hg/g 

AVSI 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000000 

Hg/I 

AVSY 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.083000000 

Hg/g 

AVSI 

SUPON 

2-CHL0R0-K2,4-DICHL0R0PHENYL) VINYL  DIETHYL 

LT 

19.00000000 

Hg/I 

AVSY 

SUPON 

2-CHLORO-K2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  DIETHYL 

LT 

0.920000000 

Hg/g 

AVSI 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000000 

Hg/I 

R 

AVSY 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

AVSY 

UNK548 

UNKNOWN 

0.300000000 

Hg/g 

S 

AVSY 

UNK562 

UNKNOWN 

2.000000000 

Hg/g 

S 

AVSY 

UNK642 

UNKNOWN 

0.500000000 

Hg/g 

S 
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Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

%RPD 

Chemical  Class:  DIOXINS 

OBP-95-02C 

cso 

234HXF  2,3,4,6J,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000001560  (ig/g 

7.0 

JP 

133.50 

OBP-95^2C 

cso 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000000311  ^g/g 

7.0 

DJP 

OBP-95-02C 

cso 

234PCF  2,3,4,7,«-PENTACHIX)R0DIBEN2»FURAN 

LT 

0.000001060  Mg/g 

7.0 

OBP-*95-02C 

cso 

234PCF  23a47,8-PENrrACHlX)RODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000460  ^g/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

678HPD  1A3.4.6,7,8-HEI>TACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

0.000190000  ng/g 

7.0 

190.60 

OBP-95-02C 

cso 

678HPD  1A3,4.6.7.8-HEPTACHL0R0DIBENZ0-P-W0XIN 

0.000004560  ^g/g 

7.0 

D 

OBP-95^2C 

cso 

678HPF  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000007570  Mg/g 

7.0 

141.00 

OBP-95-02C 

cso 

678HPF  1A3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000001310  fig/g 

7.0 

DJP 

OBP-95^C 

cso 

678HXD  1A3,6.7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

0.000017100  ng/g 

7.0 

189.70 

OBP-95-02C 

cso 

678HXD  U3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO.p.DIOXIN 

0.000000451  ^g/g 

7.0 

DJP 

OBP-95-02C 

cso 

678HXF  1A3,6.7.8-HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

0.000000762  ng/g 

7.0 

JP 

OBP-95-02C 

cso 

678HXF  lA3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOnrRAN 

LT 

0.000000470  ng/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

789HPF  lA3,4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFlIRAN 

LT 

0.000001210  ^g/g 

7.0 

OBP-95-02C 

cso 

789HPF  U3,4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000310  ^g/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

789HXD  1A3,7.8,9-HEXACH1jORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000032400  ^g/g 

7.0 

OBP-95-02C 

cso 

789HXD  l,2;j,7,8,9.HEXACHLORODIBENZO-P-D10XIN 

LT 

0.000001200  ng/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

789HXF  l,23.7.8,9-HEXACHU)RODIBENZOFlTRAN 

LT 

0.000000480  ^g/g 

7.0 

OBP-95-02C 

cso 

789HXF  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000740  ^g/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

78HXD  1.23.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000008450  ^g/g 

7.0 

OBP-95-02C 

cso 

78HXD  1.2^.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO.P-DIOXIN 

LT 

0.000001340  fig/g 

7.0 

D 

OBP.95^2C 

cso 

78HXDF  lA3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000002260  ng/g 

7.0 

JP 

OBP-95-02C 

cso 

78HXDF  1,23A7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0RJRAN 

LT 

0.000000530  jig/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

78PCDD  lA3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000010100  ^g/g 

7.0 

OBP-95-02C 

cso 

78PCDD  1^,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000910  ^g/g 

7.0 

D 

OBP-95^2C 

cso 

78PCDF  U.3,7.8-PENTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

LT 

0.000000700  jig/g 

7.0 

OBP-95-02C 

cso 

78PCDF  1A3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000420  jig/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000367000  Mg/g 

7.0 

187.30 

OBP-95-02C 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000012000  ^g/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000013600  ^g/g 

7.0 

OBP-95-02C 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000005940  >Ag/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

TCDD  2^,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000001750  ^g/g 

7.0 

OBP-95-02C 

cso 

TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000460  Mg/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

cso 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODffiENZOFURAN 

0.000002230  fig/g 

7.0 

136.50 

OBP-95-02C 

cso 

TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.000000421  Mg/g 

7.0 

DJP 

OBS-95-10 

cso 

234HXF  2.3.4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000140  Mg/g 

0.5 

OBS-95-10 

cso 

234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001630  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-10 

cso 

234PCF  2.3,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000140  ng/g 

0.5 

OBS-95-10 

cso 

234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000636  jig/g 

0.5 

DJP 

OBS.95-10 

cso 

678HPD  U3,4.6.7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000001180  ^ig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-10 

cso 

678HPD  U.3,4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000002310  ^g/g 

0.5 

D 
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Chemical  Class:  DIOXINS _ 

OBS-95-10  CSO  678HPF  U.3,4.6.7.8-HEPTACHLORODBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  678HPF  U.3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  678HXD  U3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-D10XIN 

OBS-95-10  CSO  678HXD  U^.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-10  CSO  678HXF  lA3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95.10  CSO  678HXF  lA3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-10  CSO  789HPF  U,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  789HPF  ia.3,4.7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  789HXD  U,3.7.8.9-HEXACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-10  CSO  789HXD  U3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO.P.D10XIN 

OBS-95.10  CSO  789HXF  U^,7,8.9-HEXACHLORODrBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  789HXF  U3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-10  CSO  78HXD  1A3,4,7.8-HEXACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-10  CSO  78HXDF  1.2,3,4.7.8-HEXACHlX)RODIBENZORJRAN 

OBS-95-10  CSO  78HXDF  lA3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  78PCDD  U,3,7.8-PENTACHU>RODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-10  CSO  78PCDD  U.3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-10  CSO  78PCDF  lA3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  78PCDF  U3,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-10  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-10  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-10  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-10  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-10  CSO  TCDD  23.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-10  CSO  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-10  CSO  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-10  CSO  TCDF  Z3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-20  CSO  234HXF  X3,4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-20  CSO  234HXF  23.4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

OBS-95-20  CSO  234PCF  2,3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-20  CSO  234PCF  23,4.7.8-PENTACHLORODIBENZOR)RAN 

OBS-95-20  CSO  678HPD  I33,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-20  CSO  678HPD  I,23.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-20  CSO  678HPF  U3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-20  CSO  678HPF  U3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

OBS-95.20  CSO  678HXD  U3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-20  CSO  678HXD  1.23,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-20  CSO  678HXF  1.23.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-20  CSO  678HXF  133.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-20  CSO  789HPF  13.3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 
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Media 

She  ID  Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  MOXINS _ 


OBS-95-20 

CSO 

789HPF 

1.W.4.7,8,9-HEPTACHIjORODIBENZOFIIRAN 

LT 

0.000000250  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

CSO 

789HXD 

l,23,7.8,9-HEXACHLORODIBENZC)-P-DIOXIN 

LT 

0.000000430  fig/g 

0.5 

OBS.95-20 

CSO 

789HXD  1,23,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000350  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

CSO 

789HXF 

1.23.7.8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000190  ^g/g 

0.5 

OBS.95-20 

CSO 

789HXF 

1.23.7,8,9-HEXACH1X)R0DIBENZ0FURAN 

LT 

0.000000100  ng/g 

0,5 

D 

OBS-95.20 

CSO 

78HXD 

U3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000400  ^g/g 

0.5 

OBS-95-20 

CSO 

78HXD 

U4,4.7.8-HEXACHL0R0DIBENZC)-P-DI0XIN 

LT 

0.000000350  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

CSO 

78HXDF  U3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000530  ng/g 

0.5 

OBS-95-20 

CSO 

78HXDF  1^3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000000506  ^g/g 

0.5 

DJP 

OBS-95-20 

CSO 

78PCDD 

1,23.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000300  ng/g 

0.5 

OBS-95-20 

CSO 

78PCDD  1,23,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000000310  jig/g 

0.5 

DJP 

OBS-95-20 

CSO 

78PCDF 

1,2.3.7.8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 

0.000000349  ^g/g 

0.5 

JP 

OBS-95-20 

CSO 

78PCDF 

1,23,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000240  ^g/g 

0.5 

D 

OBS.95.20 

CSO 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000037900  ng/g 

0.5 

B 

3.49 

OBS-95.20 

CSO 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000036600  ng/g 

0.5 

DB 

OBS-95-20 

CSO 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000003530  fig/g 

0.5 

JPB 

7.37 

OBS.95-20 

CSO 

OCDF 

OCTACHU)RODIBENZOFURAN 

0.000003800  ^g/g 

0.5 

DJPB 

OBS-95-20 

CSO 

TCDD 

23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000000144  ^g/g 

0.5 

JP 

OBS-95-20 

CSO 

TCDD 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000260  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95.20 

CSO 

TCDF 

23.7.8  TETRACHLORODBENZOFURAN 

LT 

0.000000640  fig/g 

0,5 

OBS-95-20 

CSO 

TCDF 

23.7.8  TETRACHLORODBENZOFURAN 

0.000000619  fig/g 

0.5 

DJPB 

OBS-95.28 

CSO 

234HXF 

2.3,4.6.7.8-HEXACHLORODBENZOFURAN 

0.000003150  ^g/g 

0.5 

OBS-95-28 

CSO 

234HXF 

2.3,4.6.7.8-HEXACHLORODBENZORmAN 

LT 

0.000000850  jig/g 

0.5 

D 

OBS-95.28 

CSO 

234PCF 

2.3.4.7.8-PENTACHIjORODBENZORIRAN 

0.000000499  ^g/g 

0.5 

JP 

OBS-95-28 

CSO 

234PCF 

2.3.4.7.8-PENTACHLORODBENZORIRAN 

LT 

0,000000860  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

CSO 

678HPD 

1.23.4.6.7.8-HEPTACHLORODmENZO-P-DIOXIN 

0.000017000  fig/g 

0.5 

B 

1.78 

OBS-95-28 

CSO 

678HPD 

1.23.4.6.7.8-HEPTACHLORODBENZO-P-DIOXIN 

0.000016700  ng/g 

0.5 

DB 

OBS.95-28 

CSO 

678HPF 

1.23.4.6.7.8-HEPTACHLORODBENZORIRAN 

0.000011000  fig/g 

0.5 

B 

32.68 

OBS-95-28 

CSO 

678HPF 

I.2.3.4.6.7.8-HEPTACHL0R0DBEN2X)RIRAN 

0.000007910  Mg/g 

0.5 

DB 

OBS-95-28 

CSO 

678HXD 

1.23.6.7.8-HEXACHLORODBENZO-P-DIOXIN 

0.000000863  Mg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-28 

CSO 

678HXD 

1.23.6.7.8-HEXACHLORODBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001650  Mg/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

CSO 

678HXF 

1.23.6.7.8-HEXACHLORODBEN2XJRIRAN 

0.000000956  fig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-28 

CSO 

678HXF 

U3.6.7.8-HEXACHLORODBENZORIRAN 

LT 

0.000000600  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

CSO 

789HPF 

1.23.4.7.8.9-HEPTACHLORODBENZORIRAN 

0.000002490  ^g/g 

0.5 

JPB 

47.76 

OBS-95-28 

CSO 

789HPF 

1.23.4.7.8.9-HEPTACHLORODBENZORIRAN 

0.000001530  \k%Jg 

0.5 

DJPB 

OBS-95-28 

CSO 

789HXD 

1.23,7.8.9-HEXACHLORODBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000790  ^g/g 

0.5 

OBS-95-28 

CSO 

789HXD 

1.23.7.8.9-HEXACHLORODBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000002110  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

CSO 

789HXF 

1.23.7.8.9-HEXACHLORODBENZORIRAN 

LT 

0.000000990  ^g/g 

0.5 

OBS-95-28 

CSO 

789HXF 

1.23,7.8.9-HEXACHLORODBENZORIRAN 

LT 

0.000001190  Hg/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

CSO 

78HXD 

1.23.4.7.8-HEXACHLORODBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000000960  ng/g 

0.5 

OBS-95-28 

CSO 

78HXD 

U3.4.7.8-HEXACHIJORODBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000002760  Hg/g 

0.5 

D 

825 


Old  Bum  Area  (SWMII 6)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


MmUs 

SttelD _ Type _ Test  Name _ 

OBS-95-28  CSO  78HXDF  l,23.4.7,8.HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-28  CSO  78HXDF  l,2.3.4.7.8.HEXACHLORODIBENZORJRAN 

OBS.95-28  CSO  78PCDD  1A3.7.8.PENTACHLORODIBENZO.P-DIOXIN 

OBS-95-28  CSO  78PCDD  U3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-28  CSO  78PCDF  1,23.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-28  CSO  78PCDF  UA7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-28  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-28  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-28  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-28  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-28  CSO  TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-28  CSO  TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-28  CSO  TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

OBS-95-28  CSO  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Fbe 

Code 

Data 

Qoal 

%RPD 

0.000003370  jig/g 

0.5 

B 

LT 

0.000001550  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.000000350  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000870  ^ig/g 

0.5 

D 

0.000000696  ng/g 

0.5 

JP 

17.56 

0.000000830  ^g/g 

0.5 

DJP 

0.000160000  fig/g 

0.5 

B 

9.15 

0.000146000  jig/g 

0.5 

DB 

0.000018200  ^ig/g 

0.5 

16,67 

0.000015400  ng/g 

0.5 

D 

0.000000374  fig/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000001000  fig/g 

0.5 

D 

0.000001040  ^g/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000001450  ng/g 

0.5 

D 

CSO 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

CSO 

13DNB 

1.3-DINrrROBENZENE 

LT 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

CSO 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

CSO 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

CSO 

26DNT 

2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLinENE 

LT 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

CSO 

TETRYL  N-METHY^N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

CSO 

TETRYL  N-METHYUN2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.5 

0.5  D 

0.5 

0.5  D 


Chemical  Class:  METALS 


OBS.95-34 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

OBS-95-34 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

OBS-95-34 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OBS-95-34 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OBS-95-34 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBS-95-34 

CSO 

AS 

ARSENIC 

0.803000000  fig/g 

0.5 

0.803000000  ng/g 

0.5 

D 

13800.00000  ng/g 

0,5 

17.22 

16400.00000  fig/g 

0.5 

D 

7.220000000  fig/g 

0.5 

14.08 

6.270000000  pg/g 

0,5 

D 

OBS-95-34  CSO  BA 


BARRIM 


196.0000000  fig/g 


0.5 


Old  Bum  Area  (SWKfU  6)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Meas  Unit  Fb; 

Stun)  Tyre _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua]  %RPD 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-95-34 

CSO 

BA 

BARRIM 

196.0000000  ^ig/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

0,760000000  ^g/g 

0.5 

17J1 

OBS.95.34 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.904000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

CA 

CALCRJM 

5800.000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-34 

CSO 

CA 

CALCRJM 

5800.000000  fig/g 

0.5 

D 

OBS.95-34 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-34 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

CO 

COBALT 

6.000000000  ^g/g 

0.5 

0.83 

OBS-95-34 

CSO 

CO 

COBALT 

6.050000000  jig/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

15.10000000  ng/g 

0.5 

15.85 

OBS.95-34 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

17.70000000  ng/g 

0,5 

D 

OBS.95-34 

CSO 

ClI 

COPPER 

20.60000000  ng/g 

0.5 

3.46 

OBS.95.34 

CSO 

CU 

COPPER 

19.90000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

FE 

IRON 

16500.00000  ng/g 

0.5 

9.25 

OBS-95-34 

CSO 

FE 

IRON 

18100.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS.95-34 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-34 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95.34 

CSO 

K 

POTASSRTM 

4990.000000  ^g/g 

0.5 

11.70 

OBS-95-34 

CSO 

K 

POTASSRJM 

5610.000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

8620.000000  ng/g 

0.5 

4.98 

OBS-95-34 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

9060.000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

MN 

MANGANESE 

648.0000000  jig/g 

0.5 

0.15 

OBS-95-34 

CSO 

MN 

MANGANESE 

649.0000000  Mg/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

NA 

SODRIM 

241.0000000  ^g/g 

0.5 

8.35 

OBS.95.34 

CSO 

NA 

SODRIM 

262.0000000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.00000000  ^g/g 

0.5 

8.70 

OBS-95-34 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.00000000 

0.5 

D 

OBS.95-34 

CSO 

PB 

LEAD 

22.70000000  ng/g 

0.5 

6.83 

OBS-95-34 

CSO 

PB 

LEAD 

21.20000000  jig/g 

0.5 

D 

OBS.95-34 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-34 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95.34 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  |ig/g 

0.5 

OBS-95-34 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

OBS-95.34 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS.95.34 

CSO 

V 

VANADRJM 

18.30000000  ^g/g 

0.5 

17.46 

OBS-95.34 

CSO 

V 

VANADRIM 

21.80000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS.95.34 

CSO 

ZN 

ZINC 

80.60000000  ng/g 

0,5 

3.28 

OBS-95.34 

CSO 

ZN 

ZINC 

78.00000000  ng/g 

0.5 

D 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Media 

Site  ID  Type 


Test  Na 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flat 

Meas  Depth  Code  Qnal 


•/•RPD 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-95.10A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95.10A 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  >ig/g 

0.5 

D 

SAB.95.IOA 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11800.00000  ng/g 

0.5 

4.96 

SAB-95.I0A 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12400.00000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.870000000  ^g/g 

0.5 

2.97 

SAB-95-10A 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.640000000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95.IOA 

cso 

BA 

BARRIM 

146.0000000  ng/g 

0.5 

0.68 

SAB-95-10A 

cso 

BA 

BARIUM 

147.0000000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.556000000  jig/g 

0.5 

5.93 

SAB-95-10A 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

0.524000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

CA 

CALCRJM 

34800.00000  ^g/g 

0.5 

3.94 

SAB-95.IOA 

cso 

CA 

CALCIUM 

36200.00000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  Mg/g 

0.5 

SAB-95-10A 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

CO 

COBALT 

5.030000000  ^g/g 

0.5 

6.17 

SAB-95.IOA 

cso 

CO 

COBALT 

5.350000000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

CR 

CHROMRTM 

20.30000000  ^g/g 

0.5 

5.74 

SAB-95-10A 

cso 

CR 

CHROMRIM 

21.50000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

CU 

COPPER 

13.00000000  ^g/g 

0.5 

■ 

SAB-95-10A 

cso 

cu 

COPPER 

12.80000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

FE 

IRON 

17400.00000  ^g/g 

0.5 

0.57 

SAB-95-10A 

cso 

FE 

IRON 

17500.00000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-10A 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

K 

POTASSRIM 

2710.000000  >ig/g 

0.5 

3.62 

SAB-95.IOA 

cso 

K 

POTASSRIM 

2810.000000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

9530.000000  ^g/g 

0.5 

3.91 

SAB-95.IOA 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

9910.000000  fig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

MN 

MANGANESE 

326.0000000  >ig/g 

0.5 

031 

SAB.95.IOA 

cso 

MN 

MANGANESE 

325.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95.IOA 

cso 

NA 

SODRIM 

482.0000000  ^g/g 

0.5 

2.95 

SAB-95-10A 

cso 

NA 

SODR^M 

468.0000000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

NI 

NICKEL 

12.60000000  ng/g 

0.5 

4.88 

SAB-95-10A 

cso 

NI 

NICKEL 

12.00000000  fig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

PB 

LEAD 

16.40000000  >ig/g 

0.5 

23.13 

SAB-95.IOA 

cso 

PB 

LEAD 

13.00000000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95.IOA 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  Jig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-10A 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  fig/g 

0.5 

D 

Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Daia  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

MmUs  Meas  Uelt  FlaC  Data 

Site  ID  Type _ Taat  Name  Bool  Vainc  Mcas  Depth  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-95-10A 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-10A 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

CSO 

V 

VANADIUM 

30.70000000  Mg/g 

0.5 

5.08 

SAB-95-10A 

CSO 

V 

VANADRIM 

32.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB.95-10A 

CSO 

ZN 

ZINC 

55.60000000  ^g/g 

0.5 

4.74 

SAB-95.10A 

CSO 

ZN 

ZINC 

58.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-9540B 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng/g 

3.0 

SAB-95.IOB 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  fig/g 

2.4 

D 

SAB-9540B 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10900.00000  ^g/g 

3.0 

8.77 

SAB.95-IOB 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11900.00000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.330000000  ^g/g 

3.0 

12.16 

SAB-95.IOB 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.020000000  Mg/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

BA 

BARRFM 

144.0000000  ng/g 

3.0 

5.41 

SAB-95.IOB 

CSO 

BA 

BARRJM 

152.0000000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95.IOB 

CSO 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

0.427000000  ^g/g 

3.0 

SAB-95-I0B 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.541000000  ^ig/g 

2.4 

D 

SAB-9S.10B 

CSO 

CA 

CALCRIM 

70000.00000  fig/g 

3.0 

72.37 

SAB-95-10B 

CSO 

CA 

CALCRIM 

32800.00000  fig/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  fig/g 

3.0 

SAB-95.IOB 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

CO 

COBALT 

5.420000000  fig/g 

3.0 

25.72 

SAB-95.IOB 

CSO 

CO 

COBALT 

7.020000000  fig/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

18.30000000  ng/g 

3.0 

11.83 

SAB.95.IOB 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

20.60000000  fig/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

ClI 

COPPER 

11.40000000  ^g/g 

3,0 

8.40 

SAB-95-10B 

CSO 

ClI 

COPPER 

12.40000000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

FE 

IRON 

15600.00000  ^g/g 

3.0 

6.21 

SAB-95-10B 

CSO 

FE 

IRON 

16600.00000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ^g/g 

3.0 

SAB-95-10B 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  \ig/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

K 

POTASSRIM 

2680.000000  ng/g 

3.0 

5.09 

SAB-95.IOB 

CSO 

K 

POTASSRIM 

2820.000000  Mg/g 

2.4 

D 

SAB-95.IOB 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

9330.000000  fig/g 

3.0 

4.16 

SAB-95.IOB 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

8950.000000  fig/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

298.0000000  ^g/g 

3.0 

1.00 

SAB-95-10B 

CSO 

MN 

MANGANESE 

301.0000000  fig/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

NA 

SODRfM 

463.0000000  jig/g 

3.0 

6.07 

SAB-95.IOB 

CSO 

NA 

SODRIM 

492.0000000  iig/g 

2.4 

D 

SAB-95-I0B 

CSO 

N1 

NICKEL 

12.50000000  ng/g 

3.0 

X37 

SAB-95-10B 

CSO 

N1 

NICKEL 

12.80000000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

PB 

LEAD 

14.70000000  jig/g 

3.0 

\35 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  11 RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


StelD  Type _ 


Chemical  Class:  METALS 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Flas  Data  ^ 

Code  Qnal  %RPD 


SAB-95-10B 

CSO 

PB 

LEAD 

14.90000000  ^g/g 

2.4 

D 

1J5 

SAB-95.10B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  fig/g 

3.0 

SAB-95-10B 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

S£ 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-10B 

CSO 

S£ 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  fig/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

1.000000000  fig/g 

3.0 

SAB>95-10B 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

CSO 

V 

VANADRJM 

27.40000000  ^ig/g 

3.0 

4.98 

SAB-95-10B 

CSO 

V 

VANADRIM 

28.80000000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95.10B 

CSO 

ZN 

ZINC 

56.20000000  ^ig/g 

3.0 

1.43 

SAB-95-10B 

CSO 

ZN 

ZINC 

55.40000000  ^g/g 

2.4 

D 

SAS-95-10 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95-10 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-95.10 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12800.00000  jig/g 

0.5 

24.66 

SAS-95.10 

CSO 

AL 

ALUMINirM 

16400.00000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.770000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-10 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.770000000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

BA 

BARRJM 

143.0000000  fig/g 

0.5 

2^11 

SAS-95-10 

CSO 

BA 

BARRFM 

178.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

1 

SAS-95-10 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.427000000  ^ig/g 

0.5 

SAS-95-10 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

0.732000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

CA 

CALCIUM 

26000.00000  ^g/g 

0-5 

23.13 

SAS-95-10 

CSO 

CA 

CALCRJM 

32800.00000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-10 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

CO 

COBALT 

5.490000000  >ig/g 

0.5 

13.11 

SAS-95-10 

CSO 

CO 

COBALT 

6.260000000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

18.30000000  ng/g 

0.5 

20.15 

SAS-95-10 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

22.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

cv 

COPPER 

14.50000000  ^g/g 

0.5 

1931 

SAS-95-10 

CSO 

cv 

COPPER 

17.60000000  fig/g 

0.5 

D 

SAS.95.10 

CSO 

FE 

IRON 

16100.00000  ^g^g 

0.5 

21.11 

SAS-95-10 

CSO 

FE 

IRON 

19900.00000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-10 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ^ig/g 

0.5 

D 

SAS-95.10 

CSO 

K 

POTASSRJM 

3310.000000  Mg/g 

0.5 

2132 

SAS-95-10 

CSO 

K 

POTASSRIM 

4100.000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

MG 

MAGNESRTM 

9410.000000  Mg^g 

0.5 

20.85 

SAS-95-10 

CSO 

MG 

MAGNESRFM 

11600.00000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

MN 

MANGANESE 

333.0000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-10 

CSO 

MN 

MANGANESE 

404.0000000  Mg/g 

0.5 

D 

830 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMJ  08)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Meas  UaH  Fbif  Data 


Site  ID 

TestNaMe 

Bool 

VahM  Meas 

Depdi 

C<rfe  Qul 

%RPD 

SAS-95.10 

CSO 

NA 

SODRIM 

476.0000000  fig/g 

0.5 

16.75 

SAS-95-10 

cso 

NA 

SODRIM 

563.0000000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.70000000  ^g/g 

0.5 

26.67 

SAS-95.10 

cso 

N1 

NICKEL 

15.30000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS.95.10 

cso 

PB 

LEAD 

17.60000000  ^g/g 

0.5 

17.14 

SAS-95-10 

cso 

PB 

LEAD 

20.90000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-10 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  Hg/g 

0.5 

SAS-95-10 

cso 

SE 

SELENIUM 

0.493000000  jig/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  Hg/g 

0.5 

SAS-95-10 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

cso 

V 

VANADRIM 

27.30000000  Mg/g 

0.5 

2039 

SAS-95-10 

cso 

V 

VANADRIM 

33.50000000  fig/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

cso 

ZN 

ZINC 

58.50000000  |ig/g 

0.5 

23.26 

SAS-95-10 

cso 

ZN 

ZINC 

73.90000000  Mg/g 

0.5 

D 

832 


AFT)  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II RI Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdte 

Tymt 

Test  Name 

Meas 

Bool 

IJalt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARS-95-10 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95.IO 

cso 

246TNT  2.4,6-TRINrrROTOUJENE 

LT 

2.000000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

246TMT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  |ig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

24DNT  X4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  ^g/g 

0.5 

ARS.95-10 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLl>ENE 

LT 

2.500000000  ng/g 

0,5 

D 

ARS.95-10 

cso 

26DNT  i6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

3.150000000  ^g/g 

0.5 

CD 

ARS-95-10 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

NC  NITRCX^ELLirUlSE 

148.0000000  ng/g 

0.5 

28.57 

ARS-95-10 

cso 

NC  NTTROCELLUUISE 

111.0000000  \ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

NG  NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  }ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

NG  NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

NQ  NTTROGUANIDINE 

0.148000000  pLg/g 

0.5 

45.43 

ARS.95-10 

cso 

NQ  NTTROGUANIDINE 

0.235000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

PETN  PETN 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

ARS.95.10 

cso 

PETN  PETN 

LT 

1.000000000  Jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

5.630000000  ng/g 

0.5 

C 

153.90 

ARS-95-10 

cso 

R0X  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

43.20000000  jig/g 

0.5 

CD 

ARS-95-10 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TROANIL1NE 

LT 

2.110000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

8.030000000  jig/g 

0.5 

CD 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95-10 

cso 

123TCB  1,23-TRICHIjOROBENZENE 

LT 

0.032000000  jiig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

123TCB  I.2^-TR1CHU)R0BENZENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  >ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  iig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

13DCLB  l>DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

13DCLB  1,3-DICHUIROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0,630000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS.95-10 

cso 

13DNB  13-DINlTROBENZENE 

ND 

0.630000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

cso 

14DCLB  1.4-DlCHU)ROBENZENE 

LT 

0.034000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

236TCP  i3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  ^ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

236TCP  23.6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  ng/g 

0.5 

D 

833 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mcdb 

Type  Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Deptii 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95.10 

cso 

245TCP  2.4.5-TRICH1jOROPHENOL 

LT 

0.490000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

245TCP  2,4,5-TIUCHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHIX)ROPHENOL 

LT 

0.061000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

24DCLP  X4-D1CHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  ftg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

24DNP  2.4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.700000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

24DNP  2.4.DINrrROPHENOL 

LT 

4.700000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

24DNT  2.4.DINITROTOH.IENE 

LT 

1.400000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLl)ENE 

LT 

1.400000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.570000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

26DNA  L6-DIN1TROANILINE 

LT 

0.570000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

26DNT  2,6.DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

26DNT  2.6-DII41TRC)TOLlIENE 

LT 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  fig/g 

0.5 

ARS.95-10 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

3.100000000  Mg^g 

0.5 

R 

ARS.95.10 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

NI) 

3.100000000  fig/g 

0.5 

RD 

ARS.95.10 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000  jtg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

33DCBD  33-ClCHLOROBENZIDlNE 

LT 

1.600000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

35DNA  3.5-DINrrROANILINE 

LT 

1.600000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.000000000  fig/g 

0.5 

ARS.95-10 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.000000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

3NT  3-NrrROTOLlTENE 

LT 

0.340000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

3NT  3-NrrROTOLlIENE 

LT 

0.340000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  ^ig^g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  ^g^g 

0.5 

R 

%RPD 


834 


AFT)  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II RI Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Fine  Data 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-10 

cso 

4CANIL 

4.CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  Hg/g 

0,5 

RD 

ARS-95.10 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3^RESOL 

LT 

0.930000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  (»g/g 

0.5 

ARS-9540 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  Hg/g 

0,5 

ARS-95-10 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  uglg 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

3.100000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  fig/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000  ng/g 

0.5 

ARS.95-10 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.400000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.400000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.300000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.300000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  fig/g 

0,5 

ARS-95-10 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0-033000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.130000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS.95.10 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.130000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ARS-95.10 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

ATI 

ATRAZINE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.065000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHU)ROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHU)ROETHOXV)  METHANE 

LT 

0.190000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  iig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPyL)ETHER 

LT 

0.440000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.480000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

BAANT 

BENZO  lAl  ANTHRACENE 

LT 

0,041000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

BAPYR 

BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

1.200000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

BAPYR 

BENZO  lA]  PYRENE 

LT 

1.200000000  Hg^g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  fig/g 

0.5 

D 
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AED  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


SkelD 

Mtdfa 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 

Code 

ARS.95-10 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

0.5 

ARS.95.10 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  >ig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000  ^g/g 

0,5 

ARS-95.10 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  jig/g 

0.5 

RD 

ARS-95.10 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95.10 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  fig/g 

0,5 

RD 

ARS-95.10 

cso 

BGHIPY  BENZO  |G,H,I1PERYLENE 

LT 

0.180000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

BGHIPY  BENZO  |G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

cso 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  >ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  fig/g 

0,5 

ARS-95-10 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.032000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  ftg/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.680000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.680000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.097000000  ng/g 

0.5 

ARS.95-10 

cso 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULRDE 

LT 

0.097000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  ng/g 

0,5 

ARS.95-10 

cso 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CPMS02  4.CHlX)ROPHEWlAlETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  ng/g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

CPMS02  4-CHlX^RC)PHE^^nJ^«ETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  ng/g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  jig/g 

0.5 

ARS.95.10 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

DBZRJ 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.380000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

DBZRI 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.380000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  fig/g 

0.5 

D 

•/.RPD 
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AED  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 


Media 


Test  Name 


Mcas 

Bool  Value 


Unit  Flac 

Mcas  Depth  Code  Qual  •/•RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-10 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  )ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

3.100000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  ng/z 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

DNBP 

DI-N-BirPYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

DNBP 

DI-N-BIITYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ni/e 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  (Ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95.10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ng/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

ESFS04 

ENDOSHLFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

FANT 

FUrORANTHENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

FANT 

FUIORANTHENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.065000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

HPCL 

HEPTACHU)R 

LT 

0.240000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

HPCL 

HEPTACHU)R 

LT 

0.240000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHUIREPOXIDE 

LT 

0.480000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHUIREPOXIDE 

LT 

0.480000000  tig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ICDPYR  INDENOIl,2J-C,Dl  PYRENE 

LT 

2.400000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

ICDPYR  INDENO[l,2;j-C,D|  PYRENE 

LT 

2.400000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

ARS.95-10 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  ng/g 

0.5 

R 
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Site  ID 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II R1  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 

M«Ua  Mess  Unit 

Type _ Test  Name _ Bool  Value  Mens 


Flac 

Depth  Code 


Data 

Qnal 


%RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-10 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  fig/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

LDM 

LINDANE 

LT 

0.100000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ^g^g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

MIREX 

l,lA^^,3,3A,4,5,5,5A,5a6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.140000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

MIREX 

1, 1  A^,2,3,3  A,4,5.5,5  A»5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.140000000  Mg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.180000000  fig/g 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.180000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  Hg/g 

0,5 

ARS.95-10 

CSO 

NNDME  N-^^TROSODIMETHYLA^^INE 

LT 

0.460000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

CSO 

OXAT 

L40XATHIANE 

LT 

0.075000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.320000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.320000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ARS-95.10 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95.10 

CSO 

PCB232 

POLYCHUIRINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

RD 

ARS.95.10 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  ^ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

CSO 

PCB248 

POLYCHU>RINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95.10 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  jig/g 

0.5 

RD 

ARS-95.10 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000  >ig/g 

0.5 

ARS.95-10 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

PCP 

PENTACHU)ROPHENOL 

LT 

0.760000000  ng/g 

0.5 

ARS-95.10 

CSO 

PCP 

PENTACHUIROPHENOL 

LT 

0.760000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

D 

838 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  Duplicate,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Mc4i* 

Type 

Test  Nttne 

Meas 

Bod 

Unit 

Value  Meas 

Dc|rth 

FUc 

Code 

Data 

Qual 

V«RPD 

ARS-95-10 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.052000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.052000000 

ng/'g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.064000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

PPDDD 

i2-BIS(PARA-CHLOROPHENYX>l.l-DICHLOROET 

LT 

0.064000000 

^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

PPDDE 

2.2-B1S(PARA-CHLOROPHENYL>1.1-DICHIjOROET 

LT 

0.068000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

PPDDE 

2J.BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

LT 

0.068000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

PPDDT 

2J-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-1.1,1-TRICHIjORO 

LT 

0.100000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

PPDDT 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYX>.1.1.1-TR1CH1jORO 

LT 

0.100000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.083000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.083000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

SOPON 

2-CHLORO-  H2.4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

SIJPON 

2-CHLORO-1-{2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0,5 

D 

ARS-95-10 

cso 

UNK526 

UNKNOWN 

0.400000000 

pg/g 

0.5 

S 

ARS-95-10 

cso 

UNK526 

UNKNOWN 

0.400000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

cso 

IINK540 

UNKNOWN 

0.300000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

cso 

IINK543 

UNKNOWN 

0.300000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

cso 

irNK543 

UNKNOWN 

0.300000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

cso 

IINK544 

UNKNOWN 

0.300000000 

pg/g 

0.5 

s 

ARS-95-10 

cso 

IINK556 

UNKNOWN 

0.300000000 

pg/g 

0.5 

s 

107.70 

ARS-95.10 

cso 

IINK556 

UNKNOWN 

1.000000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

cso 

l[NK562 

UNKNOWN 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

SB 

66.67 

ARS-95-10 

cso 

UNK562 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

SBD 

ARS-95-10 

cso 

UNK642 

UNKNOWN 

0.600000000 

pg/g 

0.5 

SB 

40.00 

ARS-95.10 

cso 

IJNK642 

UNKNOWN 

0.900000000 

pg/g 

0.5 

SBD 

ARS-95-10 

cso 

IJNK651 

UNKNOWN 

0.500000000 

pg/g 

0.5 

S 

18.18 

ARS-95-10 

cso 

IINK651 

UNKNOWN 

0.600000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ARS.95-10 

cso 

irNK662 

UNKNOWN 

0.600000000 

pg/g 

0.5 

S 

18.18 

ARS-95-10 

cso 

IJNK662 

UNKNOWN 

0.500000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

cso 

IINK678 

UNKNOWN 

0.400000000 

pg/g 

0.5 

S 

ARS-95.10 

cso 

IJNK678 

UNKNOWN 

0.400000000 

pg/g 

0.5 

SD 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Flae  Data 

Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  DIOXINS 


OBP-95-04C 

CSO 

234HXF 

2.3.4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000069400  ^g/g 

2.5 

16.88 

OBP-95-04C 

CSO 

234HXF 

2,3,4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000058600  jig/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

234PCF 

2,3,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000066100  ^ig/g 

2.5 

10.85 

OBP-95-04C 

CSO 

234PCF 

2,3,4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000059300  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

678HPD 

1,23.4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000054100  jig/g 

2.5 

2.05 

OBP-95-04C 

CSO 

678HPD 

1.2J,4.6,7.8-HEPTACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

0.000053000  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

678HPF 

1,2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

0.000055200  ^g/g 

2.5 

2.75 

OBP-95-04C 

CSO 

678HPF 

1,23.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORFRAN 

0.000053700  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

678HXD  1,23.6.7.8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

0.000051900  ^g/g 

2.5 

OBP-95-04C 

CSO 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000051900  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

678HXF 

1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

0.000055200  ng/g 

2.5 

4.82 

OBP-95-04C 

CSO 

678HXF 

l,2A6,7,8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

0.000052600  Hg/g 

2.5 

D 

OBP.95^4C 

CSO 

789HPF 

1,23.4.7.8,9-HEPTACHIjORODIBENZORIRAN 

0.000059100  ng/g 

2.5 

12.59 

OBP-95-04C 

CSO 

789HPF 

1.23.4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

0.000052100  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-954)4C 

CSO 

789HXD  1,23.7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000049900  ^g/g 

2.5 

5.56 

OBP.95-04C 

CSO 

789HXD  1.2^.7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000047200  jig/g 

2.5 

D 

OBP-954>4C 

CSO 

789HXF 

l,2.3.7.8.9.HEXACHLORODIBENZORmAN 

0.000061400  ^g/g 

2.5 

17.92 

OBP-95-04C 

CSO 

789HXF 

1,2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0-000051300  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

78HXD 

1,2,3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000051500  ^ig/g 

2.5 

1.57 

OBP-95-04C 

CSO 

78HXD 

l,2J.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000050700  ng/g 

2.5 

D 

OBP-954)4C 

CSO 

78HXDF  1,2A4.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000051800  ^g/g 

2.5 

4.95 

OBP-95-04C 

CSO 

78HXDF  1,23,4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000049300  Mg/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

78PCDD 

1,23J,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000053200  ^g/g 

2.5 

2.86 

OBP.95-04C 

CSO 

78PCDD 

1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

0.000051700  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

78PCDF 

1,2^,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

0.000057200  fig/g 

2.5 

0.17 

OBP-95-04C 

CSO 

78PCDF 

1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000057300  ng/g 

2-5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000114000  ^g/g 

2.5 

4.48 

OBP-95-04C 

CSO 

OCDD 

OCTACHU)ROr)IBENZODIOXIN 

0.000109000  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000114000  ng/g 

2.5 

4.48 

OBP-95-04C 

CSO 

OCDF 

0CTACHU)R0DIBENZ0RJRAN 

0.000109000  ng/g 

2.5 

D 

OBP-954)4C 

CSO 

TCDD 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000020900  ^ig/g 

2.5 

4.90 

OBP-954)4C 

CSO 

TCDD 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000019900  ^g/g 

2.5 

D 

OBP-95-04C 

CSO 

TCDF 

23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.000023400  pLg/g 

2.5 

1.29 

OBP-95-04C 

CSO 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.000023100  iig/g 

2.5 

D 

OBS-95-04 

CSO 

234HXF 

2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000048300  fig/g 

0.5 

19.61 

OBS-95-04 

CSO 

234HXF 

2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000058800  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-04 

CSO 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000056000  jig/g 

0.5 

4.94 

OBS-95-04 

CSO 

234PCF 

23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

0.000053300  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-04 

CSO 

678HPD 

1,23,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000051100  ng/g 

0.5 

B 

2.32 

OBS-95-04 

CSO 

678HPD 

13,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

0.000052300  pLg/g 

0.5 

DB 
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Old  Bum  Area  (SWMII 6)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Test  Name 


Meas  Unit  F1a{  Data  ^ 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua!  %RPD 


Chemical  Class:  DIOXINS 

OBS-95-04  CSO  678HPF  1.2,3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
OBS-95-04  CSO  678HPF  1,2,3.4,6,7,8-HEFrACHljORODIBENZORIRAN 

OBS-95-04  CSO  678HXD  1.2.3.6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
OBS-95-04  CSO  678HXD  1.2.3,6.7.8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-04  CSO  678HXF  1,23,6.7,8-HEXACHLORODroENZORJRAN 
OBS-95-04  CSO  678HXF  1.23.6.7.8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

OBS-95-04  CSO  789HPF  1,2^.4,7.8,9-HEPTACHLORODffiENZORIRAN 
OBS-95-04  CSO  789HPF  1.2.3.4.7,8,9-HEPTACHLORODrBENZORIRAN 

OBS-95-04  CSO  789HXD  1.2J,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
OBS-95-04  CSO  789HXD  I,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95^  CSO  789HXF  1.2.3.7.8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
OBS-95-04  CSO  789HXF  1,23.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-04  CSO  78HXD  1,2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
OBS-95-04  CSO  78HXD  1.23,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-04  CSO  78HXDF  l,2J,4,7,8-HEXACHLORODroENZORIRAN 
OBS-95-04  CSO  78HXDF  1,2.3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-04  CSO  78PCDD  1.2J.7.8-PENTACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN 
OBS-95-04  CSO  78PCDD  1.2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DiOXIN 

OBS-95^  CSO  78PCDF  1.2^.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OBS-95-04  CSO  78PCDF  1.23.7.8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

OBS-95-04  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OBS-95^  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-04  CSO  OCDF  OCTACHU)RODIBENZOFURAN 
OBS-95-04  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-04  CSO  TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODDBENZODIOXIN 
OBS-95-04  CSO  TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

OBS-95-04  CSO  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
OBS-95-04  CSO  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORiRAN 

OBS-95-20  CSO  234HXF  2,3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
OBS-95-20  CSO  234HXF  2.3.4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

OBS-95-20  CSO  234PCF  2,3,4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OBS-95-20  CSO  234PCF  2.3,4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95.20  CSO  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
OBS-95-20  CSO  678HPD  I,2,3.4.6.7,8-HEPTACH1jORODIBENZO-P-DIOXIN 

OBS-95-20  CSO  678HPF  1,2.3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
OBS-95.20  CSO  678HPF  I,2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

OBS-95-20  CSO  678HXD  1,2,3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
OBS-95-20  CSO  678HXD  1,2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

OBS-95-20  CSO  678HXF  1,2,3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
OBS-95-20  CSO  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

OBS-95-20  CSO  789HPF  1,2,3,4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORfRAN 
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Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Test  Name 

Bool 

VaJue  Meas 

Depth 

Code 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  DIOXINS 

OBS-95-20 

cso 

789HPF 

1,2,3.4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

0.000045400  ng/g 

0.5 

DD 

5.66 

OBS-95-20 

cso 

789HXD 

1,2,3,7.8.9-HEXACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000037600  Hg/g 

0.5 

D 

7.18 

OBS-95-20 

cso 

789HXD 

1.2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000040400  ^g/g 

0.5 

DD 

OBS-95-20 

cso 

789HXF 

1.2,3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000041500  fig/g 

0.5 

D 

10.07 

OBS-95-20 

cso 

789HXF 

1,2,3,7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000045900  ^g/g 

0.5 

DD 

OBS-95.20 

cso 

78HXD 

U3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000044500  ^g/g 

0.5 

D 

3.20 

OBS-95-20 

cso 

78HXD 

1J3,4,7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

0.000043100  ^ig/g 

0.5 

DD 

OBS-95-20 

cso 

78HXDF 

1A3,4.7.8-HEXACHLOROD1BENZORIRAN 

0.000037000  fig/g 

0.5 

D 

10.26 

OBS-95-20 

cso 

78HXDF 

1.2,3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000041000  ^g/g 

0.5 

DD 

OBS-95-20 

cso 

78PCDD 

1.2,3,7.8-PENTACHIjOROD1BENZO-P-DIOXIN 

0.000036700  ng/g 

0.5 

D 

10.09 

OBS-95-20 

cso 

78PCDD 

1.2.3.7,8-PENTACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000040600  ^g/g 

0.5 

DD 

OBS-95-20 

cso 

78PCDF 

1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0,000037200  ^g/g 

0,5 

D 

9.96 

OBS.95.20 

cso 

78PCDF 

1.2,3.7.8-PENTACHljORODIBENZORrRAN 

0.000041100  ^g/g 

0.5 

DD 

OBS-95-20 

cso 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000100000  fig/g 

0.5 

DB 

1.00 

OBS.95-20 

cso 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0-000101000  ^g/g 

0.5 

DDB 

OBS-95.20 

cso 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000073000  ^g/g 

0.5 

DB 

1.36 

OBS-95-20 

cso 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000074000  ^g/g 

0.5 

DDB 

OBS-95-20 

cso 

TCDD 

2^,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000015300  ^ig/g 

0.5 

D 

4.47 

OBS-95-20 

cso 

TCDD 

2  J.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000016000  ^ig/g 

0.5 

DD 

OBS-95-20 

cso 

TCDF 

2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORJRAN 

0.000014600  ^g/g 

0.5 

DB 

10.39 

OBS-95-20 

cso 

TCDF 

2  J,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000016200  ng/g 

0.5 

DDB 

Chemical  Class:  METALS 

OBS-95-29 

cso 

SB 

ANTIMONY 

5.110000000  ^ig/g 

0.5 

11.44 

OBS-95-29 

cso 

SB 

ANTIMONY 

5.730000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-29 

cso 

TL 

THALLRJM 

2.420000000  ^g/g 

0.5 

4.22 

OBS-95-29 

cso 

TL 

THALLRIM 

2.320000000  ^g/g 

0.5 

D 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 

Flag 

Depth  C:ode 

Data 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  METALS 

SAS-95.10 

cso 

SB 

ANTIMONY 

3.500000000  jig/g 

0.5 

D 

7.41 

SAS-95.10 

cso 

SB 

ANTIMONY 

3.250000000  ng/g 

0.5 

DD 

SAS.95.10 

cso 

SE 

SELENRIM 

2.710000000  fig/g 

0.5 

D 

5.69 

SAS-95-10 

cso 

SE 

SELENRIM 

2.560000000  fig/g 

0.5 

DD 

SAS-95.10 

cso 

TL 

THALLRJM 

2.550000000  jig/g 

0.5 

D 

732 

SAS-95.10 

cso 

TL 

THALLRIM 

2.370000000  fig/g 

0.5 

DD 

SAS.95-10 

cso 

V 

VANADRJM 

81.30000000  \ig/g 

0.5 

D 

2.S7 

SAS-95-10 

cso 

V 

VANADRIM 

79.00000000  jig/g 

0.5 

DD 

SAS-95-10 

cso 

ZN 

ZINC 

117.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

4.18 

SAS-95-10 

cso 

ZN 

ZINC 

122.0000000  jig/g 

0.5 

DD 
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AED  Test  Range  (SWMV  40)  Phase  II  HI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Boo! 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

C-'ode 

DaU 

Qual 

%RPD 

Chemical  Class:  ANIONS 

ARS-95-10 

cso 

CUM 

PERCHLORATE 

14.00000000  jig/g 

0.5 

D 

3.64 

ARS-95-10 

cso 

CUM 

PERCHLORATE 

13.50000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS.95-10 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

12-40000000  fig/g 

0.5 

D 

O.SO 

ARS-95-10 

CSO 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

12.50000000  Hg/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

S04 

SULFATE 

22.70000000  ^g/g 

0.5 

D 

0.88 

ARS-95-10 

cso 

S04 

SULFATE 

22.90000000  ^g/g 

0.5 

DD 

Chemical  Class:  CYANIDE 

ARS-95-10 

cso 

CYN 

CYANIDE 

4.760000000  \ig/g 

0.5 

D 

9.22 

ARS-95-10 

cso 

CYN 

CYANIDE 

5.220000000  ^g/g 

0.5 

DD 

Chemical  Class:  ETEIYLCENTRALITE 

ARS-95-10 

cso 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

205.0000000  ^ig/g 

0.5 

D 

0.98 

ARS-95-10 

cso 

SMDRJR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

203.0000000  ^g/g 

0.5 

DD 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARS.95-10 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

25.40000000  ug/g 

0.5 

D 

4.24 

ARS-95-10 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

26.50000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  iig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

48.90000000  fig/g 

0.5 

D 

W 

ARS.95-10 

CSO 

246TNT 

K> 

% 

i 

§ 

1 

52.80000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS.95.10 

cso 

24DNT 

2,4-DiNrrROTOLUENE 

24.40000000  ^g/g 

0.5 

D 

4.80 

ARS-95-10 

cso 

24DNT 

2,4-DiNiTROTOLUENE 

25.60000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

26DNT 

2,6-DiNiTROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

CSO 

26DNT 

2,6-DiNiTROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

39.80000000  ^ig/g 

0.5 

CD 

152.30 

ARS.95-10 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

5.390000000  Mg/g 

0.5 

CDD 

ARS.95-10 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

46.80000000  fig/g 

0.5 

D 

4.18 

ARS-95-10 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

48.80000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

NC 

NrrROCELLUUlSE 

135.0000000  fig/g 

0.5 

D 

43.02 

ARS-95-10 

cso 

NC 

NTTRCXJELLUUISE 

87.20000000  Mg/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

NG 

NITROGLYCERINE 

10.70000000  ^g/g 

0.5 

D 

633 

ARS-95-10 

cso 

NG 

NTTRCXILYCERINE 

11.40000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

cso 

NQ 

NITROGUANIDINE 

12.60000000  |jig/g 

0.5 

D 

1.60 

ARS-95-10 

cso 

NQ 

NITROGUANIDINE 

12.40000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

PETN 

PETN 

21.20000000  ^g/g 

0.5 

D 

0.95 

ARS-95.10 

cso 

PETN 

PETN 

21.00000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

85.10000000  Mg/g 

0.5 

D 

11.73 

ARS-95-10 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

95.70000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANH.INE 

LT 

2.110000000  jig/g 

0.5 

D 

A 

ARS-95-10 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  pLg/g 

0.5 

DD 

w 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSI\  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95.10 

CSO 

123TCB 

l,Z3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

124TCB 

l,Z4-TRICHLOROBENZENE 

8.900000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

8.900000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

12DCLB 

L2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

cso 

12DPH 

1,2.DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

12DPH 

L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.500000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

5.700000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

13DCLB 

l,3.DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

13DNB 

I^-DINTTROBENZEInJE 

ND 

0.630000000  (ig/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

cso 

13DNB 

1,3-DrNrrROBENZENE 

ND 

0.630000000  Mg/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

cso 

14DCLB 

1,4-DlCHLOROBENZENE 

8.400000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

14DCLB  L4-DICHU)ROBENZENE 

8.600000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

236TCP 

2;3,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  Mg/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

246TBP 

2A6-TRIBROMOPHENOL 

10.00000000  ^ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

246TBP 

Z4,6-TRIBROMOPHENOL 

12.00000000  iig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

24DCLP 

2,4.DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

24DCLP 

2,4.DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3,000000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

24DMP 

2,4-DlMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS.95-10 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000  ^ig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlJENE 

4.700000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLIIENE 

4.800000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.570000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.570000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.320000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.320000000  jig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

6.900000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

6.900000000  ^ig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL.D4 

4.300000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

2CLPD4 

2-CHL0R0PHEN01^D4 

4.300000000  ng/g 

0.5 

D 

%RPD 


3.57 


235 


18.18 


Zll 
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AEX>  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-10 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

2FBP 

2-FLlIOROBIPHENYL 

9.000000000  ^g/g 

0.5 

8.51 

ARS-95.10 

CSO 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

9.800000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

2FP 

2-FLlIOROPHENOL 

5.400000000  ^g/g 

0,5 

11.76 

ARS-95-10 

CSO 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.800000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0,032000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

NI) 

3.100000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.100000000  ng/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.100000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHL()ROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHU)ROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000  gg/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

3NANIL  3.NITROANILINE 

LT 

3.000000000  ^g/g 

0,5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANlLINE 

LT 

3.000000000  ^g/g 

0,5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

3NT 

3-Nn'ROTOUIENE 

LT 

0,340000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.340000000  jig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

46DN2C  4,6-DrNITRO-2CRESOL 

LT 

0.800000000  gg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITR0-2<:RES0L 

LT 

0.800000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  gg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  gg/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  gg/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  fig/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14,00000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

14.00000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  gg/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  jig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  gg/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

4NAN1L  4-NITROANILINE 

ND 

3,100000000  gg/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

10.00000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

10.00000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  jtg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0,5 

DD 

m 

ARS-95-10 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIJLFAN 

LT 

0.400000000  Jig/g 

0.5 

D 
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AED  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Media  Meas  Unit  Fbe  Data 

Site  ID _ Type _ Test  Name _ Boo!  Value  Meas  Depth  Code  Qml  %RPD 


Chemical  Class:  SEtMTVOLATDJES 


ARS-95-10 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.300000000  ftg/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.300000000  ^ig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.200000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

8.200000000  ^ig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.130000000  fig/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.130000000  ^g/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  *ig/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.065000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2.CHU)ROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHU)ROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  Hg/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2.CHU)ROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  Hg/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  jig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.480000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.480000000  fig/g 

0,5 

DD 

ARS-95.10 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

BAANT 

BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.200000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [Al  PYRENE 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  Mg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [Bi  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS.95.10 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  jig/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIJLFAN 

LT 

2.400000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.400000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  ^lg/g 

0.5 

RD 

ARS-95.10 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  jig/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  ^ig/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  ^g/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

BGHIPY  BENZO  PERYLENE 

LT 

0.180000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [aHJ]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  ng/g 

0.5 

DD 
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AED  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

ARS-95-10 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0,032000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  ^g/g 

0,5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

CL6CP 

HEXACHUIROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

CLDAN 

CHUIRDANE 

LT 

0.680000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CLDAN 

CHKIRDANE 

LT 

0.680000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlILHDE 

LT 

0.097000000  ^g/g 

0,5 

D 

ARS-95.10 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SOLRDE 

LT 

0.097000000  ^ig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  ^ig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHyL  SlILFONE 

LT 

0.066000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SIJLFONE 

LT 

0.066000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHUIROPROPANE 

LT 

0.071000000  ^ig/g 

0,5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHU)ROPROPANE 

LT 

0.071000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  \ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  ^g/g 

0-5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DBZFII 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.380000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DBZFII 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0-570000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

0.270000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTH  ALATE 

3.800000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

cso 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

6.900000000  pig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  pLg/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

DNBP 

DI-N-BiriTL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  pig/g 

0.5 

DD 

%RPD 


173.50 


9.09 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSI),  Relative  Percent  Difference _ 

Media  Meas  Unit  FUc 

Sfff  IP _ Type  Test  Name  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual  %RPD 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-10 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ^ig/g 

0.5 

DD 

ARS.95.10 

CSO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

9.300000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

CSO 

DNOPD 

DI-N-CKTYL  PHTHALATE.D4 

7.900000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

EKDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ^g/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  jig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ARS.95-10 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  jig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHU  )REPOXIDE 

LT 

0.480000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS.95-10 

CSO 

ICDPYR 

INDENO|1.2J-C,Dl  PYRENE 

LT 

2.400000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ICDPYR  INDENO(1.2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95.10 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  ng/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

DRD 

ARS-95-10 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  Jig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

MIREX 

1.1A.2.2,3,3A.4.5.5,5A.5B,6-DECACHL0R(XX:TAHY 

LT 

0.140000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

MIREX 

LlA^.23,3A.4.5.5,5A.5B.6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.140000000  ng/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.180000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.180000000  ^ig/g 

0-5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  iig/g 

0.5 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 


Media  Meas  Unit  Fine  Data 


Chemical  Class: 

SEMIVOl 

ARS-95-10 

CSO 

NAP 

ARS-95.10 

CSO 

NB 

ARS-95-10 

CSO 

NB 

ARS-95-10 

CSO 

NBD5 

ARS.95-10 

CSO 

NBD5 

ARS-95.10 

CSO 

NNDME 

ARS-95-10 

CSO 

NNDME 

ARS-95.10 

CSO 

NNDNP 

ARS-95-10 

CSO 

NNDNP 

ARS-95-10 

CSO 

NNDPA 

ARS-95-10 

CSO 

NNDPA 

ARS-95.10 

CSO 

OXAT 

ARS-95-10 

CSO 

OXAT 

ARS.95-10 

CSO 

PCB016 

ARS-95.10 

CSO 

PCB0I6 

ARS.95.10 

CSO 

PCB221 

ARS-95-10 

CSO 

PCB221 

ARS-95-10 

CSO 

PCB232 

ARS-95-10 

CSO 

PCB232 

ARS-95.10 

CSO 

PCB242 

ARS-95-10 

CSO 

PCB242 

ARS-95-10 

CSO 

PCB248 

ARS-95.10 

CSO 

PCB248 

ARS-95.10 

CSO 

PCB254 

ARS.95.10 

CSO 

PCB254 

ARS-95-10 

CSO 

PCB260 

ARS-95-10 

CSO 

PCB260 

ARS-95-10 

CSO 

PCB262 

ARS-95-10 

CSO 

PCB262 

ARS.95-10 

CSO 

PCP 

ARS-95-10 

CSO 

PCP 

ARS-95.10 

CSO 

PHANT 

ARS-95-10 

CSO 

PHANT 

ARS-95.10 

CSO 

PHEND6 

ARS-95-10 

CSO 

PHEND6 

ARS-95-10 

CSO 

PHENO 

ARS.95.10 

CSO 

PHENO 

ARS-95.10 

CSO 

PPDDD 

ARS-95-10 

CSO 

PPDDD 

ARS-95-10 

CSO 

PPDDE 

ARS-95-10 

CSO 

PPDDE 

Test  Name 


NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

NITROBENZENE 


Meas  Unit 

Boo!  Value  Meas 


Fia{  Data 

Depth  C'ode  Qual 


PENTACHLOROPHENOL 

PENTACHLOROPHENOL 


LT 

0.740000000  ng/g 

0.5 

DD 

LT 

1.800000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

1.800000000  fig/g 

0.5 

DD 

5.000000000  ng/g 

0.5 

5.200000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.460000000  iig/g 

0.5 

D 

LT 

0.460000000  ^g/g 

0.5 

DD 

9.000000000  |ig/g 

0.5 

D 

9.200000000  ^g/g 

0.5 

DD 

LT 

0.290000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.290000000  pg/g 

0.5 

DD 

LT 

0.075000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.075000000  ng/g 

0.5 

DD 

LT 

0.320000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.320000000  fig/g 

0.5 

DD 

NI) 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

RD 

NI) 

0.320000000  pg/g 

0.5 

DRD 

ND 

0.320000000  jig/g 

0.5 

RD 

NI) 

0.320000000  pg/g 

0.5 

DRD 

ND 

0.320000000  jig/g 

0.5 

RD 

ND 

0.320000000  jig/g 

0.5 

DRD 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

DRD 

ND 

0.320000000  jig/g 

0.5 

RD 

ND 

0.320000000  pg/g 

0.5 

DRD 

LT 

0.790000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.790000000  jig/g 

0.5 

DD 

LT 

6.300000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

6.300000000  pg/g 

0.5 

DD 

4.200000000  pg/g 

0.5 

D 

4.000000000  pg/g 

0.5 

DD 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

DD 

6.400000000  pg/g 

0.5 

6.600000000  pg/g 

0.5 

D 

10.00000000  pg/g 

0.5 

D 

10.00000000  pg/g 

0.5 

DD 

LT 

0.064000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.064000000  pg/g 

0.5 

DD 

LT 

0.068000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.068000000  pg/g 

0.5 

DD 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data  -  MS/MSD,  Relative  Percent  Difference 

Data 
Qual 


Site  ID 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flat 

C'ode 

ARS-95.10 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRlCHLORO 

LT 

0.100000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

PPDDT 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRlCHLORO 

LT 

0.100000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000  fig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

PYR 

PYRENE 

7.600000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

PYR 

PYRENE 

7.300000000  ^g/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

SIIPON 

2<:HL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

cso 

SirPON 

2-CHU)RC)-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  |ig/g 

0.5 

DD 

ARS-95-10 

cso 

TRPD14  TERPHENYL-D14 

5.000000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.10 

cso 

TRPD14  TERPHENYl^DM 

5.000000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ftgfg 

0.5 

D 

ARS-95-10 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

0.5 

DD 

%RPD 


4.03 


853 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Site 

SltelD  Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Booi 

Value 

UbR 

Meas 

Fla^ 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

RNSW 

CQC 

BR 

BROMIDE 

198.00000 

ng/l 

RNSW 

CQC 

BR 

BROMIDE 

LT 

50.00000 

pg/* 

RNSW 

CQC 

CL 

CHLORIDE 

LT 

273.00000 

ng/l 

RNSW 

CQC 

CL 

CHLORIDE 

250000.0000 

llg/l 

X 

RNSW 

CQC 

F 

FLUORIDE 

LT 

71.00000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

F 

FLUORIDE 

LT 

710.00000 

RNSW 

CQC 

N02 

NITRITE 

LT 

28.30000 

Hg/l 

RNSW 

CQC 

N02 

NITRITE 

LT 

280.00000 

pg/I 

RNSW 

CQC 

N03 

NITRATE 

LT 

24.30000 

MB'! 

RNSW 

CQC 

NOS 

NITRATE 

3900.00000 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

P04 

PHOSPHATE 

LT 

33.00000 

pg/l 

F 

RNSW 

CQC 

P04 

PHOSPHATE 

LT 

33.00000 

HB/l 

RNSW 

CQC 

S04 

SULFATE 

LT 

137.00000 

RNSW 

CQC 

S04 

SULFATE 

100000.0000 

pg/I 

Chemical  Class:  CYANIDE 

RNSW 

CQC 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

(»g/> 

RNSW 

CQC 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000 

Hg/I 

Chemical  Class:  DIOXINS 

RNSW 

CQC 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

NI) 

0.00042 

Hg/I 

B 

RNSW 

CQC 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00036 

Pg/1 

B 

RNSW 

CQC 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ND 

0.00001 

ng/l 

R 

RNSW 

CQC 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.00004 

I»g/1 

RNSW 

CQC 

TCDD 

2.3.7,8  TETRACHLORODBENZODIOXIN 

ND 

0.00000 

ng/l 

R 

RNSW 

CQC 

TCDD 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ND 

0.00000 

pg'l 

R 

RNSW 

CQC 

TCDF 

2,3.7,8  TETRACHLORODKENZORIRAN 

ND 

0.00000 

pg/I 

R 

RNSW 

CQC 

TCDF 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.00000 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

THCDD 

TOTAL  HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXINS 

ND 

0.00000 

Pg/I 

R 

RNSW 

CQC 

THCDD 

TOTAL  HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXINS 

ND 

0.00000 

Hg/1 

R 

RNSW 

CQC 

THCDF 

TOTAL  HEXACHLORODIBENZORIRANS 

ND 

0.00000 

iig/l 

R 

RNSW 

CQC 

THCDF 

TOTAL  HEXACHLORODIBENZORIRANS 

0.00001 

RNSW 

CQC 

THPCD 

TOTAL  HEPTACHLORODBENZO-P-DIOXIN 

0.00002 

RNSW 

CQC 

THPCD 

TOTAL  HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00004 

ng/l 

B 

RNSW 

CQC 

THPCDF 

TOTAL  HEPTACHLORODBENZORIRANS 

ND 

0.00000 

pg/I 

R 

RNSW 

CQC 

THPCDF 

TOTAL  HEPTACHLORODIBENZORIRANS 

0.00001 

pg/l 

RNSW 

CQC 

TPCDD 

TOTAL  PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ND 

0.00000 

ftg^ 

R 

RNSW 

CQC 

TPCDD 

TOTAL  PENTACHLORODIBENZaP-DIOXIN 

ND 

0.00000 

pg/l 

R 

RNSW 

CQC 

TPCDF 

TOTAL  PENTACHLORODIBENZORIRANS 

ND 

0.00000 

pg/I 

R 

RNSW 

CQC 

TPCDF 

TOTAL  PENTACHLORODIBENZORTRANS 

0.00000 

pg/I 

RNSW 

CQC 

TTCDD 

TOTAL  TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXINS 

ND 

0.00000 

tlg/i 

R 

RNSW 

CQC 

TTCDD 

TOTAL  TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXINS 

ND 

0.00000 

pg/I 

R 

RNSW 

CQC 

TTCDF 

TOTAL  TETRACHLORODIBENZORIRANS 

ND 

0.00000 

Hg/1 

R 

RNSW 

CQC 

TTCDF 

TOTAL  TETRACHLORODIBENZORIRANS 

0.00000 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

RNSW 

CQC 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT  . 

0.38800 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.38800 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

13DNB 

LS-DINTTROBENZENE 

LT 

0.27000 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.27000 

(ig/1 

RNSW 

CQC 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.76700 

pg/I 

RNSW 

CQC 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.76700 

fig/I 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  1 R1  data 


Site 

Site  ID  Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qua] 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

RNSW 

CQC 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.16000 

pg/i 

RNSW 

CQC 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.16000 

pg/i 

RNSW 

CQC 

26DNT 

2.6-DINlTROTOLUENE 

LT 

1.11000 

Mg/l 

RNSW 

CQC 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

1.11000 

fi«/l 

RNSW 

CQC 

HMX 

CYCU3TETRAMETHYLENETETRAMTR.AMI 

LT 

0.86900 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMl 

LT 

0.86900 

PS'I 

RNSW 

CQC 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.54000 

Pg/1 

RNSW 

CQC 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.54000 

Pg/I 

RNSW 

CQC 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.61700 

fig/I 

RNSW 

CQC 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.61700 

RNSW 

CQC 

TETRYL 

N.METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.19100 

(ig/1 

RNSW 

CQC 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

0.19100 

Hg/I 

Chemical  Class:  METALS 

RNSW 

CQC 

AG 

SILVER 

LT 

0.31600 

pg/l 

RNSW 

CQC 

AG 

SILVER 

LT 

0.31600 

pg/l 

RNSW 

CQC 

AG 

SILVER 

LT 

32.00000 

RNSW 

CQC 

AS 

ARSENIC 

LT 

440.00000 

G 

RNSW 

CQC 

AS 

ARSENIC 

LT 

43.80000 

t*g/l 

RNSW 

CQC 

AS 

ARSENIC 

LT 

440.00000 

G 

RNSW 

CQC 

AS 

ARSENIC 

LT 

43.80000 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

BA 

BARIUM 

1 10.00000 

RNSW 

CQC 

BA 

BARRIM 

1.75000 

|ig/l 

RNSW 

CQC 

BA 

BARIUM 

91.00000 

i 

RNSW 

CQC 

BA 

BARIUM 

30.10000 

lig/l 

RNSW 

CQC 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.34100 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.34100 

RNSW 

CQC 

CD 

CADMIUM 

LT 

2.67000 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

CD 

CADMIUM 

LT 

2.67000 

f'e'i 

RNSW 

CQC 

CD 

CADMRTM 

LT 

2.67000 

pg/J 

RNSW 

CQC 

CD 

CADMIUM 

LT 

2.67000 

pg'l 

RNSW 

CQC 

CR 

CHROMRJM 

LT 

4.47000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

CR 

CHROMRIM 

LT 

4.47000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

CR 

CHROMRIM 

LT 

4.47000 

ftg/l 

RNSW 

CQC 

CR 

CHROMRIM 

LT 

4.47000 

fig/l 

RNSW 

CQC 

CU 

COPPER 

LT 

4.29000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

CU 

COPPER 

7.37000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

FE 

IRON 

LT 

24.60000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

FE 

IRON 

28.90000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

HG 

MERCURY 

LT 

0.56600 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

HG 

MERCURY 

LT 

0.56600 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

HG 

MERCURY 

LT 

0.56600 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

NI 

NICKEL 

LT 

8.76000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

NI 

NICKEL 

LT 

8.76000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

PB 

LEAD 

LT 

40.60000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

PB 

LEAD 

LT 

4.74000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

PB 

LEAD 

LT 

40.60000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

PB 

LEAD 

LT 

4.74000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

SB 

ANTIMONY 

LT 

51.20000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

SB 

ANTIMONY 

LT 

51.20000 

Hg/1 

RNSW 

CQC 

$E 

SELENRIM 

LT 

104.00000 

Hg/1 

i 

RNSW 

CQC 

SE 

SELENRIM 

LT 

104.00000 

Hg/1 

\ 

RNSW 

CQC 

SE 

SELENRIM 

LT 

1000.00000 

Hg/1 

G 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Site 

SHelD  Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

RNSW 

CQC 

SE 

SELENRIM 

LT 

1000.00000 

pg/i 

G 

RNSW 

CQC 

TL 

THALLRIM 

LT 

114.00000 

RNSW 

CQC 

TL 

THALLRIM 

LT 

1100.00000 

|»g/l 

G 

RNSW 

CQC 

ZN 

ZINC 

23.80000 

(•s'! 

RNSW 

CQC 

2N 

ZINC 

LT 

19.40000 

Mg/I 

Chemical  Class:  PESTICIDES 

RNSW 

CQC 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00600 

RNSW 

CQC 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00600 

pg/l 

RNSW 

CQC 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

LT 

0.00200 

pg/I 

RNSW 

CQC 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

LT 

0.00200 

pg/1 

RNSW 

CQC 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSOLFAN 

ND 

0.05000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSIILFAN 

ND 

0.05000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

ALDRN 

ALDRIN 

ND 

0.05000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

ALDRN 

ALDRIN 

ND 

0.05000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

0-05000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

0.05000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

BENSLF 

BETA-ENDOSIILFAN 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

BENSLF 

BETA-ENDOSIILFAN 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.03700 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.03700 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.02200 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.02200 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00800 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00800 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

LT 

0.03100 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

LT 

0.03100 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00800 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00800 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.06100 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.06100 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.13400 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.13400 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.03300 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.03300 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

0.50000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

0.50000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.06800 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.06800 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.07500 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.07500 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.02000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1-DICHLO 

LT 

0.02000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDE 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLO 

LT 

0.08800 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHU) 

LT 

0.08800 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L  L 1-TRICH 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 

RNSW 

CQC 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICH 

ND 

0.10000 

Mg/1 

T 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  PESTICIDES 


RNSW 

CQC 

TXPHE 

TOXAPHENE 

RNSW 

CQC 

TXPHE 

TOXAPHENE 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

RNSW 

CQC 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

124TCB 

1,2,4-TRlCHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

124TCB 

U2,4-TRICHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHljOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

12DCLB 

1 ,2-DICHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHIjOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHIjOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

14DCLB 

1,4-DICHIjOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

RNSW 

CQC 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

RNSW 

CQC 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

RNSW 

CQC 

246TCP 

2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

RNSW 

CQC 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

RNSW 

CQC 

24DCLP 

2,4.DICHL0R0PHEN0L 

RNSW 

CQC 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

RNSW 

CQC 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

RNSW 

CQC 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

RNSW 

CQC 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

RNSW 

CQC 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

RNSW 

CQC 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

RNSW 

CQC 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

RNSW 

CQC 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

RNSW 

CQC 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

RNSW 

CQC 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

RNSW 

CQC 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

RNSW 

CQC 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

RNSW 

CQC 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

RNSW 

CQC 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

RNSW 

CQC 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

RNSW 

CQC 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

RNSW 

CQC 

2NANIL 

2.NITROANILINE 

RNSW 

CQC 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

RNSW 

CQC 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

RNSW 

CQC 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

RNSW 

CQC 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

RNSW 

CQC 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDrNE 

RNSW 

CQC 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

RNSW 

CQC 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

RNSW 

CQC 

46DN2C 

4,6.DINITRO-2-CRESOL 

RNSW 

CQC 

46DN2C 

4.6-DINrrRO-2-CRESOL 

RNSW 

CQC 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

RNSW 

CQC 

4BRPPE 

4-bromophenylphenyl  ether 

RNSW 

CQC 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

RNSW 

CQC 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

RNSW 

CQC 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

RNSW 

CQC 

4CL3C 

4-CHIJORO-3-CRESOL 

RNSW 

CQC 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

Meas 

Unit 

Wag 

Bool 

Value  Meas 

Code 

ND 

1.00000 

T 

ND 

1.00000 

pg/1 

T 

LT 

3.60000 

pg/l 

LT 

3.60000 

1*8/1 

LT 

2.80000 

1*8/1 

LT 

2.80000 

l*g/l 

LT 

10.00000 

1*8/1 

LT 

10.00000 

1*8/1 

LT 

8.50000 

1*8/1 

LT 

8.50000 

1*8/1 

LT 

4.40000 

1*8/1 

LT 

4.40000 

1*8/1 

ND 

50.00000 

M8/1 

R 

ND 

50.00000 

1*8/1 

R 

ND 

10.00000 

1*8/1 

R 

ND 

10.00000 

1*8/1 

R 

ND 

10.00000 

1*8/1 

R 

ND 

10.00000 

1*8/1 

R 

ND 

10.00000 

P8/1 

R 

ND 

10.00000 

1*8/1 

R 

ND 

50.00000 

1*8/1 

R 

ND 

50.00000 

1*8/1 

R 

LT 

5.50000 

88/1 

LT 

5.50000 

88/1 

LT 

6.60000 

88/1 

LT 

6.60000 

88/1 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

LT 

9.60000 

88/1 

LT 

9.60000 

88/1 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

50.00000 

88/1 

R 

ND 

50.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

6.00000 

88/1 

R 

ND 

20.00000 

88/1 

R 

ND 

50.00000 

88/1 

R 

ND 

50.00000 

88/1 

R 

ND 

50.00000 

88/1 

R 

ND 

50.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

ND 

10.00000 

88/1 

R 

Data 


Qiial 
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Rime  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Site 

Site  ID  Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

RNSW 

CQC 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

10.00000 

iig/i 

R 

RNSW 

CQC 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ND 

10.00000 

»ig/i 

R 

RNSW 

CQC 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ND 

10.00000 

pg/i 

R 

RNSW 

CQC 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

50.00000 

R 

RNSW 

CQC 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

50.00000 

R 

RNSW 

CQC 

4NP 

4.NITROPHENOL 

ND 

50.00000 

Hg/I 

R 

RNSW 

CQC 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

ND 

50.00000 

Mg/I 

R 

RNSW 

CQC 

ABHC 

ALPHA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

6.80000 

Mg^ 

RNSW 

CQC 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

6.80000 

Hg/I 

RNSW 

CQC 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

30.00000 

Mg/I 

R 

RNSW 

CQC 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

30.00000 

Mg/I 

R 

RNSW 

CQC 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

30.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSIILFAN 

ND 

30.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

12.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

12.00000 

M8/1 

RNSW 

CQC 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

19.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

19.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

20.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

20.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

8.10000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

8.10000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

32.00000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

32.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

BAANT 

BENZO  [A1  ANTHRACENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

14.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

BAPYR 

BENZO  JAl  PYRENE 

LT 

10.00000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

BAPYR 

BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

10.00000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

23.00000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

23.00000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

4.90000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

4.90000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

BBZP 

BirPYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

ND 

6.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

ND 

6.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

BENZO 

BENZOIC  ACm 

ND 

50.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

50.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

7.10000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

BGHIPY 

BENZO  [GMl]  PERYLENE 

LT 

7.10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

21.00000 

Mg/I 

RNSW 

CQC 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

21.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

RNSW 

CQC 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

15.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

8.30000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

8.30000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RJ  data 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


RNSW 

CQC 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

10.00000 

ng/l 

R 

RNSW 

CQC 

CL6CP 

HEXACHLORCXJYCLOPENTADDENE 

ND 

10.00000 

R 

RNSW 

CQC 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

5.10000 

fig/l 

RNSW 

CQC 

CL6ET 

HEXACHU)ROETHANE 

LT 

5.10000 

RNSW 

CQC 

CLDAN 

CHLORDANE 

ND 

30.00000 

Fg/l 

R 

RNSW 

CQC 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

5.90000 

Fg/1 

RNSW 

CQC 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

5.90000 

ligfl 

RNSW 

CQC 

CPMSO 

«HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

6.80000 

RNSW 

CQC 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

6.80000 

Fg/l 

RNSW 

CQC 

CPMS02 

442HU)ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

38.00000 

Fg/1 

RNSW 

CQC 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

38.00000 

RNSW 

CQC 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

7.50000 

fb'J 

RNSW 

CQC 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

7.50000 

Fg/1 

RNSW 

CQC 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

6.40000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

6.40000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000 

Fg/1 

R 

RNSW 

CQC 

DITH 

DITHIANE 

LT 

7.70000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

DITH 

DITHIANE 

LT 

7.70000 

Fg/1 

RNSW 

CQC 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

11.00000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

11.00000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000 

Fg/l 

R 

RNSW 

CQC 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

DNBP 

DLN.BUTYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

15.00000 

Fg/1 

RNSW 

CQC 

DNOP 

DI-N-CX:TYL  PHTHALATE 

LT 

15.00000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

6.60000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

6,60000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

ESFS04 

ENDOSIFLFAN  SULFATE 

ND 

6.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

ESFSCM 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

6.00000 

Fg/1 

R 

RNSW 

CQC 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

20.00000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

20.00000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

30.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

18.00000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

HCBD 

HEXACHLOROBirPADIENE 

LT 

18.00000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

6.20000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

6.20000 

Fg/1 

RNSW 

CQC 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

7.20000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

7.20000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

ICDPYR 

INDENO|L2,3-C,D|  PYRENE 

LT 

7.20000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

ICDPYR 

INDENO[l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

7.20000 

Fg/1 

RNSW 

CQC 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

10.00000 

Fg/I 

R 

RNSW 

CQC 

LIN 

LINDANE 

LT 

5.80000 

Fg/I 

RNSW 

CQC 

LIN 

LINDANE 

LT 

5.80000 

Fg/1 

RNSW 

CQC 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

30.00000 

Fg/I 

R 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Site 

Site  ID  Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UbH 

Meas 

Flaf 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 

RNSW 

CQC 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

30.00000 

R 

RNSW 

CQC 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

7.30000 

Mg/1 

RNSW 

CX^ 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

7.30000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

10.00000 

Mg^l 

R 

RNSW 

CQC 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

NDNPA 

NTTROSO  DLN-PROPYLAMINE 

LT 

4.50000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

4.50000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

9,10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

9.10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

50.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

50.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

22.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

22.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PHENO 

PHENOL 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

PHENO 

PHENOL 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

PPDDE) 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DlCHL() 

LT 

9.70000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDI) 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DlCHLO 

LT 

9.70000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA^HLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

LT 

9.30000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

LT 

9.30000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDT 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l  ,1,1  -TRICH 

LT 

7.30000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PPDDT 

2,2.BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l,  1, 1  -TRICH 

LT 

7.30000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

4.70000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

4.70000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000 

Mg/1 

Chemical  Class:  VOLATILES 

RNSW 

CQC 

lllTCE 

LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

lllTCE 

LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

112TCE 

LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

112TCE 

Ll,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

IIDCLE 

L 1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

12DCE 

L2.DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg^l 

RNSW 

CQC 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

12DCLE 

l,2.DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHIjOROPROPANE 

LT 

2.80000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

12DMB 

1 ,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

RNSW 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000 

Mg/1 

RNSW 

CQC 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000 

Mg/1 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  VOLATP-Ti'S 


RNSW 

CQC 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

RNSW 

CQC 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

RNSW 

CQC 

14DCLB 

1,4-DlCHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

RNSW 

CQC 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

RNSW 

CQC 

ACET 

ACETONE 

RNSW 

CQC 

ACET 

ACETONE 

RNSW 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

RNSW 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

RNSW 

CQC 

C12DCE 

CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 

RNSW 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

RNSW 

CQC 

C13DCP 

CIS-l,3-DlCHLOROPROPYLENE 

RNSW 

CQC 

C13DCP 

CIS.1,3-DICHLOROPROPYLENE 

RNSW 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

RNSW 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

RNSW 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

RNSW 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

RNSW 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

RNSW 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

RNSW 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

RNSW 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

RNSW 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

RNSW 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

RNSW 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

RNSW 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

RNSW 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

RNSW 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

RNSW 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

RNSW 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

RNSW 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

RNSW 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

RNSW 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

RNSW 

CQC 

CHCL3 

CHLOROFORM 

RNSW 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

RNSW 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

RNSW 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

RNSW 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

RNSW 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

RNSW 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

RNSW 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

RNSW 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

RNSW 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

RNSW 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

RNSW 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

RNSW 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

RNSW 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

RNSW 

CQC 

MNBK 

METHYUN-BUTYL  KETONE 

RNSW 

CQC 

MNBK 

METHYl^N-BirrYL  KETONE 

RNSW 

CQC 

STYR 

STYRENE 

RNSW 

CQC 

STYR 

STYRENE 

RNSW 

CQC 

T13DCP 

TRANS.l,3-DICHLOROPROPENE 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Fbif 

Code 

ND 

5.00000 

Mg/l 

R 

ND 

5.00000 

l»g/l 

R 

LT 

8.10000 

Mg/I 

LT 

8.10000 

Mg/I 

LT 

82.00000 

Mg/I 

LT 

82.00000 

Mg/I 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

6.00000 

Mg/I 

S 

LT 

7.90000 

Mg/I 

LT 

7.90000 

Mg/I 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

LT 

0.50000 

Mg/I 

LT 

0.50000 

Mg/I 

LT 

2.12000 

Mg/I 

LT 

2.12000 

Mg/I 

LT 

2.40000 

Mg/I 

LT 

2.40000 

Mg/I 

LT 

3.70000 

Mg/I 

LT 

3.70000 

Mg/I 

6.96000 

Mg/I 

B 

8.92000 

Mg/I 

B 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

1.60000 

Mg/I 

LT 

8.20000 

Mg/I 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

0.83000 

Mg/I 

LT 

0.83000 

Mg/I 

LT 

1.40000 

Mg/I 

LT 

1.40000 

Mg/I 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

ND 

5,00000 

Mg/I 

R 

LT 

6.50000 

Mg/I 

LT 

6.50000 

Mg/I 

LT 

9.30000 

Mg/I 

LT 

9.30000 

Mg/1 

LT 

8.70000 

Mg/1 

LT 

8.70000 

Mg/I 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


SttelD 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  I>ata 

Bool  Vahie  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


RNSW 

CQC 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHlX)ROPROPENE 

ND 

5.00000 

RNSW 

CQC 

TCLEA 

lJ,2.2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

4.70000 

f»g/l 

RNSW 

CQC 

TCLEA 

l,U2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

4,70000 

ng/l 

RNSW 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.50000 

RNSW 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.50000 

llg/l 

RNSW 

CQC 

TRCLE 

TRICHIjOROETHYLENE 

LT 

0,50000 

(»g/l 

RNSW 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.50000 

i«g/l 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  /  R1  data 


Site  Media  Meas  llaM  Flat  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Code  Qnal 

Chemical  Class:  VOLATILES _ 


TRIP 

CQC 

lllTCE 

LLI-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000 

mb'! 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

LLI-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000 

ng/l 

TRIP 

CQC 

UlTCE 

lli-trichloroethane 

LT 

4.10000 

ilg/l 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

lli-trichloroethane 

LT 

4.10000 

Bg/I 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

lli-trichloroethane 

LT 

4.10000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

lli-trichloroethane 

LT 

4.10000 

Mg1 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

lli-trichloroethane 

LT 

4.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

lli-trichloroethane 

LT 

0.00400 

ng/g 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

L  LI  -TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00400 

»»g/g 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

lli-trichloroethane 

LT 

4.10000 

ng/l 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

lli-trichloroethane 

LT 

4.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

LLI-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

lllTCE 

LLI-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00400 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

1 12TCE 

LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

I12TCE 

LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

1 12TCE 

LU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

112TCE 

LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

112TCE 

L  L2-TRICHLOROETH  ANE 

LT 

0.63000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

112TCE 

LL2.TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

I12TCE 

1 , 1 ,2-TRICHLOROETH  ANE 

LT 

0.02000 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

112TCE 

1 , 1 ,2-TRICHLOROETH  ANE 

LT 

0,02000 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

112TCE 

LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

n2TCE 

L  L2-TRICHLOROETH  ANE 

LT 

0.63000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

112TCE 

L  L2-TRICHLOROETH  ANE 

LT 

0.63000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

112TCE 

LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

112TCE 

LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

112TCE 

L  L2-TRICHLOROETH  ANE 

LT 

0.63000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

112TCE 

L 1 ,2.TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

1 , 1  -DICHLOROETH  YLENE 

LT 

1.42000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

L 1-DICHLOROETH  YLENE 

LT 

1.42000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

L 1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

1 , 1  -DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

1 , 1  -DICHLOROETHYLENE 

LT 

1,42000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

L 1  -DICHLOROETHYLENE 

LT 

1,42000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

L 1  -DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCE 

Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

L 1 -DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

L 1 -DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

Mg/I 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ _ Bool _ Value  Meas  Code  Qnal 

Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

IIDCLE 

Ul-DICHLOROETHANE 

LT 

1,10000 

iig/i 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

1^ 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

»ig/i 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

Ul-DICHLOROETHANE 

LT 

1. 10000 

ng/l 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

L 1 -DICHLOROETHANE 

LT 

LIOOOO 

l»g/I 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00200 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

1, 1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00200 

\x%/g 

TRIP 

CQC 

IIDCLE 

1, 1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00200 

Hg/g 

TRIP 

CQC 

12DCE 

L2.DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

LIOOOO 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

\igl\ 

TRIP 

CQC 

I2DCE 

L2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

LIOOOO 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHIjOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

I2DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2.DICHL0R0ETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2.DICHL0R0ETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00100 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9,70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00100 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00100 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1,2.DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1 ,2-DICHLOROETH  ANE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1 ,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1 ,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1 ,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLE 

1 ,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

Mg/I 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Fla* 

Site  ID 

_ Type 

Type 

Test  Name 

Booi 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

12DCLP 

U2-D1CHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

^g/l 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

K2.DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

»»g/i 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

ng/l 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

K2-DICH1JOROPROPANE 

LT 

2.80000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

fig/1 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

Hg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00200 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

l,2.DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00200 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00200 

Hg/g 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

(Ig/I 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1 ,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DCLP 

1 ,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHyLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1 ,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

I2DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1 ,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1 ,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1 ,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1 3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

9,20000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

9,20000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,00200 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

9,20000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3,80000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCP 

1 ,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3,80000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

13DCP 

1 ,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00100 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

13DCP 

1 ,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00100 

Mg/g 
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Chemical  Class:  VOLATILES _ 

TRIP  CQC  13DCP  1.3-DICHLOROPROPANE 

TRIP  CQC  13DCP  1.3-DICHIX)ROPROPANE 

TRIP  CQC  13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

TRIP  CQC  13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

TRIP  CQC  13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

TRIP  CQC  13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

TRIP  CQC  13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3.DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  I3DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  I3DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVlNYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVlNYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVlNYL  ETHER 

TRIP  CQC  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVlNYL  ETHER 

TRIP  CQC  ACET  ACETONE 


LT 

3.80000 

ng/l 

LT 

3,80000 

Mg/J 

LT 

3.80000 

flg/I 

LT 

3.80000 

Hg/I 

LT 

0.00100 

Hg/g 

LT 

3.80000 

ite/i 

LT 

3.80000 

»*g/l 

ND 

5.00000 

1*8^ 

R 

ND 

5.00000 

Jig/I 

R 

ND 

0.00500 

^g/g 

R 

ND 

0,00500 

ng/g 

R 

ND 

0.00500 

R 

ND 

5.00000 

Pg'l 

R 

ND 

5.00000 

fig/l 

R 

ND 

5.00000 

Hg/I 

R 

ND 

5.00000 

Itg/l 

R 

ND 

5.00000 

Hg/I 

R 

ND 

5.00000 

Pg/I 

R 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

ND 

5.00000 

Pg'l 

R 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

LT 

8.10000 

Mg/I 

LT 

8.10000 

Mg/l 

LT 

8.10000 

Mg/1 

LT 

0.00100 

ME/g 

LT 

0.00100 

Mg/g 

LT 

8.10000 

Mg/I 

LT 

8.10000 

Mg/1 

LT 

8.10000 

Mg/1 

LT 

8.10000 

Mg/I 

LT 

0.00100 

Mg/g 

LT 

8.10000 

Mg/1 

LT 

8.10000 

Mg/1 

LT 

8.10000 

Mg/1 

LT 

8.10000 

Mg/1 

LT 

8.10000 

Mg/I 

LT 

82.00000 

Mg/I 

LT 

82.00000 

Mg/1 

LT 

82,00000 

Mg/1 

LT 

0.04800 

Mg/g 

LT 

0.04800 

Mg/g 

LT 

0.04800 

Mg/g 

LT 

82.00000 

Mg/I 

LT 

82.00000 

Mg/1 

LT 

82.00000 

Mg/I 

LT 

82.00000 

Mg/1 

LT 

82.00000 

Mg/1 

LT 

82.00000 

Mg/1 

LT 

82.00000 

Mg/1 

LT 

82.00000 

Mg/1 

LT 

82.00000 

Mg/1 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 
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Site 

Media 

Meas 

UnH 

Flag 

S^ID 

_ 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/l 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

ACET 

ACETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-l^DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C12DCE 

CIS-L2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS.l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

ci3rx:p 

C1S-L3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

C1S-L3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 
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Site  ID 


Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RJ  data 

Site  Media  Meas 

Type  Type _ Test  Naoie _ Bool 


Value 


Unit  Flas 
Meas  Code 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

C13DCP 

cis.i,3-dichloropropylene 

ND 

0.00500 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

C1S-L3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0,01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10,00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.01500 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0,01500 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.01500 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg'! 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

0.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.02700 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.02700 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.02700 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

2.12000 

Mg^l 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

Mg/I 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

_ Ttk.- 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

llg/I 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.00300 

ne/z 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.00300 

(tg/g 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.00300 

lig/g 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

ng/l 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

tlgfl 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

C6H6 

BENZENE 

LT 

2.40000 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHU)RIDE 

LT 

3.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00600 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00600 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00600 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ecu 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

6.37000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

6.%000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

8.14000 

Mg/1 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

9.02000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00800 

Mg/g 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

8.92000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00900 

Mg/g 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

9.12000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

9,80000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

9.61000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00700 

Mg/g 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

7.65000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

6.57000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

7.06000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

6.57000 

Mg/I 

B 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 
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Site  Media 

atelD _ Type  Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHBR3 

BROMOFORM 

TRIP 

CQC 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CHCU 

CHLOROFORM 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

Meas 

Bool 

Value 

UBtt 

Meas 

Flaf 

Code 

ND 

0.01000 

»ig/g 

R 

ND 

0.01000 

vs/s, 

R 

ND 

10.00000 

ng/l 

R 

ND 

10.00000 

R 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

LT 

1.60000 

Mg/I 

LT 

1.60000 

Mg/I 

LT 

1.60000 

Mg/I 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

0.01700 

Mg/g 

LT 

0.01700 

Mg/g 

LT 

0.01700 

Mg/g 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

1.60000 

Mg/1 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

0.01800 

Mg/g 

LT 

0.01800 

Mg/g 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

8.20000 

Mg/I 

LT 

8.20000 

Mg/I 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

0.01800 

Mg/g 

LT 

8,20000 

Mg/1 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

8.20000 

Mg/1 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

0.83000 

Mg^l 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

0.00200 

Mg/g 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

0.00200 

Mg/g 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

0.00200 

Mg/g 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

0.83000 

Mg/I 

LT 

0.83000 

Mg/I 

LT 

0.83000 

Mg/1 

LT 

1.40000 

Mg/1 

LT 

1.40000 

Mg/I 

LT 

1.40000 

Mg/1 

Data 

Qnal 


Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I  HI  data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

FUs 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  VOLA'l  iLES 


TRIP 

coc 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

Mg'! 

TRIP 

CQC 

CIjC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00300 

»*g/g 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00300 

fig/e 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

Jlg/l 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

ng/l 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

Hg/I 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5-00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.00300 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RJ  data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Meas 

Bool 


Unit  Flag 
Value  Meas  Code 


Data 


Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Hg/I 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

l*g/l 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

TRIP 

CQC 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

9.30000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

MS/I 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.00800 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.00800 

Mg/g 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLIFENE 

LT 

8.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLIFENE 

LT 

0.00800 

gg/g 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/I 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

8.70000 

Mg/1 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBirTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBirTYL  KETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBirTYL  KETONE 

ND 

0.01000 

Mg/g 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBirTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBirTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

gg/l 

R 

TRIP 

CQC 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000 

gg/g 

R 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  /  Rl  data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

MN6K 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Itg/l 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Itg/l 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BiriTL  KETONE 

ND 

10.00000 

jig/1 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BIJTYL  KETONE 

ND 

0.01000 

(ig/g 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

ItgH 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

lig/l 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHY1.-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Mg^l 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

10.00000 

Hg/l 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

fig/l 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Mg/I 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

tig/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.00500 

Hg/g 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.00500 

Hg/g 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.00500 

Hg/g 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-1 3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-l  ,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500 

Hg/g 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-1 3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-1 3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICH1jOROPROPENE 

ND 

5,00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500 

Hg/g 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-1 3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500 

Hg/g 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-1  ,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-1  ^-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

T13DCP 

trans-u-dichloropropene 

ND 

5.00000 

Hg/1 

R 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

LU,2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

4.70000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

1 ,  L2^-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

4.70000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

1,1,2^-TETRACHLOROETHANE 

LT 

4.70000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

L1,2>TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

4.70000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

1,L2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

4.70000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

1,L2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

4.70000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

LL2*2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

4.70000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

LU,2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

4.70000 

Hg/1 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

1 ,  L2»2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.00200 

Hg/g 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

LU^-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00200 

Hg/g 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

LU^TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00200 

Hg/g 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

lu>tetrachloroethane 

LT 

4.70000 

Hg/1 
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Trip  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  1  HI  data 


Site  Media 

Site  ID _ Tyiie  Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  VOLATILES 


TRIP 

CQC 

TCLEA 

1.1.2>TETRACH1jOROETHANE 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

l,l,2,2-TETRACHIX)ROETHANE 

TRIP 

CQC 

TCLEA 

1,U,2-TETRACHLOROETHANE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

TRIP 

CQC 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

LT 

4.70000 

LT 

4.70000 

ttgn 

LT 

4.70000 

itgn 

LT 

0.50000 

itgn 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0.50000 

^g/| 

LT 

0.50000 

Mg/I 

LT 

0.50000 

iig/i 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0.50000 

M8/1 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0.00200 

1*8/8 

LT 

0.00200 

M8/8 

LT 

0.00200 

I»8/g 

LT 

0.50000 

M8/1 

LT 

0.50000 

^8/l 

LT 

0.50000 

f*8/l 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0.50000 

i*8/l 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0.50000 

E8/1 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0,50000 

1*8/1 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0.00400 

1*8/8 

LT 

0.00400 

1*8/8 

LT 

0.00400 

l*g/g 

LT 

0.50000 

1*8/1 

LT 

0,50000 

Mg/1 

LT 

0.50000 

Mg/1 

LT 

0.50000 

Mg/1 

Flat 

Code 


J>aU 

Qual 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Sitem 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Spike 

llBit 

Meas 

Flac 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

BR 

BROMIDE 

93.90000 

75.20000 

^g/g 

BR 

BROMIDE 

82.50000 

77.10000 

ng/g 

BR 

BROMIDE 

83.10000 

78.60000 

BR 

BROMIDE 

93,90000 

80.10000 

llg/g 

BR 

BROMIDE 

91.10000 

79.30000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

93.90000 

81.10000 

^g/g 

BR 

BROMIDE 

116.00000 

80.90000 

lig^g 

BR 

BROMIDE 

94.50000 

80.90000 

Hg/$ 

BR 

BROMIDE 

91.50000 

80.90000 

tig/g 

BR 

BROMIDE 

91.20000 

80.90000 

fig/g 

BR 

BROMIDE 

101.00000 

80.90000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

95.80000 

80.70000 

^g/g 

BR 

BROMIDE 

95.60000 

80.10000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

806.00000 

762.00000 

fign 

BR 

BROMIDE 

807,00000 

762.00000 

gg/i 

BR 

BROMIDE 

841.00000 

762.00000 

fig/l 

BR 

BROMIDE 

856.00000 

762.00000 

Mg/I 

BR 

BROMIDE 

97.30000 

81.70000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

96.40000 

81.70000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

95.50000 

81.70000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

97.60000 

81.70000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

87.90000 

81.50000 

gg/g 

BR 

BROMIDE 

90.80000 

81.30000 

gg/g 

BR 

BROMIDE 

99.90000 

81.20000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

99.60000 

81.20000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

96.40000 

85.10000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

118.00000 

82.50000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

97.30000 

81.70000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

96.00000 

80.10000 

Mg/g 

BR 

BROMIDE 

95.90000 

78.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

192.00000 

142.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

154.00000 

145.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

198.00000 

147.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

229.00000 

150.00000 

Mg/g 

X 

CL 

CHLORIDE 

175.00000 

151.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

175.00000 

152.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

180.00000 

152.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

181.00000 

153.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

154.00000 

153.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

188.00000 

154.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

213.00000 

154.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

205.00000 

154.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

150.00000 

154.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

172.00000 

154.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

178.00000 

153.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

179.00000 

153.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

177.00000 

153.00000 

Mg/g 

CL 

CHLORIDE 

1860.00000 

1520.00000 

Mg/I 

CL 

CHLORIDE 

1870.00000 

1520.00000 

Mg/1 

CL 

CHLORIDE 

88000.00000 

1520.00000 

Mg/I 

CL 

CHLORIDE 

100000.0000 

1520.00000 

Mg/1 

CL 

CHLORIDE 

238.00000 

161.00000 

Mg/g 

X 

877 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Spike 

Chemical  Class:  ANIONS 

CL 

CHLORIDE 

9200.00000 

159.00000 

CL 

CHLORIDE 

8100.00000 

156.00000 

CL 

CHLORIDE 

186.00000 

154.00000 

CL 

CHLORIDE 

181.00000 

153.00000 

CL 

CHLORIDE 

180.00000 

152.00000 

CL 

CHLORIDE 

173.00000 

151.00000 

CL 

CHLORIDE 

178.00000 

151.00000 

CL 

CHLORIDE 

154.00000 

148.00000 

F 

FLUORIDE 

128.00000 

99.70000 

F 

FLUORIDE 

745.00000 

750.00000 

F 

FLUORIDE 

730.00000 

750.00000 

F 

FLUORIDE 

717.00000 

750.00000 

F 

FLirORIDE 

710.00000 

750.00000 

F 

FLUORIDE 

164.00000 

154.00000 

F 

FLUORIDE 

176.00000 

152.00000 

F 

FLUORIDE 

149.00000 

148.00000 

F 

FLUORIDE 

192.00000 

147.00000 

F 

FLUORIDE 

142.00000 

145.00000 

F 

FLUORIDE 

188.00000 

142.00000 

F 

FLUORIDE 

115.00000 

101.00000 

F 

FLUORIDE 

122.00000 

101.00000 

F 

FLUORIDE 

1 14.00000 

102.00000 

F 

FLUORIDE 

118.00000 

102.00000 

F 

FLUORIDE 

124.00000 

102.00000 

F 

FLUORIDE 

91.30000 

103.00000 

F 

FLUORIDE 

121.00000 

102.00000 

F 

FLUORIDE 

173,00000 

154.00000 

F 

FLUORIDE 

180.00000 

153.00000 

F 

FLUORIDE 

180.00000 

153.00000 

F 

FLUORIDE 

176.00000 

153.00000 

F 

FLUORIDE 

138.00000 

107.00000 

F 

FLUORIDE 

131.00000 

104.00000 

F 

FLUORIDE 

124.00000 

103.00000 

F 

FLUORIDE 

124.00000 

103.00000 

F 

FLUORIDE 

90.50000 

103.00000 

F 

FLUORIDE 

128.00000 

102.00000 

F 

FLUORIDE 

1 16.00000 

102.00000 

F 

FLUORIDE 

120.00000 

101.00000 

N02 

NITRITE 

80.80000 

75.10000 

N02 

NITRITE 

73.00000 

75.30000 

N02 

NITRITE 

76.30000 

76.10000 

N02 

NITRITE 

75.60000 

76.10000 

N02 

NITRITE 

675.00000 

724.00000 

N02 

NITRITE 

676.00000 

724.00000 

N02 

NITRITE 

718.00000 

724.00000 

N02 

NITRITE 

716.00000 

724.00000 

N02 

NITRITE 

81.90000 

81.60000 

N02 

NITRITE 

71.40000 

81.40000 

N02 

NITRITE 

74.60000 

81.20000 

N02 

NITRITE 

79.50000 

80.90000 

N02 

NITRITE 

78.50000 

80.90000 

N02 

NITRITE 

75.20000 

77.60000 

N02 

NITRITE 

79.10000 

77.10000 

Unit 

Meas 


^g/g 

itg/g 

i»g/g 

(ig/g 

ng/g 

Mg/'g 

|lg/g 

WS/i 

Hg/g 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/I 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

fig/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

t*g/l 

Mg/I 

Mg/I 

Mg/I 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 


Flas 

Code 


Data 

Qual 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I  Rl  data 


Site  ID 

Test  Name 

Mcas 

Bool  Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

N02  NITRITE 

79.10000 

77.10000 

itg/g 

N02 

NITRITE 

76.20000 

77.00000 

Mg's 

N02 

NITRITE 

69.40000 

77.00000 

(tg/g 

N02 

NITRITE 

81.10000 

76.80000 

Mg/g 

N02 

NITRITE 

76.70000 

76.80000 

|tg/g 

N02 

NITRITE 

77.30000 

76.70000 

velt 

N02 

NITRITE 

76.60000 

80.80000 

itg/g 

N02 

NITRITE 

84.40000 

80.80000 

pte/g 

N02 

NITRITE 

70.00000 

78.50000 

fig/e 

N02 

NITRITE 

84.60000 

78.40000 

)ig/g 

N02 

NITRITE 

83.10000 

77.90000 

pig/g 

N02 

NITRITE 

77.30000 

77.60000 

i^g 

N02 

NITRITE 

77.40000 

77.60000 

N02 

NITRITE 

76.30000 

77.60000 

figtg 

N02 

NITRITE 

75.50000 

76.10000 

lig/g 

N03 

NITRATE 

27.60000 

14.40000 

itg/g 

X 

N03 

NITRATE 

27.00000 

15.30000 

^g/g 

P 

N03 

NITRATE 

24.20000 

15.40000 

Itg/g 

X 

N03 

NITRATE 

20.00000 

15.50000 

Itg/g 

N03 

NITRATE 

21.40000 

15.50000 

Itg/g 

N03 

NITRATE 

22.80000 

15.60000 

Itg/g 

X 

N03 

NITRATE 

23.20000 

15.60000 

Itg/g 

X 

NOS 

NITRATE 

24.10000 

16.40000 

\tg/g 

X 

NOS 

NITRATE 

18.40000 

15.70000 

rtg/g 

N03 

NITRATE 

24.00000 

15.70000 

\tglg 

p 

NOS 

NITRATE 

25.00000 

15.70000 

v^g 

p 

NOS 

NITRATE 

19.80000 

15.70000 

pte/g 

NOS 

NITRATE 

18.60000 

15.60000 

Itg/g 

NOS 

NITRATE 

22.10000 

15.60000 

Itg/g 

NOS 

NITRATE 

23.30000 

15.60000 

Itg/g 

X 

NOS 

NITRATE 

27.60000 

15.60000 

Itg/g 

X 

NOS 

NITRATE 

214.00000 

157.00000 

itg/i 

NOS 

NITRATE 

219.00000 

157.00000 

itg/i 

NOS 

NITRATE 

1800.00000 

157.00000 

itg/i 

NOS 

NITRATE 

1800.00000 

157.00000 

itg/i 

NOS 

NITRATE 

27.60000 

15.90000 

Itg/g 

X 

NOS 

NITRATE 

41.00000 

15.70000 

Itg/g 

NOS 

NITRATE 

35.00000 

15.70000 

Itg/g 

p 

NOS 

NITRATE 

22.70000 

15.60000 

Itg/g 

X 

NOS 

NITRATE 

22.00000 

15.50000 

Itg/g 

NOS 

NITRATE 

23.90000 

15.40000 

Mg/g 

X 

NOS 

NITRATE 

21.60000 

15.40000 

Itg/g 

NOS 

NITRATE 

20.90000 

15.10000 

Itg/g 

NOS 

NITRATE 

20.40000 

14.80000 

Itg/g 

NOS 

NITRATE 

25.00000 

15.00000 

Itg/g 

P 

P04 

PHOSPHATE 

623.00000 

753.00000 

Itg/I 

P04 

PHOSPHATE 

754.00000 

753.00000 

Itg/I 

P04 

PHOSPHATE 

773.00000 

753.00000 

Itg/I 

P04 

PHOSPHATE 

660.00000 

753.00000 

Itg/I 

P04 

PHOSPHATE 

5.92000 

0.00000 

Itg/g 

T 

P04 

PHOSPHATE 

6.93000 

0.00000 

Itg/g 

T 

P04 

PHOSPHATE 

ND  5.00000 

0.00000 

Itg/g 

T 

P04 

PHOSPHATE 

ND  5.00000 

0.00000 

Itg/g 

T 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I  HI  data 


Site  ID  Test  Name 


Chemical  Class:  ANIONS 


P04 

PHOSPHATE 

P04 

PHOSPHATE 

PCM 

PHOSPHATE 

PCM 

PHOSPHATE 

PCM 

PHOSPHATE 

PCM 

PHOSPHATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

SCM 

SULFATE 

ARS-92-401 

BR 

BROMIDE 

ARS.92-401 

BR 

BROMIDE 

ARS-92-401 

CL 

CHLORIDE 

ARS-92-401 

CL 

CHLORIDE 

ARS-92^01 

F 

FLUORIDE 

ARS-92-401 

F 

FLUORIDE 

ARS-92-401 

N02 

NITRITE 

ARS-92-401 

N02 

NITRITE 

ARS-92-401 

N03 

NITRATE 

ARS-92-401 

N03 

NITRATE 

ARS-92-401 

PCM 

PHOSPHATE 

ARS-92-401 

PCM 

PHOSPHATE 

ARS-92-401 

SCM 

SULFATE 

ARS-92-401 

SCM 

SULFATE 

Chemical  Class:  CYANIDE 


Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Fla|r 

Code 

5.71000 

0.00000 

T 

ND 

5.00000 

0.00000 

lig/g 

T 

ND 

5.00000 

0.00000 

T 

ND 

5.00000 

0.00000 

ng/g 

T 

ND 

5.00000 

0.00000 

T 

5.44000 

0.00000 

Mg/g 

T 

602.00000 

369.00000 

Pg/g 

636.00000 

383.00000 

Jlg/g 

X 

432.00000 

389.00000 

^g^g 

455.00000 

393.00000 

^g/g 

451.00000 

393.00000 

fig^g 

4250.00000 

4090.00000 

Hg/1 

4240.00000 

4090.00000 

51000.00000 

4090.00000 

^g/I 

51000.00000 

4090.00000 

462.00000 

399.00000 

ng/g 

469.00000 

399.00000 

lAg^g 

457.00000 

398.00000 

ng/g 

456.00000 

397.00000 

lig^g 

443.00000 

397.00000 

439.00000 

397.00000 

Mg/g 

480.00000 

397.00000 

l^g 

459.00000 

396.00000 

^g^g 

1400.00000 

405.00000 

pg/g 

469.00000 

401.00000 

465.00000 

401.00000 

Hg^g 

473.00000 

401.00000 

^g^g 

556.00000 

401.00000 

530.00000 

401.00000 

^g/g 

430.00000 

400.00000 

Pg^g 

443.00000 

399.00000 

fig/g 

451.00000 

417.00000 

Itg^g 

1300.00000 

413.00000 

lig/g 

445.00000 

393.00000 

Mg^g 

404.00000 

386.00000 

lAg^g 

401.00000 

378.00000 

Pg^g 

101.00000 

78.50000 

Pg^g 

101.00000 

78.50000 

Jig^g 

204.00000 

148.00000 

Mg^g 

183-00000 

148.00000 

l*g^g 

126.00000 

98.80000 

pg^g 

122.00000 

98.80000 

Pg^g 

82.00000 

74.60000 

Pg^g 

80.20000 

74.60000 

Pg^g 

27.20000 

15.10000 

Pg^g 

X 

25.50000 

15.10000 

Pg^g 

X 

ND 

5.00000 

0.00000 

Pg^g 

T 

ND 

5.00000 

0.00000 

Pg^g 

T 

489.00000 

385.00000 

Pg^g 

476.00000 

385.00000 

Pg^g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I  Rl  data 


SKelD  TestNanie 

Mcas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Rag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  CYANIDE 

CYN 

CYANIDE 

81.70000 

80.00000 

\t%ig 

CYN 

CYANIDE 

162.00000 

160.00000 

ng/l 

CYN 

CYANIDE 

82.50000 

80.00000 

flg/g 

CYN 

CYANIDE 

79.50000 

80.00000 

vs/t. 

CYN 

CYANIDE 

78.80000 

80.00000 

Hg/g 

CYN 

CYANIDE 

79.10000 

80.00000 

Vt/t. 

CYN 

CYANIDE 

82.10000 

80.00000 

\xeii 

CYN 

CYANIDE 

108.00000 

80.00000 

CYN 

CYANIDE 

83.90000 

80.00000 

CYN 

CYANIDE 

85.00000 

80.00000 

Mg/g 

CYN 

CYANIDE 

89.70000 

80.00000 

vgig 

CYN 

CYANIDE 

90.70000 

80.00000 

^g/g 

Chemical  Class:  DIOXINS 

rrcDD 

2,3.7,8-TETRACHLORODIBENZODIOXIN,  C13 

0.00014 

0.00019 

(*g/g 

rrcDD 

2,3.7,8-TETRACHLORODIBENZODIOXIN,  C13 

0.00013 

0.00020 

flg/g 

rrcDD 

2,3,7.8-TETRACHLORODIBENZODIOXlN,  CI3 

0.00014 

0.00020 

^g/g 

rrcDD 

23  J,8-TETRACHU:)RODIBENZODIOXIN,  C13 

0.00200 

0.00200 

^g/I 

rrcDD 

23.7.8-TETRACH1jORODIBENZODIOXIN,  C13 

0.00200 

0.00200 

t»g/I 

rrcDD 

2^,7.8-TETRACHLORODIBENZODIOXIN,  C13 

0.00014 

0.00020 

rrcDD 

2,3,7,8-TETRACHU)R0DIBENZ0DI0XIN,  CI3 

0.00015 

0.00020 

flg/g 

rrcDD 

2,3.7.8-TETRACHLORODIBENZODIOXIN,  C13 

0.00015 

0.00019 

Hg/g 

rrcDD 

2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZODIOXIN,  Cl 3 

0.00015 

0.00019 

flg/g 

rrcDD 

2,3,7.8.TETRACHU)RODIBENZODIOXIN,  C13 

0.00018 

0.00019 

Hg/g 

rrcDD 

2;3.7,8-TETRACHLORODIBENZODIOXIN,  C13 

0.00015 

0.00019 

flg/g 

rrcDF 

23,7,8-TETRACHLX)R0DIBENZ0FURAN,  C13 

0.00012 

0.00019 

fig/g 

rrcDF 

23,73-TETRACHU)R0DIBENZ0FURAN,  C13 

0.00200 

0.00200 

fig/I 

rrcDF 

23.7,8-TETRACHIjORODIBENZOFURAN.  C13 

0.00200 

.  0.00200 

fig/l 

rrcDF 

2,3,7.8-TETRACHU)RODIBENZOFURAN,  C13 

0.00015 

0.00020 

fig/g 

rrcDF 

2,3,7.8-TETRACHLORODIBENZORIRAN.  C13 

0.00016 

0.00020 

fig/g 

rrcDF 

2,3.7.8-TETRACHLORODIBENZOFlIRAN,  C13 

0.00015 

0.00020 

flg/g 

rrcDF 

23.7.8-TETRACHU)R0DIBENZ»RIRAN.  C13 

0.00012 

0.00020 

flg/g 

rrcDF 

2,3,7.8-TETRACHLORODlBENZORIRAN,  C13 

0.00015 

0.00019 

flg/g 

rrcDF 

23  J,8-TETRACH10RODroENZOFURAN,  C13 

0.00014 

0.00019 

flg/g 

rrcDF 

2,3.7.8-TETRACH1jORODIBENZORIRAN.  C13 

0.00014 

0.00019 

flg/g 

rrcDF 

23,73-TETRACHLORODIBENZORIRAN,  C13 

0.00017 

0.00019 

flg/g 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

3.50000 

1.90000 

flg/g 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

9.96000 

9.87000 

Mg/I 

I35TNB 

133-TRINITROBENZENE 

10.10000 

9.87000 

fig/l 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

2.38000 

1.92000 

flg/g 

135TNB 

133-TRINrrROBENZENE 

2.45000 

1.96000 

flg/g 

135TNB 

133-TRINrrROBENZENE 

LT 

3.50000 

1.97000 

flg/g 

135TNB 

1  3,5-TRINITR0BEN2ENE 

2.22000 

2.01000 

flg/g 

135TNB 

U.5-TRINrrR0BENZENE 

2.15000 

2.02000 

^g/g 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

2.10000 

2.04000 

flg/g 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

2.45000 

2.08000 

flg/g 

135TNB 

U.5-TRINrrRC>BENZENE 

2.45000 

2.09000 

flg/g 

135TNB 

133-TRINITROBEN2ENE 

2.25000 

2.27000 

flg/g 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

2.11000 

2.24000 

flg/g 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

2.39000 

2.17000 

flg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RJ  data 


Site  ID 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Spike 


Unit  Fla^ 
Meas  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 
135TNB  U,5-TRINITRC)BENZENE 
135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 
135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
135TNB  U,5.TRINITROBENZENE 
135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
13DNB  U-DINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINlTROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
13DNB  l,3.DINrrROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOUIENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLlJENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLlIENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLlFENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,^TRINrrROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLirENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,6.TRINITROTOLUENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 


2.42000 
2.32000 
2.36000 
2.22000 
2.13000 
2.28000 
LT  3.00000 

2.33000 
2.28000 
10.80000 
10.90000 
2.54000 
2.58000 
2.68000 
2.67000 
2.41000 
2.48000 
2.56000 
2.28000 
2.44000 
2.33000 
LT  3.00000 

2.19000 
2.67000 
2.30000 
2.59000 
27000.00000 
22.70000 
23.00000 
4.78000 
4.50000 
5.04000 
5.02000 
4.87000 
5.09000 
4.82000 
4.85000 
5.02000 
4.51000 
28000.00000 
5.36000 
4.42000 
5.02000 
4.49000 
4.27000 
5.20000 
21.10000 
21.40000 
4.91000 
5.17000 
LT  74.00000 

4.95000 
4.76000 


2.17000 

i»g/g 

2.15000 

2.15000 

fig/g 

2.12000 

itg'g 

2.01000 

^s/g 

2.01000 

ng/g 

2.04000 

f>g/g 

2.10000 

Mg/g 

2.10000 

^g/g 

10.40000 

Mg/I 

10.40000 

Mg/I 

2.32000 

Mg/g 

2.32000 

Mg/g 

2.30000 

Mg/g 

2.29000 

Mg/g 

2.27000 

Mg/g 

2.26000 

Mg/g 

2.26000 

Mg/g 

2.18000 

Mg/g 

2.46000 

Mg/g 

2.43000 

Mg/g 

2.12000 

Mg/g 

2.11000 

Mg/g 

2.11000 

Mg/g 

2.10000 

Mg/g 

2.07000 

Mg/g 

3.65000 

Mg/g 

20.70000 

Mg/I 

20.70000 

Mg/I 

4.31000 

Mg/g 

4.25000 

Mg/g 

4.18000 

Mg/g 

4.18000 

Mg/g 

4.07000 

Mg/g 

4.07000 

Mg/g 

4.01000 

Mg/g 

4.01000 

Mg/g 

3.98000 

Mg'g 

3.97000 

Mg/g 

3.79000 

Mg/g 

3.79000 

Mg/g 

3.90000 

Mg/g 

3.97000 

Mg/g 

3.95000 

Mg/g 

3.75000 

Mg/g 

3.71000 

Mg/g 

19.60000 

Mg/I 

19.60000 

Mg/I 

4.69000 

Mg/g 

4.61000 

Mg/g 

4,55000 

Mg/g 

4.54000 

Mg/g 

4.51000 

Mg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


SHelD  TestName 


Meas  Unit  Fhtz 

Bool _ VaJue _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


24DNT 

2,4.DINrrROTOLirENE 

4.75000 

4,46000 

Mg/g 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLirENE 

4.77000 

4,44000 

^»'g 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

74.00000 

4.37000 

Mg/g 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

5.20000 

4.34000 

^8/g 

24DNT 

2,4.DINITR0T0LIIENE 

5.24000 

4.33000 

Hg/g 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLirENE 

4.75000 

4.23000 

t»g/g 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

4.79000 

4.23000 

^g/g 

24DNT 

2,4-DINITROTC)LlIENE 

5.79000 

4.19000 

Mg/g 

24DNT 

2,4-DINITROTC)LirENE 

4.55000 

4.16000 

fig'g 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLirENE 

4.56000 

4.16000 

Mg'g 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLlIENE 

4.64000 

4.14000 

fig/g 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

4.73000 

4.14000 

»ig/g 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

5.59000 

4.10000 

Mg/g 

26DNT 

2,6-DINrrROTOUIENE 

LT 

83.00000 

2.59000 

Mg's 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

4.32000 

4.07000 

ftg/g 

26DNT 

2,6-DINITROTOLirENE 

4,47000 

4.07000 

^g^g 

26DNT 

2,6-DINrrROT()LlIENE 

3.24000 

4.05000 

Hg/g 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLlIENE 

2.97000 

3.99000 

26DNT 

2,6.DINlTROTOLlIENE 

4.09000 

3.72000 

gg/g 

26DNT 

2,6-DINITROTC)LlIENE 

3.98000 

3.71000 

Hg/g 

26DNT 

2,6.DINrrROTC)UIENE 

3.91000 

3.45000 

^g^g 

26DNT 

2,6-DrNITROTOLlIENE 

3.74000 

3.38000 

Mg/g 

26DNT 

2,6-DINITROTOUIENE 

20.80000 

20.10000 

Hg/I 

26DNT 

2,6.DINITROTOLlIENE 

21.10000 

20.10000 

Mg/I 

26DNT 

2,6.DINITROTOLinE:iSrE 

4.85000 

4.51000 

Mg/g 

26DNT 

2>DINrrROTOUIENE 

5.02000 

4.51000 

Mg/g 

26DNT 

2,6.DINTTROTOLlIENE 

5.02000 

4.43000 

Mg^g 

26DNT 

2,6-DINITROTOUIENE 

4.98000 

4.43000 

)tg/g 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLirENE 

3.12000 

3.17000 

26DNT 

2,6-DINrrROTOUJENE 

3.02000 

3.15000 

»ig/g 

26DNT 

2,6-DENrrROTOLlIENE 

3.11000 

2.95000 

Mg/g 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

2.92000 

2.84000 

)ig/g 

26DNT 

2,6-DINnrROTC)UrENE 

LT 

83.00000 

2.69000 

Hg/g 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

15.10000 

11.70000 

fig/g 

2NT 

2.NrrROTOLlIENE 

LT 

16.00000 

12.90000 

Hg/g 

2NT 

2-NrrROTOUIENE 

14.40000 

13.10000 

fig/g 

2NT 

2-NlTROTOLlIENE 

15.90000 

13.10000 

Hg/g 

2NT 

2-NrrROTOLlIENE 

16.20000 

13.80000 

Hg/g 

2NT 

2-NrrROTOUTENE 

14.70000 

13.70000 

gg/g 

2NT 

2-NrrROTOUIENE 

15.60000 

13.50000 

^g/g 

2NT 

2-NITROTOLirENE 

15.80000 

13.50000 

Mg^g 

2NT 

2-NITROTOLtrENE 

14.90000 

13.30000 

Hg'g 

2NT 

2-NITROTOUrENE 

14.70000 

13.20000 

(tg/g 

2NT 

2-NITROTOLirENE 

16.00000 

13.20000 

^g/g 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

15.70000 

13.20000 

Hg'g 

2NT 

2-NITROTOUrENE 

15.80000 

13.90000 

^g'g 

2NT 

2-NITROTOLirENE 

16.00000 

13.80000 

2NT 

2-NrrROTOLlIENE 

16.00000 

13.20000 

Mg^g 

2NT 

2-NrrROTOUIENE 

13.70000 

12.60000 

^g^g 

2NT 

2-NrrROTOLirENE 

15.70000 

11.90000 

Mg^g 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

LT 

16.00000 

12,40000 

tig'g 

HMX 

CYClOTETRAMETHYLENHETETRANmiAMI 

4.67000 

4.12000 

(tg^g 

HMX 

CYClOTETRAMETHYLENETETRA>aTRAMI 

5.65000 

4.73000 

Mg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  1 R1  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas  Unit  fi^  Data 

Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qaal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


HMX  CYCIOTETIUMETHYLENETETRANITRAMI 
HMX  CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLE^ffiTETRAN^^RAMI 
HMX  CYC10TETRAMETHYLE^mTETRAN^^RAMI 
HMX  CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCIOTETRAMETHYLE^ffiTETRAN^^^ 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 
HMX  CYCIOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 
HMX  CYCIOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLE>re:TETRANITRAMI 
HMX  CYClOTETRAMETHYLENETETRANm^^ 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 
HMX  CYCIOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 
HMX  CYCIOTETRAMETWIXNETETRANTIT^^ 
HMX  CYClOTETRAMETHYLENETETRA>nT^ 
HMX  CYCIOTETRAMETHYLENETETRANITRA^ 
HMX  CYC10TETIUMETHYLE^mTETRANITRAMI 
NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRn'JTTRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

RDX  CYCIOTRIMETHYLENETRINTITL^V^ 

RDX  CYCIOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

RDX  CYCIOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

RDX  CYClOTRIMETHYLENETRINrniAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 


5.73000 

5,07000 

5.32000 

4.70000 

5.31000 

5.28000 

4.44000 
20.20000 
20.60000 

5.21000 

4.99000 

4.78000 

44.00000 

5.44000 
52.00000 

5.61000 
4.87000 
4.67000 
LT  10.00000 

10.20000 

8.89000 
9.33000 
9.22000 
9.40000 
8.88000 

9.44000 
9.33000 
8.81000 
9.58000 
9.69000 
9.91000 
9.81000 

9.89000 
8.41000 

43.80000 
43.90000 
9.68000 
LT  10,00000 

23.50000 
23.30000 
1400.00000 
5.42000 
5.02000 
4.94000 
5.15000 
4.97000 

4.89000 
4.89000 
4.76000 
4.51000 
5.08000 
5.09000 
5.19000 


4.72000 

iig/g 

4.65000 

Hg/g 

4.65000 

(ig/g 

4.58000 

^g/g 

4.57000 

)tg/g 

4.57000 

Hg/g 

4.51000 

»ig/g 

20.20000 

Mg'! 

20.20000 

4.96000 

Mg^g 

4.77000 

Hg/g 

4.20000 

V^% 

4.23000 

l*»'g 

4.29000 

fig/g 

4.40000 

4.38000 

fig/g 

4.20000 

Hg/g 

4.14000 

ng/e 

7.88000 

Mg/g 

8.27000 

Hg/g 

8.76000 

Hg/g 

8.86000 

Hg/g 

8.92000 

Hg/g 

8.94000 

Hg/g 

8.96000 

Hg/g 

8.94000 

Hg/g 

9,58000 

Hg/g 

9.43000 

Hg/g 

9,03000 

Hg/g 

9.03000 

Hg/g 

8.93000 

Hg/g 

8.91000 

Hg/g 

8.86000 

Hg/g 

8.42000 

Hg/g 

43.70000 

Hg/1 

43.70000 

Hg/I 

8.09000 

Hg/g 

8.20000 

Hg/g 

21.70000 

Hg/I 

21.70000 

Hg/I 

3.91000 

Hg/g 

4.13000 

Hg/g 

4.22000 

Hg/g 

4.26000 

Hg/g 

4.32000 

Hg/g 

4.39000 

Hg/g 

4.39000 

Hg/g 

4.39000 

Hg/g 

4.59000 

Hg/g 

4.52000 

Hg/g 

4.43000 

Hg/g 

4.43000 

Hg/g 

4.33000 

Hg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


sate  ID _ Test  Name _ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTROIETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANrreOANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRAN1TR0ANILINE 
TETRYL  N-METHYUN2,4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYI^N2,4.6-TETRANlTROANILINE 

Chemical  Class:  METALS _ 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SERVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AG  SILVER 

AS  ARSENIC 

AS  ARSENIC 


Meas  Unit  Fbig  Data 

Bool  Value _ SpUte  Meas  Code  Qnal 


4.85000  4.29000 

4.83000  4.22000  ^g/g 

4.67000  4.22000  ^g/g 

5.23000  4.04000  ^g/g 

1400.00000  4.06000  ^g/g 

4.89000  3.81000  jig/g 

8.50000  8.14000  ^g/l 

8.57000  8.14000  ^g^ 

3.87000  4.21000 

4.18000  4.20000  ^g^g 

4.09000  4.20000  ^g/g 

4.57000  4. 16000  pg/g 

4.63000  4.15000  jig/g 

3.83000  4.15000  ^g/g 

4.41000  4.13000  ^g/g 

4.35000  4.13000  ^g/g 

4.38000  4.26000  ^g/g 

4.25000  4.26000  ^g/g 

4.18000  3.97000  ^g/g 

LT  10.00000  4.01000  j^g/g 

4.37000  4.11000  ^g/g 

3.71000  4.12000  ^g/g 

3.74000  4.12000  j^g/g 

5.09000  3.90000  jig/g 

LT  1.00000  3.86000  ^g/g 


3.04000  3.00000  ^g/l 

389.00000  400.00000 

387.00000  400.00000  jig/| 

386.00000  400.00000  jig/| 

435.00000  400.00000  ^g^ 

443.00000  400.00000  ^g/l 

LT  320.00000  400.00000  jig/|  Q 

4 1 0.00000  400.00000  ^g/l 

360.00000  400.00000  yg/\ 

381.00000  400.00000  j4g/l 

LT  320.00000  400.00000  ^g/|  G 

2.90000  3.00000  ^g/l 

0.28300  0.32000  ^g/g 

0.34200  0.32000  ^g/g 

0.40100  0.32000  j^g/g 

0.59000  0.32000  jig/g 

0.35400  0.32000  ^g/g 

0.43000  0.32000  jig/g 

0.42000  0.32000  jig/g 

0.35400  0.32000  jig/g 

0.62000  0.32000  ^g/g 

0.36100  0.32000  jig/g 

0.39200  0.32000  ^g/g 

0.41200  0.32000  ^g/g 

34000.00000  250.00000  jig/g 

257.00000  250.00000  ^g/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Site  ID  Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRFM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BA 

BARRIM 

BE 

BERYLLRIM 

BE 

BERYLLRIM 

BE 

BERYLLRIM 

BE 

BERYLLRIM 

BE 

BERYLLRIM 

BE 

BERYLLRIM 

BE 

BERYLLRIM 

Meas 

Bool 


LT 

LT 

LT 

LT 


LT 

LT 


Value 

Spike 

llnH 

Meas 

257.00000 

250.00000 

Mg/g 

251.00000 

250.00000 

Mg/g 

564.00000 

500.00000 

^g^ 

580.00000 

500.00000 

lAg^ 

513.00000 

500.00000 

Mg/I 

493.00000 

500.00000 

Mg/1 

390.00000 

500.00000 

M«/l 

459.00000 

500.00000 

Mg/l 

512.00000 

500.00000 

Mg/I 

4400.00000 

500.00000 

Mg/I 

501.00000 

500.00000 

lAg/1 

4400.00000 

500.00000 

Mg/I 

440.00000 

500.00000 

Mg/1 

440.00000 

500.00000 

^g^ 

243.00000 

250.00000 

Ilg^g 

243.00000 

250.00000 

14g/g 

200.00000 

250.00000 

ilg/g 

230.00000 

250.00000 

tlg/g 

269.00000 

250.00000 

Hg^g 

24000.00000 

250.00000 

^g^g 

210.00000 

25.00000 

lig/g 

220.00000 

250.00000 

ilg/g 

130.00000 

16.00000 

Ikg/g 

130.00000 

16.00000 

^g/g 

1500.00000 

15.00000 

Mg^ 

1500.00000 

15.00000 

1300.00000 

15.00000 

lAg^ 

1300.00000 

15.00000 

Mg^ 

330.00000 

15.00000 

Hg^ 

290.00000 

15.00000 

Hg^ 

220.00000 

16.00000 

Mg^g 

210.00000 

16.00000 

lig/g 

43.00000 

16.00000 

^g/g 

55.00000 

16.00000 

Mg^g 

100.00000 

16.00000 

f^g 

120.00000 

16.00000 

50.00000 

16.00000 

V^g/g 

48.00000 

16.00000 

fig/g 

98.00000 

16.00000 

^g^g 

120.00000 

16.00000 

^g/g 

30.00000 

15.00000 

Hg^ 

28.90000 

15.00000 

Hg^ 

1 10.00000 

15.00000 

Hg^ 

110.00000 

15.00000 

Mg^ 

510.00000 

15.00000 

Hg/I 

330.00000 

15.00000 

tkg/^ 

0.54300 

2.00000 

Hg/g 

0.53600 

2.00000 

I*g^g 

1.60000 

2.00000 

i^g/g 

1.60000 

2.00000 

\ig/g 

1.41000 

2.00000 

Mg^g 

0.07800 

2.00000 

Mg^g 

0.07800 

2.00000 

Mg^g 

Flag 


G 

G 

G 


Data 


Qual 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I  Rl  data 


She  ID  Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


CR 

CHROMIUM 

CR 

CHROMRIM 

CU 

COPPER 

cu 

COPPER 

CU 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

cu 

COPPER 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCimY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

HG 

MERCURY 

NI 

NICKEL 

Meas 

Bool  Value 


53.00000 
57.00000 
24.00000 
25.00000 
29.00000 
20.40000 
28.00000 
22.00000 
49.00000 
66.60000 
63.80000 
53.00000 
21.00000 
24.00000 
20.50000 
27.00000 
5600.00000 
10000.00000 
12000.00000 
1300.00000 
1300.00000 
19000.00000 
18000.00000 
4700.00000 
4800.00000 
5000.00000 
1 1000.00000 
10000.00000 
15000.00000 
15000.00000 
3.45000 
3.22000 
3.76000 
2.73000 
2,66000 
3.71000 
3.30000 
3.30000 
3.33000 
3.54000 
0.37300 
0.38700 
0.39100 
0.44200 
0.38000 
0.37500 
0.44200 
0.37700 
0.39200 
0.36800 
0.39000 
0.40400 
25.30000 


Spike 

Unit 

Meas 

40.00000 

Mg/g 

40.00000 

fig/g 

16.00000 

»lg/g 

16.00000 

fig/g 

16.00000 

(tg/g 

16.00000 

Mg'g 

16,00000 

rig/g 

16.00000 

(‘g'g 

16.00000 

ne/g 

45.00000 

Hg/I 

45.00000 

Mg/l 

16.00000 

Hg/g 

16.00000 

^»'g 

16.00000 

^g/g 

16.00000 

^g/g 

16.00000 

nWg 

40.00000 

40.00000 

^g/g 

40.00000 

Hgfg 

400.00000 

f*g/i 

400.00000 

gg/l 

40.00000 

i»g^g 

40.00000 

fig/g 

40.00000 

Hg/g 

40.00000 

Hg/g 

40.00000 

\^g 

40.00000 

\ig/g 

40.00000 

Hg/g 

40.00000 

fig/g 

40.00000 

Hg/g 

3.00000 

Mg^ 

3.00000 

fig/l 

3.00000 

Mg^ 

3.00000 

Hgf\ 

3.00000 

fig/J 

3.00000 

Hg/I 

3.00000 

Mg/l 

3.00000 

Mg/l 

3.00000 

Mg/l 

3.00000 

Mg/l 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0,35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

0.35000 

Mg/g 

25.00000 

Mg/g 

Flag 

Code 


B 


B 


Data 


Qual 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Site  ID  Test  Nanw 


Mcas 

Bool  Value 


Unit  Fbis 
Spike  Meta  Code 


Chemical  Class:  METALS 


SE 

SELENIUM 

SE 

SELENIUM 

SE 

SELENIUM 

SE 

SELENRIM 

SE 

SELENRJM 

SE 

SELENIUM 

SE 

SELENIUM 

SE 

SELENIUM 

SE 

SELENIUM 

SE 

SELENIUM 

SE 

SELENIUM 

SE 

SELENRJM 

SE 

SELENRIM 

SE 

SELENRJM 

SE 

SELENRJM 

SE 

SELENRJM 

SE 

SELENRJM 

SE 

SELENRJM 

SE 

SELENRJM 

SE 

SELENRIM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

TL 

THALLRJM 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

ZN 

ZINC 

OBP.92-301 

AS 

ARSENIC 

OBP-92-301 

AS 

ARSENIC 

OBP-92-301 

BA 

BARRJM 

OBP-92-301 

BA 

BARRJM 

LT 

LT 


478.00000 

498.00000 

430.00000 

500.00000 

595.00000 

581.00000 

1430.00000 

1450.00000 

1220,00000 

1170.00000 

882.00000 

1030.00000 

1240.00000 

10000.00000 

1220.00000 

10000.00000 

571.00000 

597.00000 

430.00000 

430.00000 

298.00000 

210.00000 

308.00000 

130.00000 

1670.00000 

1530.00000 

308.00000 

311.00000 

287.00000 

314.00000 

319.00000 

289.00000 

210.00000 

200.00000 

79.00000 

64.00000 

35.00000 

35.00000 

62.00000 

55.00000 

64.00000 

64.00000 

110.00000 

120.00000 

210.00000 

230.00000 

56.00000 

60.00000 

244.00000 

229.00000 

120.00000 

120.00000 


600.00000 

ng/g 

600.00000 

600.00000 

^g/g 

600.00000 

Mg/g 

600.00000 

ne/g 

600.00000 

i>g/g 

1200.00000 

^g/l 

1200.00000 

Mg^ 

1200.00000 

ng/l 

1200.00000 

>*g/l 

1200.00000 

^g'^ 

1200.00000 

1200.00000 

1200.00000 

Mg^ 

G 

1200.00000 

ilg'l 

1200.00000 

Mg/I 

G 

600.00000 

Mg/g 

600.00000 

Mg/g 

600.00000 

Mg/g 

600.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

1600.00000 

Mg/I 

1600.00000 

Mg/I 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

320.00000 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

X 

IS.OOOOO 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

18-00000 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

160.00000 

Mg/I 

160.00000 

Mg/1 

18.00000 

Mg/g 

18.00000 

Mg/g 

250.00000 

Mg/g 

250,00000 

Mg/g 

16.00000 

Mg/g 

16.00000 

Mg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 

Me«s  Urit  Data 

Site  ID  Teat  Name _ Bool _ Vahie _ Spike  Meaa  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-92-301 

BE 

BERYLLRIM 

L31000 

2.00000 

OBP-92-301 

BE 

BERYLLRIM 

1.15000 

2.00000 

^g/g 

OBP-92-301 

CD 

CADMRIM 

7.54000 

10.00000 

OBP.92-301 

CD 

CADMRIM 

6.69000 

10.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

CR 

CHROMRIM 

54.60000 

40.00000 

(Ig/g 

OBP.92-301 

CR 

CHROMRIM 

53.20000 

40.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

ClI 

COPPER 

23.00000 

16.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

ClI 

COPPER 

24.00000 

16.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

FE 

IRON 

11000.00000 

40.00000 

Mg/g 

OBP-92.301 

FE 

IRON 

12000.00000 

40.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

NI 

NICKEL 

24.70000 

25.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

NI 

NICKEL 

23.10000 

25.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000 

100.00000 

Mg/g 

K 

OBP.92-301 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000 

100.00000 

Mg/g 

K 

OBP-92-301 

SE 

SELENRIM 

567.00000 

600.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

SE 

SELENRTM 

527.00000 

600.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

TL 

THALLRIM 

311.00000 

320.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

TL 

THALLRIM 

288.00000 

320.00000 

Mg/g 

OBP-92-301 

ZN 

ZINC 

48.00000 

18.00000 

Mg/g 

OBP.92-301 

ZN 

ZINC 

52.00000 

18.00000 

Mg/g 

Chemical  Class:  PESTICIDES 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00500 

0.00000 

Mg/g 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00600 

0.00000 

Mg/J 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00600 

0.00000 

Mg/1 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00500 

0.00000 

Mg/g 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

LT 

0.00200 

0.00000 

Mg/g 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

LT 

0.00200 

0.00000 

Mg/g 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.11000 

0.04300 

Mg/I 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.11300 

0.04200 

Mg/1 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0,00800 

0.00000 

Mg/g 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

NI) 

0.05000 

0.00000 

Mg/1 

T 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.05000 

0.00000 

Mg/1 

T 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSDLFAN 

LT 

0.00800 

0.00000 

Mg/g 

ALDRN 

ALDRIN 

ND 

0.05000 

0.00000 

Mg/1 

T 

ALDRN 

ALDRIN 

0.10600 

0.08000 

Mg/g 

ALDRN 

ALDRIN 

0.12100 

0.08000 

Mg/g 

ALDRN 

ALDRIN 

ND 

0.05000 

0.00000 

Mg/I 

T 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00800 

0.00000 

Mg/g 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

0.05000 

0.00000 

Mg/I 

T 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

0.05000 

0.00000 

Mg/I 

T 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00800 

0.00000 

Mg/g 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01600 

0.00000 

Mg/g 

BENSLF 

BETA-ENDOSLLFAN 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/I 

T 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.10000 

0.00000 

Mg/I 

T 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01600 

0.00000 

Mg/g 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.06000 

0.04900 

Mg/g 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.06400 

0.05000 

Mg/g 

L 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.08300 

0.05000 

Mg/g 

T 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.05900 

0.05000 

Mg/g 

L 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.06100 

0.05000 

Mg/g 

L 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.05800 

0.05000 

Mg/g 

L 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.50300 

0.53800 

Mg/1 

T 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Site  ID  Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flas  Data 

Spike  Mens  Code  Qnal 


Chemical  Class:  PESTICIDES 


CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.80900 

0.51300 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.07100 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.05600 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.05200 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.08200 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.08400 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.07500 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.07300 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.05800 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.70300 

0.51000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.06300 

0.05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.07100 

0,05000 

CLIOBP 

DECACHLOROBEIPHENYL 

0.08100 

0.05000 

CL4XYL 

0.06200 

0.05000 

CUXYL 

0.06300 

0.05000 

CL4XYL 

0.06000 

0.05000 

CL4XYL 

0.06100 

0.05000 

CL4XYL 

0.06900 

0.05000 

CUXYL 

0.06400 

0.05000 

CL4XYL 

0.06700 

0.05000 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.03700 

0.00000 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.03700 

0.00000 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.08700 

0.05000 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.08700 

0.05000 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.08400 

0.05000 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.09600 

0.05000 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.89200 

0.51000 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.08700 

0.05000 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.75700 

0.53800 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.83000 

0.53500 

DBUCL 

DIBUTYLCHU)RNEDATE 

0.90700 

0.52600 

DBUCL 

DIBUTYLCHLORNEDATE 

0.81800 

0.51300 

DBUCL 

DIBiriTLCHU^RNEDATE 

0.09200 

0.05000 

DBUCL 

DIBirTYLCHLORNEDATE 

0.09400 

0.05000 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.66700 

0.42800 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.69800 

0.42100 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.06100 

0,04000 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.06600 

0.04000 

ENDRN 

ENDRIN 

0.10400 

0.08600 

ENDRN 

ENDRIN 

0.11200 

0.08400 

ENDRN 

ENDRIN 

0.12800 

0.08000 

ENDRN 

ENDRIN 

0.13800 

0.08000 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.01600 

0.00000 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.01600 

0.00000 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.10000 

0.00000 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.10000 

0.00000 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.10000 

0.00000 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.10000 

0.00000 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.01600 

0.00000 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.10000 

0.00000 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.10000 

0.00000 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.01600 

0.00000 

GCLDA 

GAMMA-CHUmDANE 

LT 

0.03100 

0.00000 

ng/l 

Mg/g 

Hg/g 

^g/E 

Itg/Z 

Mg/g 

Mg/g 

PS/Z 

nz/z 

zz/\ 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

(tg/g 

Mg/g 

Hg^g 

(ig/g 

»*g/g 

Hg/g 

Hg/g 

|lg/l 

Hg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Hg/I 

Mg'g 

Hg/! 

(ig/l 

f*g/l 

Hg/I 

Mg/g 

Mg/g 

Hg/1 

Mg/1 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/g 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/g 

Mg/1 


T 

L 

L 

L 

T 

T 

L 

L 

T 

L 

L 


T 

T 

T 

T 

T 


X 

X 


X 


T 

T 

T 

T 

T 

T 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 

'  Uoit  Flas  Di^ 


Site  ID  Test  Name 

Bool 

Value 

Spike 

Meas 

Code  Qua] 

Chemical  Class:  PESTICIDES 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.04800 

0.04000 

fig/g 

GCLDA 

GAMMA^HLORDANE 

0.05300 

0,04000 

ng/g 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

LT 

0.03100 

0.00000 

Hg/I 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.01200 

0.00800 

t>€/S 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.06000 

0.04300 

Hg/I 

X 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.06600 

0.04200 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.01300 

0.00800 

lig/Z 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00400 

0.00000 

Jig/g 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.06100 

0.00000 

ttgn 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.06100 

0.00000 

tigfl 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0,00400 

0.00000 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00800 

0.00000 

Mg/g 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00800 

0.00000 

ng/g 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.13400 

0.00000 

ttgn 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.13400 

0.00000 

Hg^ 

LIN 

LINDANE 

0.02300 

0.02000 

fig/g 

LIN 

LINDANE 

0.02200 

0.02000 

iig/g 

LIN 

LINDANE 

1.08000 

0.42800 

Hg/I 

LIN 

LINDANE 

1.10000 

0.42100 

i»g/i 

MEXCL 

METHOXYCHU)R 

LT 

0.08000 

0.00000 

»»g/g 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

0.50000 

0.00000 

fig/i 

T 

MEXCL 

METHOXYCHU:)R 

ND 

0.50000 

0.00000 

(»g/i 

T 

MEXCL 

METHOXYCHU)R 

LT 

0.08000 

0.00000 

Mf/g 

PCB016 

PCB  1016 

0.74000 

0.39600 

^g/'g 

P 

PCB016 

PCB  1016 

0.72000 

0.39800 

tig/g 

P 

PCB260 

PCB  1260 

0.64000 

0.39600 

iig/g 

P 

PCB260 

PCB  1260 

0,59000 

0.39800 

^g/g 

P 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-1,1-DICHLO 

1.37000 

0.85600 

iig/l 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l,l-DICHLO 

1.44000 

0,84200 

fig/l 

X 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CmjOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

0.12200 

0.08000 

^g/g 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

0.13400 

0.08000 

tig/B 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-Ll-DICHLO 

LT 

0.00400 

0.00000 

Hg/g 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1-DICHLO 

LT 

0,08800 

0.00000 

fig/I 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.08800 

0.00000 

Hg/l 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.00400 

0.00000 

|ig/g 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

0.71800 

0.00000 

l*g'g 

II 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l,Ll-TRICH 

ND 

0.10000 

0.00000 

ttg/l 

T 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l,l,l-TRlCH 

ND 

0.10000 

0.00000 

Iig/l 

T 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>I,l,l-TRICH 

0.11500 

0.00000 

lig/g 

U 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


123TCB 

1 ,23-TRlCHU)ROBENZENE 

LT 

0.29000 

0.00000 

Mg/g 

123TCB 

1 ,2.3-TRICHUlROBENZENE 

LT 

0.29000 

0.00000 

lig/g 

123TCB 

1 .23-TRlCHU)ROBENZENE 

LT 

0.29000 

0.00000 

lig/g 

123TCB 

U3-TRICHU)ROBENZENE 

LT 

0.29000 

0.00000 

rig/g 

124TCB 

1 .2,4-TRICHU)ROBENZENE 

90.00000 

76.00000 

iig/l 

124TCB 

1.2.4-TRICHU)ROBENZENE 

89.00000 

76.00000 

Iig/l 

124TCB 

1.2.4-TRlCHU)ROBENZENE 

0.49100 

2.50000 

Itg/g 

124TCB 

U.4-TRICHU)ROBENZENE 

0.98300 

2.50000 

lig/g 

124TCB 

1.2.4-TR1CHIjOROBENZENE 

3.14000 

2.60000 

lig/g 

124TCB 

U.4-TRICHLOROBENZENE 

3.45000 

2.60000 

lig/g 

124TCB 

1,2.4-TRICHU)R0BENZENE 

4.08000 

2.60000 

lig/g 

124TCB 

U.4-TRICHLOROBENZENE 

3.20000 

2.60000 

lig/g 
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Site  n>  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

124TCB  1.2.4-TRlCHLOROBENZENE 
124TCB  1,2,4-TRICH1X)R0BENZENE 
124TCB  l,2,4.TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 
I24TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
I24TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 
I24TCB  l,2.4.TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  U.4-TRICHL0R0BENZENE 
124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1,2.4-TRlCHUIROBENZENE 
124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  l,2,4-TRICHU)ROBENZENE 
124TCB  1,2,4-TR1CHU)R0BENZENE 
124TCB  1,2,4-TR1CHU)R0BENZENE 
124TCB  1,2.4-TRlCHLOROBENZENE 
124TCB  l,2,4-TRICHU)ROBENZENE 
124TCB  1.2,4.TR1CHL0R0BENZENE 
124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 
12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3.DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3-DlCHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
I3DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  U-D1CHLOROBENZENE-D4 
13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4 


Meas 

Bool 


LT 

LT 


LT 

LT 

LT 

LT 


Unit  Fbe 


Value 

Spike 

Meas 

3.02000 

2.60000 

iig/g 

4.54000 

2.60000 

2.90000 

2.60000 

2.SOOOO 

2.60000 

^g^g 

1.43000 

2.60000 

fig/g 

1.59000 

2.60000 

lig/g 

1.59000 

2.60000 

tig/g 

2.53000 

2.60000 

^g^g 

2.37000 

2.60000 

Mg/g 

2.40000 

2.60000 

^g^g 

2.60000 

2.60000 

Mg^g 

3.67000 

2.60000 

^g^g 

58.00000 

2.60000 

Mg^g 

58.00000 

2.60000 

Mg/g 

1.54000 

2.60000 

Mg^g 

3.36000 

2.60000 

lig/g 

3.87000 

2.60000 

Mg^g 

3.02000 

2.60000 

Mg^g 

3.05000 

2.60000 

^g^g 

4.23000 

2.60000 

Hg^g 

3.33000 

2.60000 

Hg/g 

3.33000 

2.60000 

Mg^g 

0.33000 

0.00000 

Mg^g 

0.33000 

0.00000 

Mg^g 

0.33000 

0.00000 

Mg^g 

0.33000 

0.00000 

lAg^g 

2.17000 

2.50000 

Mg/g 

1.91000 

2.50000 

l^g 

2.46000 

2.50000 

lig^g 

2.44000 

2.50000 

\ig/g 

2.65000 

2.50000 

Hg^g 

2.16000 

2.50000 

lAg^g 

2.54000 

2.50000 

Hg/g 

2.81000 

2.50000 

ngfg 

3.15000 

2.50000 

Hg^g 

3.75000 

2.50000 

lig^g 

3.63000 

2.50000 

\ig/g 

3.77000 

2.50000 

Mg^g 

3.09000 

2.50000 

Hg^g 

3.20000 

2.50000 

fig/'g 

1.33000 

2.50000 

^g^g 

2.41000 

2.50000 

lAg/g 

2.79000 

2.50000 

Mg/g 

2.19000 

2.50000 

\ig/g 

2.32000 

2.50000 

\ig/g 

2.13000 

2.50000 

[ig/g 

2.97000 

2.50000 

^g^g 

2.70000 

2.50000 

Hg'g 

3.11000 

2.50000 

Mg^g 

2.71000 

2.50000 

Mg^g 

4.04000 

2.50000 

^g^g 

3.57000 

2.50000 

ixg^g 

2.86000 

2.50000 

Hg/g 

Data 

Qnal 
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Meas  Unit  Sig  Data 

jp  Test  Name  _  Bool _ Value _ Spflte  Meas  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


13DBD4 

l,3-DlCHLOROBENZENE-D4 

3.42000 

2.50000 

Mg'g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

3.22000 

2.50000 

Mg/'g 

13DBD4 

l,3-DICHU)ROBENZENE-D4 

2.97000 

2.50000 

lig/g 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

2.60000 

2.50000 

(ig/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

2.55000 

2.50000 

iig/g 

13DBD4 

U-DICHIJOROBENZENE-D4 

2.96000 

2.50000 

ftg/g 

13DBD4 

1,3-DICHL0R0BENZENE-D4 

1.82000 

2.50000 

fig/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

2.47000 

2.50000 

lig/g 

13DBD4 

l,3-DlCHLOROBENZENE-D4 

2.70000 

2.50000 

fig/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

2.40000 

2.50000 

V^g 

13DBD4 

U-DICH1jOROBENZENE-D4 

3.15000 

2.50000 

\tglg 

13DBD4 

1,3-D1CHL0R0BENZENE-D4 

3.47000 

2.50000 

fig/g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

3.20000 

2.50000 

lig/g 

13DBD4 

1,3-DICH1jOROBENZENE-D4 

1.70000 

2.50000 

fig/g 

13DBD4 

1,3-DICHL0R0BENZENE-D4 

1.70000 

2.50000 

Hg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.70000 

2.50000 

Hg/g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.60000 

2.50000 

lig/g 

13DBD4 

1.3-DICHIjOROBENZENE-D4 

1.50000 

2.50000 

^lg/g 

13DBD4 

U-DICHlX)ROBENZENE-D4 

2.00000 

2.50000 

Hg/g 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

2.20000 

2.50000 

ixg/g 

13DBD4 

1,3-DICHL0R0BENZENE-D4 

2.80000 

2.50000 

V-gli 

13DBD4 

1,3-DICHL0R0BENZENE.D4 

1.42000 

2.50000 

(igf'g 

13DBD4 

l,3-DICHlX)ROBENZENE-D4 

1.42000 

2.50000 

Hg/g 

13DBD4 

1,3-DICHL0R0BENZENE-D4 

1.08000 

2.50000 

(tg/g 

13DBD4 

1,3-D1CHL0R0BENZENE-D4 

0.87100 

2.50000 

ggig 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.18000 

2.50000 

nig 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

0.63300 

2.50000 

tlg/g 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-IM 

0.90200 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

l,3.DlCHLOROBENZENE-D4 

0.76600 

2.50000 

MS'g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.00000 

2.50000 

Hg/g 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

0.55800 

2.50000 

)tg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

0.90900 

2.50000 

lig/g 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.24000 

2.50000 

fig/g 

I3DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.47000 

2.50000 

HB'g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE.D4 

1.12000 

2.50000 

Hg/g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.87000 

2.50000 

n/g 

13DBD4 

1.3-DICHU)ROBENZENE-I34 

1.19000 

2.50000 

^g/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.87000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

2.00000 

2.50000 

llg/g 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

1.60000 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

1,3-DICH1jOROBENZENE-D4 

1.22000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.61000 

2.50000 

flg/g 

I3DBE)4 

1,3-DICHL0R0BENZENE-D4 

1.46000 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

1.3-DICH1jOROBENZENE-D4 

1.23000 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

0.83200 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE.D4 

1.58000 

2-50000 

flg/g 

13DBD4 

1.3-DICH1jOROBENZENE-D4 

1.75000 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

2.00000 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

1,3-DICHL0R0BENZENE-D4 

1.50000 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

U-DICH1jOROBENZENE-D4 

1.50000 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

U-DICH1jOROBENZENE-D4 

1.70000 

2.50000 

flg/g 

13DBD4 

U-DICHIjORC)BENZENE-D4 

1.80000 

2.50000 

n/g 

13DBD4 

1.3-D1CH1jOROBENZENE-D4 

2.00000 

2.50000 

flg/g 
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Test  Name 


Meas 

Bool  Value  Spike 


Unit  Fla{ 
Meas  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATELES _ 

13DBD4  l,3-DICHlX)ROBENZENE-D4  2.50000 

13DBD4  l,3-DlCHLOROBENZENE-D4  3.30000 

I3DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4  3.46000 

13DBD4  I.3-DICHLOROBENZENE-D4  1.93000 

13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4  2.46000 

13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4  3.10000 

13DBD4  U-D1CH1jOROBENZENE-D4  2.54000 

13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4  0.91900 

13DBD4  1,3-D1CH1X>R0BENZENE-D4  2.97000 

13DBD4  l,3-DlCHLX)ROBENZENE-D4  2.50000 

13DBD4  1.3.DICHU)ROBENZENE-D4  2.30000 

13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4  2.90000 

13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4  3.00000 

13DBD4  1,3-D1CH1jOROBENZENE-D4  3.30000 

13DBD4  1,3-D1CHIjOROBENZENE-D4  2.70000 

13DBD4  l,3-DlCHU)ROBENZENE-D4  2.70000 

13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4  gO.OOOOO 

13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4  100.00000 

13DBD4  l,3-DlCHLOROBENZENE-D4  100.00000 

13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE.D4  95.00000 

13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4  96.90000 

13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4  2.42000 

13DBD4  U-D1CHLOROBENZENE-D4  2.38000 

13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4  2.60000 

13DBD4  l,3-DlCHLOROBENZENE-D4  2.16000 

13DBD4  U-D1CHLOROBENZENE.D4  2.66000 

13DBD4  l,3-DlCHLOROBENZENE-D4  2.79000 

13DBD4  1,3-D1CHLOROBENZENE-D4  2.71000 

13DBD4  l,3-DlCHLX)ROBENZENE-I>4  1.96000 

13DBD4  I,3-DICHLX)ROBENZENE-D4  2.68000 

13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4  2.28000 

13DBD4  U-DICHLOROBENZENE-D4  2.31000 

13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4  2.41000 

I3DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4  2.67000 

13DBD4  U-D1CHLOROBENZENE-D4  2.60000 

13DBD4  l,3-DlCHLOROBENZENE-D4  3.53000 

13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4  LT  26.00000 

13DBD4  1.3-D1CHLOROBENZENE-D4  2.55000 

13DBD4  l,3-DICHLOROBENZENE-D4  2.52000 

13DBD4  U-D1CHLOROBENZENE-D4  2.67000 

13DBD4  l,3-DlCHLOROBENZENE-I>4  2.90000 

13DBD4  l,3.DlCHLOROBENZENE-D4  2.58000 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE  LT  0.33000 

13DCLB  1.3-DlCHLOROBENZENE  LT  0.33000 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE  LT  0.33000 

13DCLB  U-DlCHLOROBENZENE  LT  0.33000 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE  2.35000 

14DCLB  l,4-DlCHLORC)BENZENE  95.00000 

14DCLB  lADlCHLOROBENZENE  100.00000 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE  2.94000 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE  2.45000 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE  2.30000 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE  2.00000 


2.50000 

f>g/g 

2.50000 

Mg's 

2.50000 

Mg's 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

MS^g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

Mg's 

2.50000 

Mg/'g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg^g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg'g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

75.00000 

Mg/1 

75.00000 

Mg/1 

75.00000 

Mg/1 

75.00000 

Mg/1 

75.00000 

Mg/1 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2,50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

0.00000 

Mg/g 

0.00000 

Mg/g 

0.00000 

Mg/g 

0.00000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

76.00000 

Mg/1 

76.00000 

Mg/1 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

2.50000 

Mg/g 

Data 

Qual 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 

Meas  Unh  Flag  Data 

Site  ID  Test  Name _ Bool _ Vahic _ Spike  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

3.42000 

2.50000 

itg/g 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

2.88000 

2.50000 

iig/e 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

2.46000 

2.50000 

j»g/g 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

2.46000 

2.50000 

j»g/g 

I4DCLB 

1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

64.00000 

2.50000 

ne/z 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

64.00000 

2.50000 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

0.73700 

2.50000 

ftg/s 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

0.49100 

2.50000 

f»g/g 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

1.09000 

2,50000 

ng/g 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

1.00000 

2,50000 

ne/e 

14DCLB 

l,4.DICHLOROBENZENE 

1.35000 

2.50000 

iig/g 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

1.33000 

2.50000 

Mg/g 

14DCLB 

1,4.DICHIjOROBENZENE 

2.03000 

2.50000 

Mg/g 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

1.86000 

2.50000 

fig/g 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

2.10000 

2.50000 

fig/g 

14DCLB 

1,4-blCHLOROBENZENE 

2.30000 

2.50000 

Hg/g 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

2.63000 

2.50000 

(tg/g 

14DCLB 

1,4-DlCHLOROBENZENE 

3.27000 

2.50000 

>ig/g 

14E)CLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

3.27000 

2.50000 

^g/g 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

2.49000 

2.50000 

J^g 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

2.18000 

2.50000 

Mg/g 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

2.63000 

2.50000 

Mg/g 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

2.69000 

2.50000 

Mg/g 

245TCP 

2,4,5.TRICHU)ROPHENOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

245TCP 

2,4,5-TRICHU)ROPHENOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

245TCP 

2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg'g 

R 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000 

0.00000 

Mg/g 

R 

246TCP 

2,4,6.TRICHU^ROPHENOL 

ND 

0.30000 

0.00000 

Mg/g 

R 

246TCP 

,  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000 

0.00000 

Mg/g 

R 

246TCP 

2,4,6-TRICHU)ROPHENOL 

ND 

0.30000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DCLP 

2,4-DlCHLOROPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DNP 

2.4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

3.52000 

2.50000 

Mg/g 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLlIENE 

59.00000 

75.00000 

Mg/1 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

70.00000 

75.00000 

Mg/1 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLlIENE 

1.29000 

2.50000 

Mg/g 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

1.46000 

2.50000 

Mg/g 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

1.17000 

2.50000 

Mg/g 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

1.15000 

2.50000 

Mg/g 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLlIENE 

2.19000 

2.50000 

Mg/g 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

2.05000 

2.50000 

Mg/g 

24DNT 

L4-DINITROTOLIIENE 

2.30000 

2.50000 

Mg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Meas 

Test  Name  Bod  Vdur  «»iir 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


24DKT 

2,4.DINITROTOUIENE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLIIENE 

24DNT 

2ADINITROTOUrENE 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLlIENE 

24DIsrr 

2.4.DrNrrROTOUrENE 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLlIENE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLlIENE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLlIENE 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLlIENE 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLlIENE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLIIENE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

24DNT 

2,4-DENITROTOLirENE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLlIENE 

24DNT 

2,4.DINrrROTOUIENE 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLiyENE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLlIENE 

26DNT 

2,6.DINITROTOLlIENE 

2CLP 

24:HL0R0PHENC)L 

2CLP 

2-CHIjOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2.CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

Bool 

Value 

Spike 

2.30000 

2.50000 

LT 

78.00000 

2.50000 

LT 

78.00000 

2.50000 

1.72000 

2,50000 

0.98300 

2.50000 

3.03000 

2.50000 

3.17000 

2.50000 

3.80000 

2.50000 

5.30000 

2.50000 

3.48000 

2.50000 

3.63000 

2.50000 

2.86000 

2.50000 

2.48000 

2.50000 

3.12000 

2.50000 

4.78000 

2.50000 

4.40000 

2.50000 

2.26000 

2.50000 

2.51000 

2.50000 

3.12000 

2.50000 

3.52000 

2.50000 

LT 

0.53000 

0.00000 

LT 

0.53000 

0.00000 

LT 

0.53000 

0.00000 

LT 

0.53000 

0.00000 

4.21000 

4.90000 

4.43000 

4.90000 

4.81000 

4.90000 

5.66000 

4.90000 

4.21000 

4.90000 

3.76000 

4.90000 

5.82000 

4.90000 

5.34000 

4.90000 

130.00000 

150.00000 

100.00000 

150.00000 

ND 

66.00000 

4.90000 

ND 

66.00000 

4.90000 

2.46000 

4.90000 

2.21000 

4.90000 

2.39000 

4.90000 

2.39000 

4.90000 

2.25000 

4.90000 

2.15000 

4.90000 

4.02000 

4.90000 

3.80000 

4.90000 

4.40000 

4.90000 

4.50000 

4.90000 

4.85000 

4.90000 

4.42000 

4.90000 

4.80000 

4.90000 

4.50000 

4.90000 

3.86000 

4.90000 

4.21000 

4.90000 

5.97000 

4.90000 

Uait  Fb;  Data 

Mcas  Code  Qnal 


ftg/g 

Hg/g 

tig/g 

Hg/g 

ftg/'g 

llg/g 

ne/g 

Vfl% 

Mg/g 

Hg/g 

flg/g 

^g/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

flg/g 

Hg/g  S 
flg/g  S 
flg/g  s 
flg/g  S 
flg/g  S 

flg/g  s 

flg/g  S 

flg/g  s 
fig/l  s 

fig/J  s 

flg/g  R 
flg/g  R 
Mg/g  S 
flg/g  S 
flg/g  S 
flg/g  S 
flg/g  S 
flg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
Mg/g  S 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


SUeiD  TestNaiK 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

2CLP 

2-CHLX)ROPHENOL 

4.81000 

4,90000 

Mg/g 

s 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

flg^g 

2CNAP 

2-CHU)RONAPHTHALENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

(Ig/g 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000 

0.00000 

Mg/g 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

0,00000 

Mg/g 

R 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2NP 

2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2NP 

2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

2NP 

2-NITROPHENOL 

ND 

0-33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000 

0,00000 

Mg/g 

R 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

33DCBD 

3,3-CICHIjOROBENZIDINE 

ND 

0.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

3NANIL 

3-Nn'ROANILINE 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000 

0,00000 

Mg/g 

R 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

46DN2C 

4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2.CRESOL 

ND 

1.70000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

4CL3C 

4.CHLORO-3-CRESOL 

5.21000 

5.10000 

Mg/g 

$ 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

6.69000 

5.10000 

Mg/g 

S 

4CL3C 

4-CHLORO-3.CRESOL 

4.00000 

5.10000 

Mg/g 

S 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

6.17000 

5.10000 

Mg/g 

S 

4CL3C 

4-CH1JORO-3-CRESOL 

2.50000 

5.10000 

Mg/g 

S 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

2.83000 

5.10000 

Mg/g 

s 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

2.04000 

5.10000 

Mg/g 

s 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

2.04000 

5.10000 

Mg/g 

s 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

4.58000 

5.10000 

Mg/g 

s 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

4.25000 

5.10000 

Mg/g 

s 

4CL3C 

4.CHIJORO-3-CRESOL 

4.50000 

5.10000 

Mg/g 

s 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

4.50000 

5.10000 

Mg/g 

s 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  1 RI  data 


SitcID 


Test  Name 


Mcas 

Bool 


Unit  Flat  Data 

_ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


4CL3C 

4-CHLORO-3CRESOL 

100.00000 

4CL3C 

4.CHLORO-3.CRESOL 

100.00000 

4CL3C 

4.CHLORO-3CRESOL 

4.85000 

4CL3C 

4.CHLORO-3CRESOL 

5.07000 

4CL3C 

4.CHLORO-3CRESOL 

5.00000 

4CL3C 

4.CHLORO-3CRESOL 

5.50000 

4CL3C 

4-CH1JORO-3-CRESOL 

4.99000 

4CL3C 

4.CHL0R0.3CRES0L 

5.23000 

4CUC 

4.CH1jOR(>-3CRESOL 

4.27000 

4CL3C 

4.CHLORO-3.CRESOL 

3.76000 

4CL3C 

4.CHLORO-3.CRESOL 

ND 

66.00000 

4CL3C 

4.chlorc>.3<:resol 

ND 

66.00000 

4CL3C 

4.CHLORO-3CRESOL 

4.91000 

4CL3C 

4-CHLORC)-3-CRESOL 

2.46000 

4CUC 

4-CHLORC>-34^RESC)L 

3.79000 

4CL3C 

4.CHLOR0-3.CRESOL 

5.52000 

4CL3C 

4.CHL0R0-3.CRES0L 

5.10000 

4CL3C 

4-CHIjORC)-3-CRESOL 

5.42000 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENyLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENVLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

4MP 

4-METHVLPHENOL 

ND 

0.33000 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000 

4NANIL 

4-NlTROANILINE 

ND 

1.70000 

4NANIL 

4.NITROANILINE 

ND 

1.70000 

4NANIL 

4-NlTROANlLINE 

ND 

1.70000 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

1.70000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

4.55000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

5.56000 

4NP 

4-NlTROPHENOL 

2.46000 

4NP 

4-NlTROPHENOL 

2.56000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

ND 

340.00000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

ND 

340.00000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

1.72000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

2.80000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

3.56000 

4NP 

4-NITROPHENOL 

3.88000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

4.30000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

4.30000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

2.73000 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

3.09000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

2.03000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

30.00000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

30.00000 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

0.98300 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

0.57600 

4NP 

4-NlfROPHENOL 

1-04000 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

0.28600 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

0.25600 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

3.02000 

150.00000  ^g/i 
150.00000  jAg/i 
5.10000  jig/g 
5.10000  |ig/g 
5.10000  ng/g 
5.10000 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5 . 1 0000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 
5.10000  pg/g 

0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g  R 
0.00000  pg/g  R 

0.00000  pg/g 

0.00000  pg/g  R 
0.00000  pg/g 
0.00000  pg/g 

0.00000  ^g/g 

0.00000  p^g 

0.00000  pg/g 

5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  p^/g 
5.00000  pg/g 
150.00000  pg/i 
150.00000  pg/i 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 
5.00000  pg/g 


s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

$ 

R 

R 

S 

s 

s 

s 

s 

s 

R 

R 

R 


R 

R 

R 

R 

R 

S 

S 

S 

s 

R 

R 

S 

S 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 
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Site  ID 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Test  Name 


Mca$  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Spike  Mcas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


4NP  4.NrrROPHENOL 

4NP  4.NrrROPHENOL 

4NP  4-NITROPHENOL 

4NP  4-NrrROPHENOL 

4NP  4-NrrROPHENOL 

4NP  4-NrrROPHENOL 

4NP  4-NITROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLF  ALPHA-ENDOSITLFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 


2.46000 

5.00000 

ttg/g 

s 

3.00000 

5.00000 

ite/t 

s 

1.83000 

5.00000 

iig/g 

s 

5.56000 

5.00000 

fig/g 

s 

4.88000 

5.00000 

iig/g 

s 

5.01000 

5.00000 

s 

4.29000 

5.00000 

fig/g 

s 

LT 

0.46000 

0.00000 

tigtg 

LT 

0.46000 

0.00000 

LT 

0.46000 

0.00000 

fig/g 

LT 

0.46000 

0.00000 

iig/g 

ND 

1.00000 

0.00000 

R 

ND 

1.00000 

0.00000 

i>g/g 

R 

ND 

5.00000 

0.00000 

ng/g 

R 

ND 

5.00000 

0.00000 

ttg/e 

R 

ND 

0.50000 

0.00000 

iig/g 

R 

ND 

1.00000 

0.00000 

fig/g 

R 

ND 

1.00000 

0.00000 

iig/g 

R 

ND 

0.50000 

0.00000 

fig/g 

R 

LT 

0.29000 

0.00000 

rig/g 

LT 

0.29000 

0.00000 

Mg/g 

LT 

0.29000 

0.00000 

itg/g 

LT 

0.29000 

0.00000 

tig/g 

3.16000 

2.60000 

Hg/g 

81.00000 

78,00000 

itg/i 

90.00000 

78.00000 

^g/| 

3.22000 

2,60000 

l»g/E 

4.01000 

2,60000 

^g/g 

3.08000 

2.60000 

pg/^g 

2,74000 

2.60000 

pg/g 

3.92000 

2.60000 

pg/g 

3.10000 

2.60000 

pg/g 

3.23000 

2.60000 

pg/g 

2.90000 

2.60000 

pg^g 

1.58000 

2.60000 

pg/g 

1.53000 

2.60000 

pg/g 

1.38000 

2.60000 

pg/g 

1.38000 

2.60000 

pg/g 

2.85000 

2.60000 

pg/g 

2.68000 

2.60000 

pg/g 

2.70000 

2.60000 

pg/g 

2.90000 

2.60000 

pg/g 

LT 

82.00000 

2.60000 

pg/g 

LT 

82.00000 

2.60000 

pg/g 

1.47000 

2.60000 

pg/g 

0.98300 

2.60000 

pg/g 

3.23000 

2.60000 

pg/g 

4.10000 

2.60000 

pg/g 

2.89000 

2.60000 

pg/g 

2.92000 

2.60000 

itg/g 

3.70000 

2.60000 

pg/g 

3.32000 

2.60000 

pg/g 

3.22000 

2.60000 

pg/g 

901 


SttelD 


Natural  Matrix  Spikes  -  domical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Spike 


UnH  Flae  Data 

Meai  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ANTRC  ANTHRACENE 
B2CEX  BIS  (2-CHlX)ROETHOXY)  METHANE 
B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
B2CIPE  BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  |A)  ANTHRACENE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 
BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 
BAPYR  BENZO  (A)  PYRENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  (B]  FLUORANTHENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBFAN  BENZO  (Bj  FLUORANTHENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  |G.an  PERYLENE 


LT 

0.46000 

LT 

0.46000 

LT 

0.46000 

LT 

0.46000 

LT 

0.54000 

LT 

0.54000 

LT 

0.54000 

LT 

0.54000 

ND 

0.33000 

ND 

0.33000 

ND 

0.33000 

ND 

0.33000 

ND 

0.33000 

ND 

0.33000 

ND 

0.33000 

ND 

0.33000 

LT 

0,33000 

LT 

0.33000 

LT 

0.33000 

LT 

0.33000 

LT 

0.39000 

LT 

0.39000 

LT 

0.39000 

LT 

0.39000 

LT 

0.30000 

LT 

0.30000 

LT 

0.30000 

LT 

0.30000 

LT 

0.38000 

LT 

0.38000 

LT 

0.38000 

LT 

0.38000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

LT 

0.36000 

ND 

0.33000 

0.29500 

ND 

0.33000 

ND 

0.33000 

ND 

1. 00000 

ND 

0.20000 

ND 

0.20000 

ND 

1.00000 

ND 

1.70000 

ND 

1.70000 

ND 

1.70000 

ND 

1.70000 

LT 

0.24000 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

PS'S 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/'g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0,00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

s 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 

R 

0.00000 

pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Site  ID _ Test  Name 


Mem  Dmk  Flat  Data 

Bool _ Value _ Spilte  Mcai  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BGHIPY 

BENZO  [aH,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

fig/z 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

Mg/g 

BGHIPY 

BENZO  IGMJ\  PERYLENE 

LT 

0.24000 

0.00000 

flg/g 

BKFAN 

BENZO  [K]  RUORANTHENE 

LT 

0.80000 

0.00000 

ng/g 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000 

0.00000 

^g/g 

BKFAN 

BENZO  [K]  RUORANTHENE 

LT 

0.80000 

0.00000 

iig/e 

BKFAN 

BENZO  fK]  RUORANTHENE 

LT 

0.80000 

0.00000 

Hg/g 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

ng/g 

R 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

)lg/g 

R 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000 

0.00000 

Mg/g 

R 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000 

0.00000 

ltg/g 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000 

0.00000 

^g/g 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000 

0.00000 

ne/z 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000 

0.00000 

ne/g 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000 

0.00000 

flg/g 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000 

0.00000 

flg/g 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000 

0.00000 

flg/g 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000 

0.00000 

flg/g 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

flg/g 

R 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

flg/g 

R 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

flg/g 

R 

CL6CP 

HEXACHLORCKYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

flg/g 

R 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000 

0.00000 

flg/g 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000 

0.00000 

flg/g 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000 

0.00000 

flg/g 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000 

0.00000 

flg/g 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000 

0.00000 

flg/g 

CPMS 

4-CHLOROPHEN  YLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000 

0.00000 

flg/g 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000 

0.00000 

flg/g 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000 

0.00000 

flg/g 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000 

0.00000 

v-g/g 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000 

0.00000 

vg/g 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SITLFOXIDE 

LT 

0.27000 

0.00000 

vg/g 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000 

0.00000 

flg/g 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000 

0.00000 

flg/g 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000 

0.00000 

Mg/g 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000 

0.00000 

fg/g 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000 

0.00000 

vg/g 

DBAHA 

DIBENZ 1  AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000 

0.00000 

fg/g 

DBAHA 

DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000 

0.00000 

flg/g 

DBAHA 

DIBENZ  1  AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000 

0.00000 

flg/g 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000 

0.00000 

flg/g 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00500 

0.00000 

flg/g 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000 

0.00000 

flg/g 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000 

0.00000 

flg/g 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000 

0.00000 

flg/g 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00500 

0.00000 

flg/g 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000 

0.00000 

flg/g 

DBZFO 

DIBENZORIRAN 

ND 

0.33000 

0.00000 

flg/g 

R 

DBZRJ 

DIBENZORTRAN 

ND 

0.33000 

0.00000 

flg/g 

R 

DBZRI 

DIBENZORrRAN 

ND 

0.33000 

0.00000 

fg/g 

R 

DBZRf 

DIBENZORIRAN 

ND 

0.33000 

0.00000 

fg/g 

R 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Site  n) _ Test  Name _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-IM 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-IM 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 
DEPEM  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-EM 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE^D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-IM 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 


Mns  UbH  iiaf  Date 

_ V«iu^ _ Spilte  Meas  Code  Qual 


ND 

0.33000 

0.00000 

R 

ND 

0.33000 

0.00000 

fig/g 

R 

ND 

0.33000 

0.00000 

fig/g 

R 

ND 

0.33000 

0.00000 

R 

82.20000  75.00000 

50.00000  75.00000  ^g/| 

47.00000  75.00000  ^ 

59.00000  75.00000  ^g/i 

41.00000  75.00000  ^g/l 

3.10000  2,50m 

2.57000  2.50000  ^g^g 

3.38000  2.50000  ^g^g 

2.90000  2.50000  ^g/g 

3.25000  2.50000  ^g/g 

2.99000  2.50000  ^g/g 

2.74000  2.50000  ^g^g 

2.87000  2.50000  ^g/g 

2.64000  2.50000  ^g/g 

2.61000  2.50000  jig/g 

2.60000  2.50000  ^g/g 

2.53000  2.50000  ^g^g 

3.56000  2.50000  ^g/g 

LT  48.00000  2.50000  ^g/g 

3.57000  2.50000  ^g 

3.94000  2.50000  jig/g 

3.40000  2.50000  ^g/g 

3.66000  2.50000  ^g/g 

3.53000  2.50000  ^g/g 

3.24000  2.50000 

3.48000  2.50000  ^g/g 

2.56000  2.50000  ^g/g 

2.41000  2.50000  ^g/g 

2.09000  2.50000  ^g/g 

1.44000  2.50000  ^^g/g 

2.80000  2.50000  ^g 

2.98000  2.50000  ^g 

3.00000  2.50000  y^g/g 

2.40000  2.50000  ygjg 

2.70000  2.50000  ygfg 

2.40000  2.50000  ^g/g 

2.40000  2.50000  ygjg 

2.50000  2.50000  ygjg 

2.40000  2.50000  y^g/g 

2.30000  2.50000  y^gjg 

2.30000  2.50000  ^g/g 

2.10000  2.50000  ^g/g 

2.50000  2.50000  ygjg 

2.50000  2.50000  ^g^g 

2.80000  2.50000  ^g/g 

3.10000  2-50000  ygjg 

3.20000  2.50000  y^g/g 

3.30000  2.50000  ^g/g 

4.21000  2.50000  yg/g 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 

Meas  Unit  Date 


SitelD  TestNanw 

Bool  Value 

S|ilke 

Meas  Code  Qoal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

3,46000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.05000 

2.50000 

Mg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.29000 

2.50000 

Pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.29000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

LI 3000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.29000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.45000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3.38000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3.68000 

2.50000 

Pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

2.99000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.60000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

3.78000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3.38000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3.29000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

2.90000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3.10000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.20000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.90000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.40000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3.00000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.00000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.07000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

4.07000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3.48000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

3.92000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE.D4 

3.40000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

3.30000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

2.66000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE.D4 

2.77000 

2,50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

2.49000 

2,50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

2.90000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.39000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

2.36000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

2.71000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.45000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.37000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

2.32000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

2.32000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.13000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

2.39000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.20000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

2.76000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

2.76000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

3.16000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.76000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.90000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.76000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.61000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.91000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.54000 

2-50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.39000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

2.53000 

2.50000 

pg/g 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.87000 

2.50000 

pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


StteD)  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMiyOLATiU-S 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DITH  DITHIANE 
DITH  DITHIANE 
DITH  DITHIANE 
DITH  DITHIANE 
DLDRN  DIELDIUN 
DLDRN  DIELDRIN 
DLDRN  DIELDRIN 
DLDRN  DIELDRIN 
DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 
DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 
DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 
DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 
DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATB-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 


DMP 

DMP 

DMP 

DMP 

DNBP 

DNBP 

DNBP 

DNBP 

DNOP 

DNOP 

DNOP 

DNOP 

DNOPD 


Mcas 

Bool 

Value 

Unit 

Spike  Mens 

2.91000 

2.50000  yfj% 

2.35000 

2.50000  |i 

2.41000 

2.50000 

2.47000 

2.50000  ^ig^g 

2.58000 

2.50000  pg/g 

2.21000 

2.50000 

2.43000 

2.50000  pg/g 

2.47000 

2.50000 

2.34000 

2.50000  ps/s 

2.60000 

2.50000  pg/g 

2.53000 

2.50000 

2.64000 

2.50000  |ig/g 

2.99000 

2.50000  pg/g 

2-74000 

2.50000  pg/g 

2.99000 

2.50000 

3.12000 

2.50000  pg/g 

2.76000 

2.50000  ^^g 

2.97000 

2.50000 

3.52000 

2.50000  |ig^g 

3.20000 

2.50000  pg/g 

LT 

0.24000 

0.00000  gg^g 

LT 

0.24000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.24000 

0.00000  pig/g 

LT 

0.24000 

0.00000  p^S 

LT 

0.30000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.30000 

0.00000  p^g 

LT 

0.30000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.30000 

0.00000  pg/g 

ND 

0.33000 

0.00000  pg/g 

ND 

0,33000 

0.00000  pg/g 

ND 

0.33000 

0,00000  pg/g 

ND 

0.33000 

0.00000  pg/g 

ND 

0.33000 

0.00000  pg/g 

ND 

0.33000 

0.00000  pg/g 

ND 

0.33000 

0.00000  pg/g 

ND 

0.33000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.59000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.59000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.59000 

0.00000  pg/g 

LT 

0.59000 

0.00000  pg/g 

92.40000 

49.00000 

56.00000 

60.00000 

45.00000 

.T.07000 

2.62000 

.1.84000 

52.00000 

.1.71000 

3.94000 

3.53000 

3.80000 


75.00000 

75.00000 

75.00000 

75.00000 

75.00000 

2.50000 

2.50000 

2.50000 

2.50000 

2.50000 

2.50000 

2.50000 

2.50000 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Site  ID 


Test  Name 


Mcas 

Bool 


Value 


Spike 


UnH  Fla{ 

Meas  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 


DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

3.53000 

2.50000 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.59000 

2.50000 

vz/z 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3,28000 

2.50000 

ltg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.74000 

2.50000 

^i/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.98000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.84000 

2.50000 

vziz 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.47000 

2.50000 

fig/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.71000 

2.50000 

(tg'g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.56000 

2,50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.57000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

3.04000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.03000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.72000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

3.46000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.76000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.72000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.35000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.01000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.35000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.65000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.96000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.70000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.80000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.90000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.50000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.90000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.20000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.20000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.20000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.00000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

bl-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.72000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.34000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.58000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.24000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.80000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-EM 

2.80000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.20000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.80000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.70000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

2.70000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

2.80000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.50000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.70000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.30000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.00000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.70000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.98000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

1.48000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.13000 

2.50000 

Mg'g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.97000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.10000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.58000 

2.50000 

Mg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.58000 

2.50000 

Mg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


SiteD) 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Spike 


Unit  Flai; 
Meas  Code 


Bata 

Qwal 


Chemical  Class:  SEBilVOLATILES _ 

DNOPD  DI.N<XrrYLPHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
DNOPD  DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
DNOPD  pi-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTH ALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTH ALATE^D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-NOCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-IM 


2.44000 

2.44000 

2.57000 
2.22000 
2.07000 
2,35000 
2.83000 
2.75000 

2.15000 
2.06000 
2.43000 
2.25000 
2.16000 
2.10000 
2.43000 
2.29000 
2.56000 
2.21000 
3.24000 
3.10000 

2.57000 

1.49000 
3.34000 
4.37000 
3.91000 
5.60000 
4.20000 

4.90000 
4.07000 
4.23000 
3.47000 
4.23000 
3.67000 
2.95000 

3.15000 
2.97000 
3.22000 

2.49000 

2.90000 

2.15000 
2.73000 
3.50000 
3.61000 
2.97000 
2.84000 
3.24000 
3.10000 
2.86000 
2.95000 
3.51000 
3.51000 
2.88000 
3.52000 


2,50000 

Mg/g 

2.50000 

2.50000 

ng/e 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

iig/g 

2.50000 

lig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.5CIOOO 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

X 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

X 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

Hg/g 

2.50000 

Mg^g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

f^g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

Hg/g 

2.50000 

Mg^g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

Hg/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

Mg'g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 

2.50000 

fig/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RJ  data 

M«w  iiig  Data 

Site  ID _ Test  Naaic _ Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qual 

Chemical  Class:  SEMTV OLATILES _ 


DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.83000 

2.50000 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

3.32000 

2.50000 

Hg/g 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

2.52000 

2,50000 

ve/e, 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000 

0.00000 

Hg/g 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000 

0.00000 

vs/e 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000 

0.00000 

vs/s 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000 

0.00000 

ve/e 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

LT 

0.01600 

0.00000 

ve/s 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000 

0.00000 

vs/s 

R 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000 

0.00000 

vs/s 

R 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000 

0.00000 

vs/s 

R 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000 

0.00000 

vs/s 

R 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

LT 

0.01600 

0.00000 

vs/s 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  StILFATE 

ND 

1.00000 

0.00000 

vs/s 

R 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

ND 

0.20000 

0.00000 

ve/s 

R 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

ND 

0.20000 

0.00000 

ve/s 

R 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

ND 

1.00000 

0.00000 

ve/s 

R 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

vs/e 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000 

0,00000 

vs/s 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

ve/s 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000 

0.00000 

vs/s 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

ve/s 

R 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

vs/s 

R 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

0.33000 

0,00000 

v^s 

R 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

vs/s 

R 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000 

0.00000 

vs/s 

R 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000 

0.00000 

ve/s 

R 

GCLDA 

GAMMA-CHU)RDANE 

ND 

5.00000 

0.00000 

ve/s 

R 

GCLDA 

GAMMA-CHU)RDANE 

ND 

5.00000 

0.00000 

(Ig/g 

R 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000 

0.00000 

(Ig/'g 

HCBD 

HEXACHLOROBirTADIENE 

LT 

0.42000 

0.00000 

vs/e 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000 

0.00000 

vs/e 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000 

0.00000 

vs/s 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000 

0.00000 

vs/s 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000 

0.00000 

vs/s 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000 

0.00000 

vs/s 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000 

0.00000 

vs/s 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000 

0.00000 

vs/s 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000 

0.00000 

vs/e 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000 

0.00000 

vs/s 

HPCLE 

HEPTACHLOREK)XIDE 

LT 

0.36000 

0.00000 

vs/s 

ICDPYR 

INDENO|L23-C,Dl  PYRENE 

LT 

0.21000 

0,00000 

vs/e 

ICDPYR 

INDENO[l,23-C,Dl  PYRENE 

LT 

0.21000 

0.00000 

vs/s 

ICDPYR 

INDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000 

0.00000 

vs/s 

ICDPYR 

INDENO[l,23-C,DI  PYRENE 

LT 

0.21000 

0.00000 

vs/s 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

0.33000 

0.00000 

vs/e 

R 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

0.33000 

0.00000 

vs/s 

R 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

0.33000 

0.00000 

vs/s 

R 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

0.33000 

0.00000 

vs/s 

R 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000 

0.00000 

vs/s 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000 

0.00000 

vs/s 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000 

0.00000 

vs/s 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000 

0.00000 

vs/s 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RJ  data 


Site  ID  Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000 

0.00000 

MEXCL 

METHOXYCHU)R 

ND 

1.00000 

0.00000 

MEXCL 

METHOXYCHU)R 

ND 

1.00000 

0.00000 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000 

0.00000 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000 

0.00000 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000 

0.00000 

mlt™ 

MALATHION 

LT 

0.48000 

0.00000 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000 

0.00000 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000 

0.00000 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000 

0.00000 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000 

0.00000 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000 

0.00000 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000 

0.00000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

84.80000 

75.00000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

100.00000 

75.00000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

100.00000 

75.00000 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

88.00000 

75.00000 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

100.00000 

75.00000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.79000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

2.79000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.26000 

2.50000 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.37000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

2.51000 

2.50000 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.05000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.13000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.00000 

2.50000 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

3,32000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.18000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.47000 

2.50000 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.05000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

3.01000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.58000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.61000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.73000 

2.50000 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.89000 

2.50000 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.63000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.08000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.18000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.60000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.99000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

3.95000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.60000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

3.71000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.52000 

2.50000 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

4.01000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.57000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.47000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.70000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.60000 

2.50000 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.00000 

2.50000 

Unit 

Mcas 


i*8/g 

(ig/g 

l<g/g 

(ig/g 

|ig/g 

Vf/Z 

iig/g 

fig/g 

vz/z 

Hg/g 

\^zlz 

v^z 

flg/g 

t>g/g 

IIg/I 

Hg/I 

Hg/I 

Mg^ 

f*g/J 

(tg/g 

i»g/g 

Mg/g 

(ig/g 

Mg^g 

n/z 

»tg/g 

f«g/g 

Hg/g 

iig/g 

ftg/g 

Hg/g 

Hg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 


Hag 

Code 


R 

R 

R 

R 


R 

R 

R 

R 


Data 

Qnal 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 

Mcas  Unit  Fla^  Dntn 

_ T«stNaMc _ Bool _ Value _ Spike  Mcm  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATlLiES 


NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.90000 

2.50000 

pg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.10000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.10000 

2.50000 

(ig/g 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

4.30000 

2.50000 

pg/g 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.80000 

2.50000 

|ig/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.60000 

2.50000 

fig/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

5.74000 

2.50000 

pg'g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.13000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.43000 

2.50000 

Mg/g 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

2.28000 

2.50000 

pg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.13000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

1.86000 

2.50000 

(ig/g 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

1.76000 

2.50000 

HS/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

1.47000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

1.75000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.05000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.37000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

2.33000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

1.98000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NrmOBENZENE-D5 

2.03000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.29000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

1.79000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.43000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

1.93000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.43000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.43000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

2.29000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

N1TROBENZENE.D5 

1.91000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.66000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.50000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.44000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

1.42000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.23000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.81000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.20000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.10000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NTTROBENZENE-D5 

3.20000 

2,50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

2.70000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.00000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NTTROBENZENE-D5 

3.30000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.80000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

2.80000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.00000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

2.40000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.80000 

2.50000 

Hg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.07000 

2.50000 

Pg/g 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

3.77000 

2.50000 

Pg/g 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

1.40000 

2.50000 

Pg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.22000 

2.50000 

pg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.00000 

2.50000 

pg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.19000 

2,50000 

pg/g 

NBD5 

NITROBENZENE.D5 

4.48000 

2.50000 

pg/g 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.80000 

2.50000 

pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Test  Name 


Uatt  Flic  DaU 

Spike  Meas  Code  Qml 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 
NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 


5.80000  2.50000  ^g/g  x 

4.70000  2.50000  ^g/g 

5.00000  2.50000  ^g/g  x 

4.32000  2.50000  ^g/g 

3.99000  2.50000  ng/g 

3.98000  2.50000  jig^g 

4.32000  2.50000  j,gfg 

3.70000  2.50000  ^g/g 

3.70000  2.50000  ^g 

3.77000  2.50000  pg/g 

3.15000  2.50000  f,gfg 

3.70000  2.50000  ^g/g 

3.23000  2.50000  ^g/g 

3.22000  2.50000  ^g/g 

2.27000  2.50000  ^g/g 

2.86000  2.50000  ^g/g 

2.93000  2.50000  jjg/g 

3.78000  2.50000  ^g/g 

LT  70.00000  2.50000  ^g 

3.37000  2.50000  pg^g 

4.01000  2.50000  ^g/g 

3.60000  2.50000  fxg/g 

3.89000  2.50000 

3.31000  2.50000  fig/g 

3.42000  2.50000  ^g/g 

2.41000  2.50000  ^g/g 

2.86000  2.50000  ^g/g 

2.87000  2.50000  ^g/g 

2.72000  2.50000  ^g/g 

3.00000  2.50000  ^g/g 

2.46000  2.50000  jig/g 

2.84000  2.50000  ^g/g 

2.28000  2.50000  ^g^g 

3.29000  2.50000  f,g/g 

4.50000  2.50000  ^g/g  x 

3.42000  2.50000  ^g/g 

2.57000  2.50000  ^g/g 

4.10000  2.50000  ^gfg 

2.24000  2.50000  ^g/g 

1.85000  2.50000  jjg/g 

LT  72.00000  2.50000  (|g/g 

LT  72.00000  2.50000  ^g/g 

1.72000  2.50000  jjg/g 

2.00000  2.50000  ^grg 

3.33000  2.50000  ^g/g 

3.19000  2.50000  ^g/g 

2.40000  2.50000  ^g^g 

2.80000  2.50000  ^g/g 

2.90000  2.50000  j,g/g 

3.21000  2.50000  ^g/g 

2.22000  2.50000  jig/g 

0.98300  2.50000  ^g/g 

1.40000  2.50000  j,g/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 

Mms  Ui^t  Fbg  D«U 


Site  ID  Name 

Beoi 

Value 

Spike 

Meas 

Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

1.68000 

2.50000 

)ig/g 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

1.45000 

2.50000 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

1.32000 

2.50000 

(tg/g 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

1.87000 

2.50000 

Vg/% 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

1.73000 

2.50000 

Mg/g 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

1.90000 

2.50000 

tig/g 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

2.09000 

2.50000 

Vg/i 

NDNPA 

NTTROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

80.00000 

75.00000 

Hg/I 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

81.00000 

75.00000 

(ig/l 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000 

0.00000 

)lg/g 

R 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000 

0.00000 

|ig/g 

R 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000 

0.00000 

^g/g 

R 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000 

0.00000 

(ig/g 

R 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

\k%l% 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

fig/g 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

fig/g 

OXAT 

L4.0XATHIANE 

LT 

0.25000 

0.00000 

fig/g 

PCB016 

PCB1016 

0.53400 

0.39700 

(ig/g 

PCB016 

PCB1016 

0.44500 

0.39800 

^g/g 

L 

PCB016 

PCB1016 

0-42700 

0.40000 

^g/g 

L 

PCB260 

PCB1260 

0.48000 

0.39700 

)ig/g 

PCB260 

PCB1260 

0.55900 

0.40000 

Mg/g 

L 

PCB260 

PCB  1260 

0.61300 

0.39800 

(ig/g 

L 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

80.00000 

150.00000 

l»g/l 

S 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

120.00000 

150.00000 

|ig/1 

S 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

2.44000 

5.00000 

Mg/g 

s 

PCP 

PENTACHU)ROPHENOL 

3.13000 

5.00000 

Mg/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

3.45000 

5.00000 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

3.30000 

5.00000 

Hg/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

3.20000 

5.00000 

)ig/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

1.78000 

5.00000 

^6'g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

2.49000 

5.00000 

|ig/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.93500 

5.00000 

(ig/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.54900 

5.00000 

|tg/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

340.00000 

5.00000 

Vile. 

R 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

340.00000 

5.00000 

vgtz. 

R 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.49100 

5.00000 

Mg/g 

S 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

3.40000 

5.00000 

(tg/g 

R 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.23900 

5.00000 

(ig/g 

S 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.65200 

5.00000 

(*g^g 

S 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

1.02000 

5.00000 

ng'g 

S 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.90000 

5.00000 

Hg/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.88300 

5.00000 

^g/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.69300 

5.00000 

vt/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.81000 

5.00000 

Mg/g 

s 

PCP 

PENTACHUIROPHENOL 

1.30000 

5.00000 

tlg/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

2.25000 

5.00000 

Vgl% 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

3.09000 

5.00000 

Mg/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

3.29000 

5.00000 

ftg/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.89200 

5.00000 

Hg/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

0.46200 

5.00000 

Vtit. 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

1.12000 

5.00000 

)ig/g 

s 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

4.55000 

5.00000 

Hg/g 

s 
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SMelD 


Test  Na 


Mess 

Bool 


Unit  Hae  Bata 

_ Spike  Mcm  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000 

0.00000 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000 

0.00000 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000 

0.00000 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000 

0.00000 

PHENO 

PHENOL 

2.21000 

4,90000 

PHENO 

PHENOL 

4.55000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.50000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

5.56000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.10000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

5.25000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

2.39000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

2.50000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

2.25000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

2.15000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

3.91000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

3.69000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.10000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.20000 

5,00000 

PHENO 

PHENOL 

ND 

66.00000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

ND 

66.00000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.53000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.21000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.80000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.40000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

5.11000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.87000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

3.35000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

3.25000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.00000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.60000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

4.88000 

5.00000 

PHENO 

PHENOL 

2.46000 

4.90000 

PHENO 

PHENOL 

60.00000 

150.00000 

PHENO 

PHENOL 

55.00000 

150.00000 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll.DICHLO 

LT 

0.18000 

0.00000 

PPDDD 

2^-BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHLO 

LT 

0.18000 

0.00000 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>lJ  -DICHLO 

LT 

0.18000 

0.00000 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LUDICHLO 

LT 

0.18000 

0.00000 

PPDDE 

2>BIS(PARA<:HL0R0PHENYL>1,1  -DICHLO 

LT 

0.22000 

0.00000 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l,  1  -DICHLO 

LT 

0.22000 

0.00000 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l,l-DICHLO 

LT 

0.22000 

0.00000 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I,  1  -DICHLO 

LT 

0.22000 

0.00000 

PPDDT 

Z2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I,L1-TRICH 

LT 

0.41000 

0.00000 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA.CHU)ROPHENYL>l,Ll.TRICH 

LT 

0.41000 

0,00000 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LLl-TRICH 

LT 

0.41000 

0.00000 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

LT 

0.41000 

0.00000 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000 

0.00000 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000 

0.00000 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000 

0.00000 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000 

0.00000 

PYR 

PYRENE 

2.63000 

0.00000 

PYR 

PYRENE 

2.81000 

0.00000 

PYR 

PYRENE 

5.93000 

2.50000 

tig/g 

Hg/g 

pg/g 

Pg/g 

pg/g 

pe/g 

pg/g 

Pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg'g 

pg/'g 

Pg/g 

Pg^g 

pg/g 

Pg/g 

Pg/g 

pe'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg'g 

pg/g 

pg/> 

pg/i 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg'g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 

pg/g 


s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

R 

R 

S 

S 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 


H 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

TXPHE  TOXAPHENE 

TXPHE  TOXAPHENE 


Value 

Spike 

Meas 

o 

6.45000 

2.50000 

MS/g 

H 

3.80000 

2.50000 

Hg/g 

4.30000 

2.50000 

(ig/g 

6.33000 

2.50000 

5.91000 

2.50000 

Mg/'g 

X 

5.42000 

2.50000 

4.81000 

2.50000 

Mg'g 

2.46000 

2.50000 

Hg/g 

1.47000 

2.50000 

fig/g 

2.48000 

2.50000 

veli 

2.48000 

2.50000 

3.97000 

2.50000 

(ig/g 

3.97000 

2.50000 

^g/g 

3.60000 

2.50000 

fig/g 

3.80000 

2.50000 

Hg/g 

84.00000 

2.50000 

(ig/g 

84.00000 

2.50000 

(ig/g 

4.97000 

2.50000 

Mg/g 

4.82000 

2.50000 

)lg/g 

5.15000 

2.50000 

ng/g 

4.46000 

2.50000 

Itg/g 

4.29000 

2.50000 

llg/g 

5.01000 

2.50000 

fig/g 

5.19000 

2.50000 

vg/g 

200.00000 

160.00000 

0.16000 

0.16000 


75.00000 

75.00000 

0.00000 

0.00000 


Chemical  Class:  VOLATILES 


lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000 

0.00000 

Hg/I 

lllTCE 

l,l,l-TRICHU)ROETHANE 

LT 

4.10000 

0.00000 

(lg/1 

112TCE 

1,1,2-TRICH1jC)ROETHANE 

LT 

0.63000 

0.00000 

flg/l 

112TCE 

1,1,2-TRICHU^ROETHANE 

LT 

0.63000 

0.00000 

}igl\ 

IIDCE 

1 , 1  -DICHLOROETHYLENE 

48.30000 

50.00000 

Hg/1 

IIDCE 

M-DICHLOROETHYLENE 

44.00000 

50.00000 

flg/l 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

0.00000 

t*g/l 

IIDCLE 

l,l.DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000 

0.00000 

»»g/l 

12DCD4 

l,2-DICHLORC)ETHANE-D4 

0.1 1000 

0.12000 

ltg/g 

12DCD4 

l,2-DlCHLOROETHANE-D4 

0.10500 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE-D4 

0.09400 

0.12000 

(ig/g 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

0.11900 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

U-D1CHLOROETHANE-D4 

0.12800 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE.D4 

0.09400 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE-D4 

0.11400 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE-D4 

0.09300 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE-I>4 

0.11000 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE-D4 

0.10400 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

l,2.DICHLX)ROETHANE-D4 

0.11200 

0.12000 

Hg/g 

12DCE)4 

1,2-DICH1jOROETHANE-D4 

0.10200 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

l,2.DlCHU)ROETHANE-D4 

0.11300 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

1,2-DICHL0R0ETHANE-D4 

0.10500 

0.12000 

Hg/g 

12DCD4 

l,2.DICHLOROETHANE-D4 

0.11900 

0,12000 

Hg/g 
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Test  Name 


Unit  FIa{  Data 

Spike  Meas  Code  Qoal 


Chemical  Class:  VOLATILES _ 

12DCD4  U-D1CHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-DiCHIXiROETHANE-W 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-D1CHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1,2-D1CH1X)R0ETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1,2-DICH]jOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DlCHLOROETHANB-D4 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICH1jOROETHANE-D4 
I2DCD4  l,2.DiCHLOROETHANE-I>4 
12DCD4  1.2-DICHLX)ROETHANE^D4 
12DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCP4  1,2-DlCHLOROETHANE-IM 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-IM 
120CD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U.DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICHU)ROETHANE-D4 
I2DCD4  J.2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DlCHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
I2DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-D1CHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-D1CHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DlCHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2.DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  U-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
I2DCD4  1.2.DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2.DlCHLOROETHANE-D4 
I2DCD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  I,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-DICH1jOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2-D1CHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2.DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  l,2-DICHLOROETHANE-D4 
12DCD4  1.2.DICHLOROETHANE-D4 


0.09200  0.12000  ^g/g 

0.12000  0.12000  ng/g 

0.12000  0.12000  pg/g 

0.11000  0.12000  fig/g 

0.13000  0.12000  fig/g 

0.12000  0.12000  ^g/g 

0.11000  0.12000  ^g/g 

0.11000  0.12000  ^g/g 

0.12000  0.12000 

0.13800  0.12000  jig/g 

0.12800  0.12000  ^g 

0.12800  0.12000  ^g/g 

0.11900  0.12000  ^g/g 

0.11900  0.12000  ftglz 

0.13000  0.12000  fig/g 

0.13000  0.12000  ng/g 

0.14000  0.12000  ^g/g 

0.10400  0.12000  jjg/g 

0.10400  0.12000  ^g/g 

0.11100  0.12000  j,g/g 

0.11300  0.12000  fig/g 

0.11000  0.12000  fig/g 

0.11300  0.12000  ng/g 

0.09400  0.12000  (,g/g 

0.08000  0.12000 

0.10900  0.12000  ^g/g 

0.11500  0.12000  ^g/g 

0.09500  0.12000  ^g/g 

0.11900  0.12000  pg/g 

0.12100  0.12000  jig/g 

0.11400  0.12000  ^g/g 

0.10400  0.12000  fig/g 

0.10100  0.12000  ^g^g 

0.13000  0.12000  fig/g 

0.13000  0.12000  ^g/g 

0.14000  0.12000  f^g 

0.11000  0.12000  fig/g 

O.IIOOO  0.12000  ^g(fg 

0.11600  0.12000  fjg/g 

127.00000  120.00000  ^g^ 

90.00000  120.00000  ^g/j 

90.90000  120.00000  ^g/f 

118.00000  120.00000  jjg/i 

127.00000  120.00000  ^g/| 

127.00000  120.00000  jig/i 

127.00000  120.00000  ^g/i 

127.00000  120.00000  ^g/| 

127.00000  120.00000  ^g/l 

127.00000  120.00000  ^g/I 

136.00000  120.00000  ^ 

109.00000  120.00000  ^g/i 

100.00000  120.00000  fign 

118.00000  120.00000  ^g/I 
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Test  Name 


Mcas  llnit  Fbif 

Bool  Value  Spike  Meas  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


12DCD4 

1,2.DICHLOROETHANE-D4 

127.00000 

120.00000 

ilg/1 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE.D4 

127.00000 

120.00000 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

118.00000 

120.00000 

M8/1 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

0.00000 

Mg/1 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000 

0.00000 

Mg/1 

12DCLB 

U2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

0.00000 

Mg/1 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000 

0.00000 

Mg^l 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000 

0.00000 

Mg/1 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

3.45000 

0.00000 

Mg/1 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

0.00000 

Mg/1 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000 

0.00000 

Mg/1 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

12DMB 

1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1 3-D1CHLOROBENZENE-D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

52.00000 

2,50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE.D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

13-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg's 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3.DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE.D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1 ,3-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

52.00000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE-D4 

0.49100 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

0.24600 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE.D4 

0.94000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

0.74600 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

5.20000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

5.20000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.05000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1,3.DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

5.20000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

5.20000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.03000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

LT 

5.20000 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE-IM 

0.85400 

2.50000 

Mg/g 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE-D4 

0.49100 

2.50000 

Mg/g 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

0.00000 

Mg/1 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000 

0.00000 

Mg/1 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000 

0.00000 

Mg/1 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000 

0.00000 

Mg/1 

I3DMB 

1,3.DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

0.00000 

Mg/I 

I3DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

8.10000 

0.00000 

Mg/1 

14DCLB 

1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

8.10000 

0.00000 

Mg/1 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

82.00000 

0.00000 

Mg/1 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

82.00000 

0.00000 

Mg/1 

ACET 

ACETONE 

14.00000 

0,00000 

Mg/1 

ACET 

ACETONE 

14.00000 

0.00000 

Mg/1 

BRDCL 

BROMODICHU)ROMETHANE 

LT 

7.90000 

0.00000 

Mg/1 

BRDCL 

BROMODICHUIROMETHANE 

LT 

7.90000 

0.00000 

Mg/1 

C12DCE 

CIS-1 ,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

C12DCE 

CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

C13DCP 

ClS-1 ,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000 

0.00000 

Mg/1 

P 


R 

R 


R 

R 


S 

S 


R 

R 

R 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Site  n>  Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES _ 

C13DCP  CIS.1,3-DICHLOROPROPYLENE 
C2AVEr  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 
C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 
C2H3CL  CHLOROETHENE 
C2H3CL  CHLOROETHENE 
C2H5CL  CHLOROETHANE 
C2H5CL  CHLOROETHANE 
C6H6  BENZENE 
C6H6  BENZENE 
CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 
ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CH1jORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE.D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CU  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLDRIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CU  METHYLENE  CHLORIDE>D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE.D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CU  METHYLENE  CHLORIDE.D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-I>2 
CD2CU  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU)RIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHU>RIDE.D2 


Meas 

Bool  Vahie 


ND  5.00000 

ND  10.00000 

ND  10.00000 

LT  0.50000 

LT  0.50000 

LT  2.12000 

LT  2.12000 

59.S0000 
55.90000 
LT  3.70000 

LT  3.70000 

0.12700 
0.10100 
0.13200 
0.10000 
0.11800 
0.11100 
0.11900 
0.11900 
0.11100 
0.11200 
0.13700 
0.09800 
0.11700 
0.12300 
0.11200 
0.16700 
0.12700 
0.11800 
0.10800 
0.11800 
0.12000 
0.1 1000 
0.11000 
0.13000 
0.12000 
0.12000 
0.12000 
0.13000 
0.12000 
0.13000 
0.14000 
0.12000 
0.14000 
0.08600 
0.12700 
0.08600 
0.12700 
0.11800 
0.13000 
0.13000 
0.13000 
0.12100 


Spike 

Lait 

Meas 

0.00000 

M«/> 

0.00000 

Mg/I 

0.00000 

Mg/I 

0.00000 

Mg/I 

0.00000 

Mg/I 

0.00000 

Mg/I 

0.00000 

Mg/I 

50.00000 

Mg/I 

50.00000 

Mg/I 

0.00000 

Mg/I 

0.00000 

Mg/I 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

Mg/g 

Flae 

Code 


R 

R 

R 


Data 

Qual 
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Test  Name 


Unit  Flac  Data 

Spike  Meas  Code  Qual 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Site  n>  Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES  _ 

DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATEJ>4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATB-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYLPHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-<X:TYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N.OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO  , 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 


Mcas 

Bool 

Value 

Spike 

LT 

96.00000 

2.50000 

LT 

96.00000 

2.50000 

1.72000 

2.50000 

0.98300 

2.50000 

1.88000 

2.50000 

1.99000 

2.50000 

LT 

9.60000 

2.50000 

LT 

9.60000 

2.50000 

1.89000 

2.50000 

LT 

9.60000 

2.50000 

LT 

9.60000 

2.50000 

1.76000 

2.50000 

LT 

9.60000 

2.50000 

1.71000 

2.50000 

1.72000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

LT 

104.00000 

2.50000 

1.47000 

2,50000 

0.73700 

2.50000 

1.18000 

2,50000 

1.74000 

2.50000 

LT 

10.40000 

2.50000 

LT 

10.40000 

2.50000 

1.68000 

2,50000 

LT 

10.40000 

2.50000 

LT 

10.40000 

2.50000 

1.45000 

2.50000 

LT 

10.40000 

2.50000 

1.49000 

2.50000 

1.47000 

2.50000 

0.11800 

0.12000 

0.11100 

0.12000 

0.11900 

0.12000 

0.11900 

0.12000 

0.12100 

0.12000 

0.12200 

0.12000 

0.10800 

0.12000 

0.10800 

0.12000 

0.13500 

0.12000 

0.08300 

0.12000 

0.10000 

0,12000 

0.13000 

0.12000 

0.12000 

0.12000 

0.08700 

0.12000 

0.07800 

0.12000 

Unit  Fla^  Data 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 

Mms  Unit  Flag  Data 

SHg  D) _ Test  Name _ Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qoal 

Chemical  CUiss:  VOLATILES _ 


ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12000 

0.12000 

(ig/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12100 

0.12000 

Mg^g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11800 

0.12000 

)tg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11800 

0.12000 

vs/t 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11000 

0.12000 

|ig/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.08000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12000 

0.12000 

Hg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

o.nooo 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12100 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11900 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.09800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.08200 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11700 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11300 

0,12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12200 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.13700 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12700 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.10800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.10800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.13000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.08000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.13200 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.10500 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.13200 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.11000 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.10800 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

0.12700 

0.12000 

Mg/g 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

134.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

134.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

144.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

123.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

113.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

123.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

113.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

123.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

113.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

113.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

123.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

123.00000 

120.00000 

Mg/1 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

123.00000 

120.00000 

Mg/I 

ETBDIO 

ETHYLBENZENE-DIO 

134.00000 

120.00000 

Mg/1 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Site  ID 


Test  Nane 


Mcas 

BmI 


Unit  Flae  Data 

Vftaf _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  VOLATILES 


ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

134.00000 

120.00000 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

134.00000 

120.00000 

ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 

123.00000 

120.00000 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT  9.30000 

0.00000 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT  9.30000 

0.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

114.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-D8 

114.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

114.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

96.50000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOU!ENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

96.50000 

120.00000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOU>ENE-Dg 

105.00000 

120.00000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

114.00000 

120.00000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

1 14.00000 

120.00000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

1 14.00000 

120.00000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02500 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02400 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02100 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02100 

0.03000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

0.02300 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02700 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02200 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02300 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02100 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.01800 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02000 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02600 

0.03000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

0.02200 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.01900 

0.03000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

0.01800 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02400 

0.03000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

0.02100 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02100 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02200 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02500 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02400 

0.03000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

0.02800 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02200 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02200 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02200 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02200 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02100 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.02100 

0.03000 

MEC6D  TOUIENE-Dg 

0.01900 

0.03000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

0.02300 

0.03000 

MEC6D  TOLUENE-Dg 

0.02200 

0.03000 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/1 

Mg/I 

Mg/I 

Mg/I 

Mg/I 

Mg/I 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 

Mg/g 
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UbM  Flag  Data 

Spike  Mcai  Code  Qua! 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  IRI  da 


Chemical  Class:  VOLATILES _ 

NBD5  NrrR0BENZENE-D5 
STYR  STYRENE 
STYR  STYRENE 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 
TI3DCP  TRANS-1.3-DICHU)ROPROPENE 
TCLEA  1JA2-TETRACHLOROETHANE 
TCLEA  l,lA2-TETRACHLOROETHANE 
TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 
TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 
TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 
TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 


1.23000  2.50000 

ND  5.00000  0.00000  ^g/l  r 

ND  5.00000  0.00000  ^  r 

ND  5.00000  0.00000  ^g/^  r 

ND  5.00000  0.00000  ^g/l  r 

LT  4.70000  0.00000  ^g/l 

LT  4.70000  0.00000  ^g/| 

LT  0.50000  0.00000  ^ 

LT  0.50000  0.00000  ^ 

.59.40000  50.00000  ^ 

54.10000  50.00000  ^g/i 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Meas  UbM  Flac  Data 

Ut _ Teat  Name _ Bool  Vahie  SpUte  Meas  Co<e  Qaal 

Chemical  Class:  ANIONS _ 


BR 

BROMIDE 

715.00000 

762.00000  jig/1 

BR 

BROMIDE 

778.00000 

762.00000  jxg/i 

BR 

BROMIDE 

756.00000 

762.00000  jig/1 

BR 

BROMIDE 

756.00000 

762.00000  jig/i 

BR 

BROMIDE 

779.00000 

762.00000 

BR 

BROMIDE 

708.00000 

762.00000  |ig/l 

BR 

BROMIDE 

20.90000 

20. 10000 

BR 

BROMIDE 

20.30000 

20.10000 

BR 

BROMIDE 

20.90000 

20. 10000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

20.60000 

20. 10000  ng/g 

BR 

BROMIDE 

80.60000 

81.70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

79.50000 

81.70000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

19.70000 

20.40000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

19.20000 

20.40000  jig^g 

BR 

BROMIDE 

19.30000 

20.40000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

19.10000 

20.40000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

19.40000 

20.40000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

20.30000 

20.10000  |ig/g 

BR 

BROMIDE 

80.40000 

81.70000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

80.40000 

81.70000  ^g^g 

BR 

BROMIDE 

78.70000 

81.70000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

78.00000 

81.70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

80.90000 

81.70000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

80.50000 

81.70000  |ig/g 

BR 

BROMIDE 

79.30000 

8 1 .70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

81.40000 

8 1 .70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

84.70000 

81.70000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

86.40000 

81.70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

84.00000 

81,70000  ji^g 

BR 

BROMIDE 

85.20000 

81,70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

85.80000 

81.70000  p,g/g 

BR 

BROMIDE 

107.00000 

1 09.00000  jig/l 

BR 

BROMIDE 

108-00000 

109,00000  j4g/i 

BR 

BROMIDE 

97.50000 

109.00000  ^g/i 

BR 

BROMIDE 

88.30000 

81.70000  ng/g 

BR 

BROMIDE 

85.70000 

81.70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

86.80000 

81.70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

87.40000 

8 1 .70000  |ig/g 

BR 

BROMIDE 

88.00000 

81.70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

86.00000 

81,70000  ^g/g 

BR 

BROMIDE 

87.10000 

81.70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

84.90000 

81.70000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

85.30000 

81.70000  jig/g 

BR 

BROMIDE 

83.60000 

81.70000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

83.00000 

81.70000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

88.30000 

81.70000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

83.90000 

81.70000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

85.00000 

81.70000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

85.00000 

81.70000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

21.90000 

20. 1 0000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

20.70000 

20.10000  pg/g 

BR 

BROMIDE 

21.00000 

20.10000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Test  Name 


Unit  Fla^ 
Spike  Mens  Code 


Chemical  Class:  ANIONS 


BR 

BROMIDE 

22.00000 

20.10000 

BR 

BROMIDE 

21.90000 

20.10000  jig/g 

CL 

CHLORIDE 

77.40000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

81.40000 

84,20000  ^g/g 

CL 

CHLORIDE 

85.50000 

84.20000  jig/g 

CL 

CHLORIDE 

138.00000 

154.00000  jig/g 

CL 

CHLORIDE 

143.00000 

1 54.00000  ^g/g 

CL 

CHLORIDE 

152.00000 

154.00000  ^g/g 

CL 

CHLORIDE 

148.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

80.00000 

84.20000  [tg/g 

CL 

CHLORIDE 

78.80000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

81.90000 

84,20000  fig/g 

CL 

CHLORIDE 

84.00000 

84.20000  |ig/g 

CL 

CHLORIDE 

161.00000 

1 54.00000  jig/g 

CL 

CHLORIDE 

164.00000 

1 54.00000  |ig/g 

CL 

CHLORIDE 

160.00000 

1 54.00000  jxg/g 

CL 

CHLORIDE 

161.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

165.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

158.00000 

154.00000  ^tg/g 

CL 

CHLORIDE 

165.00000 

154.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

157.00000 

154.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

160.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

160.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

161.00000 

154.00000  ^g/g 

CL 

CHLORIDE 

157,00000 

154.00000  ^g/g 

CL 

CHLORIDE 

154.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

159.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

163.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

170.00000 

1 54.00000  p^g 

CL 

CHLORIDE 

167.00000 

154.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

160.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

154.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

151.00000 

154.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

136.00000 

1 54.00000  p^g 

CL 

CHLORIDE 

138.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

146.00000 

154.00000  jig/g 

CL 

CHLORIDE 

142.00000 

1 54.00000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

84.30000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

75.40000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

79.00000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

84.20000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

82.70000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

75.20000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

71.60000 

84.20000  pg/g 

CL 

CHLORIDE 

457.00000 

505.00000  pg/1 

CL 

CHLORIDE 

1440.00000 

1520.00000  ^g/i 

CL 

CHLORIDE 

1550.00000 

1520.00000  ^g/i 

CL 

CHLORIDE 

1490.00000 

1 520-00000  pg/1 

CL 

CHLORIDE 

1480.00000 

1520.00000  ^g/l 

CL 

CHLORIDE 

1540.00000 

1520.00000  ^g/I 

CL 

CHLORIDE 

1440.00000 

1520.00000  ^g/i 

CL 

CHLORIDE 

479,00000 

505.00000  pg/i 

CL 

CHLORIDE 

472.00000 

505.00000  pg/1 
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Stcmdard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Lot 


Test  Name 


Chemical  Class:  ANTONS 


IHR 

IHQ 

IHP 

IHO 


F  FLUORIDE 

F  FLUORn)E 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  .  FLUORIDE 
F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 

F  FLUORIDE 


Meas 

Bool  Value 


43.10000 
34.60000 
36.00000 
32.00000 

39.20000 

42.20000 

42.10000 
143.00000 
139.00000 
146.00000 
150.00000 
150.00000 
109.00000 
108.00000 
107.00000 
709.00000 
727.00000 
731.00000 
740.00000 
704.00000 
722.00000 
157.00000 
148.00000 
148.00000 
149.00000 
144.00000 
139.00000 
135.00000 
148.00000 
1 10.00000 

95.10000 
1 10.00000 
102.00000 
107.00000 

97.30000 
98.90000 

105.00000 

109.00000 

105.00000 

105.00000 

103.00000 

97.70000 

99.70000 
97.00000 

102.00000 

102.00000 

41.40000 

36.70000 

45.40000 
44.20000 

39.30000 

45.10000 

42.70000 


Spike 

Unh 

Meas 

41.10000 

ng/g 

41.10000 

Jlg/g 

41.10000 

ns/t 

41.10000 

i^e/s 

41.10000 

^g/g 

41.10000 

(ig/g 

41.10000 

Hg/g 

154.00000 

iig/g 

154.00000 

Mg/g 

154.00000 

Mg/g 

154.00000 

Hg/g 

154.00000 

Mg'g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

^g/g 

750.00000 

fig/I 

750.00000 

^g/l 

750.00000 

Hg/l 

750.00000 

Hg/I 

750.00000 

Mg'! 

750.00000 

Mg/I 

154.00000 

Mg/I 

154.00000 

Mg/I 

154.00000 

Mg/g 

154.00000 

Mg/g 

154.00000 

Mg/I 

154.00000 

Mg/g 

154.00000 

Mg/g 

154.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

103.00000 

Mg/g 

41.10000 

Mg/g 

41.10000 

Mg/g 

41.10000 

Mg/g 

41.10000 

Mg/g 

41.10000 

Mg/g 

41.10000 

Mg/g 

41.10000 

Mg/g 

Fia{  Data 

Code  Qual 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 

Meas  Unit 

_ Test  Name  _ _ _ Bool _ Value _ Spike  Meas  Code 

Chemical  Class:  ANIONS 


F 

FLUORIDE 

37.20000 

41.10000  pg/g 

N02 

NITRITE 

7.13000 

7. 1 4000  pg/g 

N02 

NITRITE 

635.00000 

740.00000  ^g/i 

N02 

NITRITE 

631.00000 

740.00000  ^g/i 

N02 

NITRITE 

654.00000 

724.00000  ^g/i 

N02 

NITRITE 

657.00000 

724.00000  ^g/i 

N02 

NITRITE 

696.00000 

724.00000  ^g/i 

N02 

NITRITE 

692.00000 

724.00000  ^g/l 

N02 

NITRITE 

73.50000 

81.60000  p.g/g 

N02 

NITRITE 

74.30000 

81.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

77.50000 

81.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

76.10000 

81.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

75.10000 

81.60000  jig/g 

N02 

NITRITE 

76.90000 

8 1 .60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

78.90000 

81.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

77.70000 

8 1 .60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

78.70000 

81.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

78.60000 

81.60000  jig/g 

N02 

NITRITE 

76.20000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

76.30000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

74.50000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

75.40000 

77.60000  p^g 

N02 

NITRITE 

74.00000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

75.90000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

72.80000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

74.30000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

7.27000 

7.14000  pg/g 

N02 

NITRITE 

6.93000 

7.14000  pg/g 

N02 

NITRITE 

6.95000 

7.14000  pg/g 

N02 

NITRITE 

7.45000 

7.14000  jig/g 

N02 

NITRITE 

7.91000 

7.24000  pg/g 

N02 

NITRITE 

7.32000 

7.24000  pg/g 

N02 

NITRITE 

7.26000 

7.24000  pg/g 

N02 

NITRITE 

7.58000 

7.24000  pg^g 

N02 

NITRITE 

79.30000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

76.20000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

76.80000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

77.50000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

51.10000 

51.70000  jig/i 

N02 

NITRITE 

56.30000 

51.70000  ^g/] 

N02 

NITRITE 

51.70000 

51.00000  pg/1 

N02 

NITRITE 

7.10000 

7.24000  pg/g 

N02 

NITRITE 

78.50000 

77.60000  pg/g 

N02 

NTTklTE 

77.60000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

76.20000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

77.10000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

76.30000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

77.30000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

76.70000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

75.40000 

77.60000  pg/g 

N02 

NITRITE 

7.27000 

7.24000  pg/g 

N02 

NITRITE 

7.46000 

7.24000  pg/g 

N02 

NITRITE 

6.47000 

7.24000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Meas  Unit  Flag  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  ANIONS 


IHM 

N02 

NITRITE 

7.75000 

7.24000  |ig/g 

IHK 

N02 

NITRITE 

7.94000 

7.24000 

IHJ 

N03 

NITRATE 

6.97000 

7.34000  pg/g 

IHI 

N03 

NITRATE 

6.61000 

7.34000  jig/g 

IHG 

N03 

NITRATE 

6.86000 

7.34000  jig/g 

IHV 

N03 

NITRATE 

6.57000 

7.34000  jig/g 

IHS 

N03 

NITRATE 

6.63000 

7.34000  p.g/g 

IHR 

N03 

NITRATE 

6.72000 

7.34000  ^g/g 

UiQ 

NOS 

NITRATE 

7.23000 

7.34000  pg/g 

mp 

NOS 

NITRATE 

8.59000 

7.34000  jig/g 

IHO 

NOS 

NITRATE 

6.42000 

7.34000  fig/g 

IHM 

NOS 

NITRATE 

6.72000 

7.34000  fig/g 

IHL 

NOS 

NITRATE 

7.31000 

7,34000  pg/g 

IHI 

NOS 

NITRATE 

14.90000 

15.70000  pg/g 

IHI 

NOS 

NITRATE 

14.90000 

15.70000  pg/g 

IHG 

NOS 

NITRATE 

14.80000 

15.70000  jig/g 

IHG 

NOS 

NITRATE 

15.00000 

15.70000  ^g/g 

IHD 

NOS 

NITRATE 

14.70000 

15.70000  jig/g 

IHD 

NOS 

NITRATE 

15.20000 

15.70000  ^g/g 

IHJ 

NOS 

NITRATE 

15.30000 

15.70000  fig/g 

IHJ 

NOS 

NITRATE 

15.10000 

15.70000 

IHW 

NOS 

NITRATE 

162.00000 

157.00000  ^g/i 

IHW 

NOS 

NITRATE 

163.00000 

157.00000  ^g/i 

mu 

NOS 

NITRATE 

175.00000 

1 57.00000  jig/l 

mu 

NOS 

NITRATE 

169.00000 

157.00000  jig/i 

IHE 

NOS 

NITRATE 

143.00000 

157.00000  ^g/i 

IHE 

NOS 

NITRATE 

144.00000 

157.00000  ^g/i 

mw 

NOS 

NITRATE 

58.40000 

52.40000  jAg/i 

mu 

NOS 

NITRATE 

53.10000 

52.40000  jig/i 

IHE 

NOS 

NITRATE 

60.10000 

52.40000  p.g/1 

IHF 

NOS 

NITRATE 

15.30000 

15.70000  ^g/g 

IHF 

NOS 

NITRATE 

15.80000 

15,70000  jig/g 

mv 

NOS 

NITRATE 

15.10000 

15.70000  jig/g 

mv 

NOS 

NITRATE 

14.90000 

15.70000  ^g/g 

DiR 

NOS 

NITRATE 

14.90000 

15.70000  ^g/g 

IHR 

NOS 

NITRATE 

17.90000 

15.70000  |ig/g 

mp 

NOS 

NITRATE 

16.20000 

15.70000  ^g/g 

mp 

NOS 

NITRATE 

17.00000 

15.70000  ||g/g 

IHX 

NOS 

NITRATE 

16.00000 

15.70000  fig/g 

IHX 

NOS 

NITRATE 

16.10000 

15.70000  ^g/g 

ms 

NOS 

NITRATE 

16.60000 

15.70000  |ig/g 

ms 

NOS 

NITRATE 

16.40000 

15,70000  jig/g 

fflQ 

NOS 

NITRATE 

16.60000 

15.70000  p,g/g 

mg 

NOS 

NITRATE 

17.90000 

1 5.70000  jxg/g 

mo 

NOS 

NITRATE 

15.40000 

15.70000  p,g/g 

mo 

NOS 

NITRATE 

16.50000 

15.70000  jAg/g 

fflM 

NOS 

NITRATE 

15.50000 

15.70000  pg/g 

IHM 

NOS 

NITRATE 

15.70000 

15.70000  pg/g 

IHL 

NOS 

NITRATE 

17.40000 

15.70000  pg/g 

IHL 

NOS 

NITRATE 

16.90000 

15.70000  pg/g 

HOC 

NOS 

NITRATE 

15.50000 

15.70000  pg/g 

HOC 

NOS 

NITRATE 

16.40000 

15-70000  pg/g 

mx 

NOS 

NITRATE 

6.96000 

7.34000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Test  Name 


Unit  Flac 
Spike  Meas  Code 


Chemical  Class:  ANIONS 


IHK 

N03 

NITRATE 

IHD 

N03 

NITRATE 

IHF 

N03 

NITRATE 

IHE 

P04 

PHO$PHATE 

IHW 

P04 

PHO$PHATE 

IHU 

P04 

PHOSPHATE 

IHW 

P04 

PHOSPHATE 

IHW 

P04 

PHOSPHATE 

IHE 

P04 

PHOSPHATE 

IHE 

P04 

PHOSPHATE 

miJ 

P04 

PHOSPHATE 

mx.1 

P04 

PHOSPHATE 

IHJ 

S04 

SULFATE 

IHF 

S04 

SULFATE 

IHI 

S04 

SULFATE 

IHL 

S04 

SULFATE 

IHO 

S04 

SULFATE 

IHQ 

S04 

SULFATE 

IHP 

S04 

SULFATE 

IHQ 

S04 

SULFATE 

IHF 

S04 

SULFATE 

IHF 

S04 

SULFATE 

mw 

S04 

SULFATE 

miJ 

S04 

SULFATE 

IHH 

S04 

SULFATE 

IHX 

S04 

SULFATE 

IHV 

S04 

SULFATE 

IHV 

S04 

SULFATE 

IHP 

S04 

SULFATE 

IHP 

S04 

SULFATE 

IHO 

S04 

SULFATE 

IHO 

S04 

SULFATE 

IHM 

S04 

SULFATE 

IHM 

S04 

SULFATE 

IHL 

S04 

SULFATE 

mv 

S04 

SULFATE 

IHL 

S04 

SULFATE 

IHK 

S04 

SULFATE 

IHK 

S04 

SULFATE 

IHI 

S04 

SULFATE 

Oil 

S04 

SULFATE 

IHG 

S04 

SULFATE 

IHG 

S04 

SULFATE 

IHD 

S04 

SULFATE 

IHD 

S04 

SULFATE 

IHJ 

S04 

SULFATE 

IHJ 

$04 

SULFATE 

IHX 

$04 

SULFATE 

IHX 

$04 

SULFATE 

IHS 

$04 

SULFATE 

IHS 

$04 

SULFATE 

IHQ 

$04 

SULFATE 

IHW 

$04 

SULFATE 

7.06000  7.34000  ^g/g 

6.64000  7.34000  ,ig/g 

6.71000  7.34000  ^g/g 

80.20000  77.00000  ^g/i 

74.10000  77.00000  jig/i 

783.00000  753.00000  ^g/] 

761.00000  753.00000  f,g/i 

763.00000  753.00000  ^g/| 

697.00000  753.00000  jig/l 

681.00000  753.00000  ^g/] 

77.70000  77.00000  ^g/l 

787.00000  753.00000  ^g/i 

26.00000  30.00000  gg/g 

27.90000  30.00000  ^g/g 

28.50000  30.00000  jig/g 

30.20000  30.00000  ^g/g 

27.20000  30.00000  ^g/g 

28.50000  30.00000  gg/g 

30.00000  30.00000  gg/g 

420.00000  401.00000  gg/g 

402.00000  401.00000  ^g/g 

392.00000  401.00000  gg/g 

205.00000  205.00000  gg/i 

206.00000  205.00000  ^g/l 

206.00000  205.00000  gg/i 

24.90000  30.00000  ^g/g 

24.20000  30.00000  gg/g 

407.00000  401.00000  ^g/g 

406.00000  401.00000  gg/g 

414.00000  401.00000  ^g/g 

405.00000  401.00000  ^g/g 

409.00000  401.00000  ^g/g 

409.00000  401.00000  j,g/g 

406.00000  401.00000  gg/g 

423.00000  401.00000  ^g/g 

403.00000  401.00000  j,g/g 

408.00000  401.00000  ^g/g 

412.00000  401.00000  ^g/g 

416.00000  401.00000  jig/g 

392.00000  401.00000  j,g/g 

389.00000  401.00000  jig/g 

386.00000  401.00000  ^g/g 

387.00000  401.00000  jjg/g 

386.00000  401.00000  ^g/g 

394.00000  401.00000  ^g 

388.00000  401.00000  jig/g 

384.00000  401.00000  jjg/g 

407.00000  401.00000  ^g/g 

409.00000  401.00000  ^g/g 

396.00000  401.00000  jig/g 

410.00000  401.00000  j,g/g 

416.00000  401.00000  ^g/g 

3900.00000  4090.00000  (jg/i 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  1 R1  data 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Spike 

Unit 

Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  ANIONS 

IHW 

S04 

SULFATE 

3910.00000 

4090.00000 

iigi 

IHU 

S04 

SULFATE 

4020.00000 

4090.00000 

mv 

S04 

Sia^FATE 

4030.00000 

4090.00000 

ng/l 

IHH 

S04 

SULFATE 

3750.00000 

4090.00000 

IHH 

S04 

SULFATE 

3740.00000 

4090,00000 

Hg/1 

ms 

S04 

SULFATE 

26.00000 

30.00000 

Mg'g 

IHM 

S04 

SULFATE 

28.70000 

30.00000 

ng/g 

IHK 

S04 

SULFATE 

30,30000 

30.00000 

^&'g 

me 

S04 

SULFATE 

25.80000 

30.00000 

Mg/g 

IHD 

S04 

SULFATE 

27.60000 

30.00000 

Mg/g 

Chemical  Class:  CYANIDE 

ZTY 

CYN 

CYANIDE 

9.02000 

10.00000 

^g/g 

ZUC 

CYN 

CYANIDE 

10.30000 

10.00000 

Hg/g 

ZUA 

CYN 

CYANIDE 

10.60000 

10.00000 

lig/g 

ZUB 

CYN 

CYANIDE 

9.72000 

10.00000 

lig/g 

ZUD  ' 

CYN 

CYANIDE 

10.60000 

10.00000 

Mg/l 

ZUG 

CYN 

CYANIDE 

9.63000 

10.00000 

Hg/g 

ZUF 

CYN 

CYANIDE 

9.09000 

10.00000 

Hg/g 

ZUP 

CYN 

CYANIDE 

159.00000 

160.00000 

^g/l 

ZUP 

CYN 

CYANIDE 

157.00000 

160.00000 

(lg/1 

ZUD 

CYN 

CYANIDE 

155.00000 

160.00000 

l*g^ 

ZUD 

CYN 

CYANIDE 

167.00000 

160.00000 

l»g/I 

ZUQ 

CYN 

CYANIDE 

76.00000 

80.00000 

Mg/g 

ZUQ 

CYN 

CYANIDE 

76.80000 

80.00000 

Mg/g 

ZUO 

CYN 

CYANIDE 

76.00000 

80.00000 

Hg/g 

ZUO 

CYN 

CYANIDE 

75.30000 

80.00000 

lig/g 

ZUN 

CYN 

CYANIDE 

76.80000 

80.00000 

lig/g 

ZUN 

CYN 

CYANIDE 

75.90000 

80.00000 

Hg/g 

ZUM 

CYN 

CYANIDE 

89.80000 

80.00000 

Hg/g 

ZUM 

CYN 

CYANIDE 

91.00000 

80.00000 

Hg/g 

ZUK 

CYN 

CYANIDE 

83.90000 

80,00000 

Hg/g 

ZUK 

CYN 

CYANIDE 

75.60000 

80.00000 

Hg/g 

ZUJ 

CYN 

CYANIDE 

74.90000 

80.00000 

Hg/g 

ZUJ 

CYN 

CYANIDE 

77.20000 

80.00000 

Hg/g 

ZUG 

CYN 

CYANIDE 

74.90000 

80.00000 

Hg/g 

ZUG 

CYN 

CYANIDE 

68.20000 

80.00000 

Hg/g 

ZTY 

CYN 

CYANIDE 

72.00000 

80.00000 

Hg/g 

ZTY 

CYN 

CYANIDE 

72.40000 

80.00000 

Hg/g 

ZUQ 

CYN 

CYANIDE 

9,72000 

10.00000 

Hg/g 

ZUP 

CYN 

CYANIDE 

9.36000 

10.00000 

Hg/1 

ZUO 

CYN 

CYANIDE 

9.25000 

10.00000 

Hg/g 

ZUN 

CYN 

CYANIDE 

9.56000 

10.00000 

Hg/g 

ZUM 

CYN 

CYANIDE 

9.09000 

10.00000 

Hg/g 

ZUK 

CYN 

CYANIDE 

9.27000 

10.00000 

Hg/g 

ZUF 

CYN 

CYANIDE 

74.50000 

80.00000 

Hg/g 

ZUF 

CYN 

CYANIDE 

81.20000 

80.00000 

Hg/g 

ZUC 

CYN 

CYANIDE 

77.20000 

80.00000 

Hg/g 

ZUC 

CYN 

CYANIDE 

73.30000 

80.00000 

Hg/g 

ZUB 

CYN 

CYANIDE 

76.60000 

80.00000 

Hg/g 

ZUB 

CYN 

CYANIDE 

73.80000 

80.00000 

Hg/g 

ZUA 

CYN 

CYANIDE 

80.00000 

80.00000 

Hg/g 

ZUA 

CYN 

CYANIDE 

79.60000 

80.00000 

Hg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 

Me*s  Uijt  Dala 

Lot _ TestNme _ _ _ Bool _ Value _ Spike  Meas  Code  Qnal 

Chemical  Class:  CYANIDE _ 

ZU]  CYN  CYANIDE  10.20000  10.00000  ^g/g 


Chemical  Class:  DIOXINS _ 

ZUH  rrCDD  2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZODIOXm,  C13  0.00012  0.00018  ^g/g 

ZXJll  rrCDD  2,3J,8.TETRACHLORODIBENZODIOXIN,  C13  0.00200  0.00200  ^g/} 

ZUI  rrCDD  23,7,8-TETRACHLORODIBENZODIOXIN,  C13  O.OOlOO  0.00200  ^g/i 

zur  rrCDD  23 J,8.TETRACHL0R0DIBENZ0DI0XIN,  C13  0.00014  0.00020  ^lg/g 

ZUH  rrCDF  2,3,7,8-TETRACHL0R0DIBENZ0FXIRAN,C13  0.00015  0.00018  ^g/g 

ZUU  rrCDF  2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZORIRAN,  C13  0.00200  0.00200  jig/1 

ZUI  rrCDF  2,3J,8.TETRACHLORODIBENZORrRAN,C13  0.00100  0.00200  ^g/i 

ZUT  rrCDF  2,3,7,8-TETRACHL0R0DIBENZ0RJRAN,C13  0.00012  0.00020  jxg/g 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


EGL 

135TNB 

1,3.5-TRINrrROBENZENE 

EGL 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

EGIJ 

135TNB 

1.3,5.TRINITROBENZENE 

EGII 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGL 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

EGF 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

EGII 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

EGH 

135TNB 

1.3.5-TRINlTROBENZENE 

EGP 

135TNB 

1.3.5-TRINlTROBENZENE 

EGG 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGJ 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGV 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGK 

135TNB 

1 3.5-TRINrrROBENZENE 

EGT 

135TNB 

1,3.5-TRINlTROBENZENE 

EGE 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGI 

135TNB 

1 .3>TRINrrROBENZENE 

EGV 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGT 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGE 

135TNB 

1 .3.5-TRINrrROBENZENE 

EGI 

135TNB 

U.5-TRINrrROBENZENE 

EGV 

135TNB 

U.5-TRINrrROBENZENE 

EGI 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

EGE 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGK 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGF 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGF 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGK 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGP 

135TNB 

1 .3.5-TRINrrROBENZENE 

EGG 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGG 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGP 

135TNB 

1.3.5-TRINlTROBENZENE 

EGJ 

I35TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGJ 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

EGH 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGH 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

EGT 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

EGT 

13DNB 

1 .3-DINrrROBENZENE 

EGV 

13DNB 

1 J-DINITROBENZENE 

EGE 

13DNB 

1.3-DINrrROBENZENE 

17.40000 

17.50000 
18.60000 

18.70000 
0.82800 
0.76700 
0.75300 
0.68200 
0.66200 
0.72200 
0,73400 
0.58400 
0.67100 
0.60500 
0.69500 
0.70100 
3.54000 
3.47000 
3,84000 
3.99000 
3.52000 
4.05000 
3.82000 
4.17000 
3.97000 
4.01000 
4.00000 

3.70000 
4.16000 
3.15000 
3.75000 
4.00000 
3.98000 
4.12000 
3.92000 

3.50000 
0.51700 
0.48800 
0.59100 


19.00000  ^g/l 
19.00000  ^g/i 
19.30000  ^g/i 
19.30000  ^g/1 
0.90700  ^g/i 
0,75700  jtg/g 
0.74700  ji.g/1 
0.74400  jig/g 
0.70200  ^g/g 
0.69900  ji^g 
0.69000  ^g/g 
0.65600  (Ag/g 
0.65200  ^g/g 
0.65000  jig/g 
0.63600  ng/g 
0.63500  ^ig/g 
3.84000  ng/g 
3.83000  ^g/g 
3.82000  ^g/g 
3.81000  ^g/g 
3.77000  ^g/g 
3.74000  jAg/g 
3.69000  ^g/g 
4.23000  ^g/g 
4.14000  ^g/g 
4.14000  |ig/g 
4. 13000  |ig/g 
4. 12000  ^g/g 
4.10000  jAg/g 
4. 10000  ^g/g 
4.09000  jAg/g 
4.08000  ^g/g 
4.06000  jig/g 
4.05000  |Ag/g 
3,91000  jAg/g 
3.85000  |ig/g 
0.49800  ^ig/g 
0.50000  jAg/g 
0.54600  ng/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 

Meas  ijrft  rite  Data 

Lot _ TtstName _ Bool  Value  Spite  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


EGI 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

0.60500 

0.57000  ^g/g 

EGF 

13DNB 

LS-DINTTROBENZENE 

0.63700 

0.60200  jig/g 

EGG 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

0.59600 

0.58500  jig/g 

EGV 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.10000 

4.05000  jig/g 

EGT 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.03000 

4.04000  |ig/g 

EGT 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

4.06000 

4.02000  i^g/g 

EGI 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.39000 

4.02000  ^g/g 

EGV 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.13000 

3.98000  ng/g 

EGL 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

0.59400 

0.64600  jig/1 

EGK 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

0.65800 

0.61200  |ng/g 

EGP 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

0.62400 

0.60400  |ig/g 

EGK 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

4.80000 

4.57000  pg/g 

EGK 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.57000 

4,46000  ^g/g 

EGJ 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

4.40000 

4.43000  ^g/g 

EGF 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.29000 

4.43000  ^g/g 

EGF 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.36000 

4.43000  jig/g 

EGP 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

4.36000 

4.41000  ^g/g 

EGJ 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

4.33000 

4.41000  ^g/g 

EGP 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

4.37000 

4.37000  ^g/g 

EGG 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

4.46000 

4.37000  jig/g 

EGG 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

3.25000 

4.37000  ^g/g 

EGH 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.40000 

4.24000  |ig/g 

EGE 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

4.30000 

4.24000  jig/g 

EGI 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

4.36000 

4. 1 1 000  jig^g 

EGH 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

4.24000 

4.10000  jig/g 

EGE 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

4.26000 

4.10000  jig/g 

EGJ 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

0.64500 

0.60400  ^g/g 

EGH 

13DNB 

LS-DINITROBENZENE 

0.57400 

0.56200  ^g/g 

EGH 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

0.53000 

0.51700  fig/1 

EGH 

13DNB 

1.3-DINrrROBENZENE 

19.40000 

20.30000  jxg/i 

EGH 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

19.70000 

20.30000  ^g/l 

EGL 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

19.00000 

21.00000  ^g/l 

EGL 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

19.30000 

2 1 .00000  ^g/l 

EGI 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLHENE 

1.61000 

1.52000  |ig/g 

EGP 

246TNT 

2,4,6.TRINrrROTOLHENE 

1.49000 

1.54000  |ig/g 

EGL 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLHENE 

1.44000 

1 .55000  ^g/1 

EGE 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLHENE 

1.96000 

1 .68000  jig/g 

EGF 

24CTNT 

2,4,6-TRINrrROTOLHENE 

1.72000 

1 .66000  ^g/g 

EGT 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLHENE 

7.83000 

7.88000  jig/g 

EGG 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlENE 

8.05000 

7.85000  jig/g 

EGG 

24CTNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlENE 

5.86000 

7,85000  ^tg/g 

EGT 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlENE 

7.81000 

7.84000  jig/g 

EGJ 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOUENE 

7.85000 

7.71000  pg/g 

EGK 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLHENE 

8.16000 

7.70000  jig/g 

EGV 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLHENE 

7.74000 

7.69000  jig/g 

EGH 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlENE 

7.87000 

7.68000  fig/g 

EGJ 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlENE 

7.66000 

7.67000  fig/g 

EGP 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlENE 

7.58000 

7.66000  ^g/g 

EGE 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlENE 

7.61000 

7.63000  jig/g 

EGP 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLHENE 

7.54000 

7.60000  |ig/g 

EGV 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlENE 

7.82000 

7.56000  pg/g 

EGF 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLHENE 

7.70000 

9.63000  jig/g 

EGF 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLHENE 

7.85000 

9.63000  fig/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


iweas  UbH  Flae  Date 

TastName  _  Bool _ Val"e _ Spike  Meas  Code  Qua] 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


EGK 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLlIENE 

7.76000 

7.51000  (ig/g 

EGH 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOUIENE 

7.62000 

7.43000  jig/g 

EGE 

246TNT 

2,4,6-TRINlTROTOLlIENE 

7.66000 

7.38000 

EGI 

246TNT 

2.4.6-TRINrrROTOLUENE 

7.66000 

7.36000  jig/g 

EGI 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLlIENE 

7.87000 

7.22000  jig/g 

EGG 

246TNT 

2,4,6-TRINlTROTOLlIENE 

1.73000 

1 .72000  jig/g 

EGV 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOUIENE 

1.74000 

1.70000  |ji^g 

EGT 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLlIENE 

1.69000 

1.69000 

EGH 

24CTNT 

2,4,6-TRINrrROTOUIENE 

1.65000 

1 .68000  ji.g/g 

EGJ 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOUIENE 

1.48000 

1.55000  jig/g 

EGK 

24CTNT 

2,4,6-TRINrrROTOUIENE 

1.61000 

1.53000  ^g/g 

EGU 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOUIENE 

1.44000 

1 .45000  |ig/l 

EGH 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOUIENE 

38.00000 

40.20000  ^g/i 

EGL 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOUIENE 

38.90000 

43.30000  ^g/1 

EGL 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOUIENE 

38.50000 

43.30000  ^g/i 

EGH 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOUIENE 

38.50000 

40.20000  ^g/1 

EGH 

24DNT 

2,4.DINrrROTOUIENE 

34.70000 

38.00000  ^g/I 

EGL 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

35.10000 

41.10000  ^g/| 

EGH 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

35.60000 

38.00000  jig/1 

EGL 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

36.20000 

41.10000  ^g/i 

EGH 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

1.47000 

1.51000  (ig/g 

EGF 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

1.53000 

1 .54000  jAg/g 

EGV 

24DNT 

2,4-DINITROTOUrENE 

1.55000 

1.54000  ^g/g 

EGJ 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

1.49000 

1.57000  ^g/g 

EGL 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

1.35000 

1.56000  ^g/i 

EGT 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

8.86000 

8.95000  fAg/g 

EGT 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUrENE 

8.31000 

8.9 1 000  jAg/g 

EGK 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

9.34000 

8.84000  ^g/g 

EGE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

8.45000 

8.67000  jAg/g 

EGK 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUrENE 

9.07000 

8.63000  |A^g 

EGE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

8.67000 

8.38000  ^g/g 

EGF 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

7.87000 

8.35000  ^g/g 

EGF 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

8.02000 

8.35000  ^Ag/g 

EGJ 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

8.50000 

8.26000  ^g/g 

EGI 

24DNT 

i4-DINrrROTOUIENE 

8.31000 

8.23000  ^g/g 

EGJ 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

8.19000 

8.22000  ^g/g 

EGP 

24DNT 

2,4-DINITROTOUrENE 

8.09000 

8. 13000  jA^g 

EGP 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

8.11000 

8.07000  pg/g 

EGI 

24DNT 

2.4-DINrrROTOUIENE 

8.59000 

8.07000  ^g/g 

EGG 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

8.13000 

8.01000  fAg/g 

EGG 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

5.93000 

8.01000  jig/g 

EGV 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

7.86000 

7.87000  ^g/g 

EGV 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

7.96000 

7.73000  ^g/g 

EGH 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUrENE 

8.01000 

7.72000  fAg/g 

EGH 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

7.65000 

7.46000  |Ag/g 

EGH 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

2.20000 

2.36000  p.g/1 

EGE 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

1.79000 

1.75000  jAg/g 

EGK 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

1.71000 

1 .66000  ^g/g 

EGT 

24DNT 

Z4-DINrrROTOUIENE 

1.55000 

1.57000  fAg/g 

EGP 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

1.52000 

1.54000  ji^g 

EGI 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUIENE 

1.56000 

1.51000  ^^g 

EGG 

24DNT 

2,4-DINITROTOUIENE 

1.52000 

1.51000  ^g/g 

EGH 

26DNT 

2,6-DINrrROTOUIENE 

36.40000 

39.30000  ^g/i 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Meas  U,yt  Fbq;  Data 

Lot _ Test  Name _ _ Spike  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


EGII 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlJENE 

3T40000 

39.30000  jxg/i 

EGL 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

36.30000 

40.90000  ^g/i 

EGL 

26DNT 

2,6-DINnrROTOLHENE 

35.20000 

40.90000  jig/i 

EGG 

26DNT 

2,6.DINITROTOLlIENE 

8.60000 

8.36000  |Ag/g 

EGG 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

6.34000 

8.36000  ^g/g 

EGH 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLirENE 

8.61000 

8.28000  ^g/g 

EGH 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLlIENE 

8.31000 

8.00000  ^g/g 

EGV 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLirENE 

7.71000 

7.74000  ^g/g 

EGP 

26DNT 

2,6-DINITROTOLinENE 

7.50000 

7.64000  ^g/g 

EGV 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

7.80000 

7.61000  ^g/g 

EGP 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

7.47000 

7.59000  |ig/g 

EGF 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

7.51000 

7.37000  ^g/g 

EGF 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

7.69000 

7.37000  jig/g 

EGJ 

26DNT 

2,6-DINITROTOLHENE 

7.22000 

7.19000  jig/g 

EGJ 

26DNT 

2,6-DINITROTOLirENE 

7.25000 

7. 1 5000  pg/g 

EGI 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlIENE 

7.34000 

6.78000  ^^g 

EGI 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLlIENE 

7,36000 

6.65000  jig/g 

EGK 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

6.81000 

6.33000  jig/g 

EGK 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLlIENE 

6.50000 

6. 1 8000  ^g/g 

EGT 

26DNT 

2,6-DnsnTROTOLirENE 

6.20000 

6.06000  ^g/g 

EGT 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

6.96000 

6.03000  ^g/g 

EGE 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLHENE 

5.80000 

5.60000  jig/g 

EGE 

26DNT 

2,6-DINITROTOLHENE 

5.49000 

5.41000  ^g/g 

EGL 

26DNT 

2,6-DINITROTOLirENE 

2.01000 

2.23000  ^g/1 

EGH 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

2.06000 

2. 1 6000  ^g/l 

EGH 

26DNT 

Z6-DINITROTOLUENE 

1,69000 

1 .74000  p,g/g 

EGV 

26DNT 

2,6.DINITROTOLirENE 

1.63000 

1 .65000  fi^g 

EGP 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

1.52000 

1.56000  jig/g 

EGF 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

1.51000 

1.51000  fig/g 

EGI 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLlIENE 

1.39000 

1 .37000  ^g/g 

EGJ 

26DNT 

2,6.DINITROTC)LlIENE 

1.42000 

1.36000  ^ig/g 

EGT 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

1.33000 

1.35000  |jig/g 

EGK 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

1.37000 

1.30000  ^^g 

EGE 

26DNT 

2,6.DINITROTOLIIENE 

1.27000 

1.18000  jig/g 

EGG 

26DNT 

2,6.DINITROTOLirENE 

1.68000 

1 .67000  |ig/g 

EGJ 

2NT 

2.N1TROTOLHENE 

2.68000 

2.77000  |ig/g 

EGP 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

3.00000 

2.98000  fig/g 

EGH 

2NT 

2.NrrROTOLlIENE 

2.96000 

2,99000  (ig/g 

EGG 

2NT 

2.nitrotolit:ne 

3.01000 

2.97000  ng/g 

EGI 

2NT 

2-NITROTOLirENE 

2.72000 

2.87000  jig/g 

EGK 

2NT 

2.NrrROTOLlIENE 

3.11000 

3.03000  ^g/g 

EGF 

2NT 

2-NITROTOLHENE 

3.11000 

3.12000  p.g/g 

EGE 

2NT 

2-NITROTOLirENE 

3.50000 

3.12000  ^g/g 

EGJ 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

25.20000 

24.70000  ^g/g 

EGE 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

24.70000 

24.70000  |ji^g 

EGJ 

2NT 

2.NrrROTOLlFENE 

25.20000 

24.60000  |ig/g 

EGK 

2NT 

2.NITROTOLinENE 

26.10000 

24.30000  jig/g 

EGE 

2NT 

2-NrrROTOLHENE 

24.60000 

23.90000  jig/g 

EGI 

2NT 

2-NITROTOLHENE 

25.20000 

23.60000  |ig/g 

EGI 

2NT 

2-NITROTOLlTENE 

25.20000 

23.20000  jig/g 

EGT 

2NT 

2-NrrROTOLHENE 

3.32000 

3.59000  fig/g 

EGG 

2NT 

2-NITROTOLHENE 

19.40000 

25.60000  p.g/g 

EGF 

2NT 

2-NITROTOLinENE 

24.40000 

25.60000  ^^g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


2NT  2-NrrROTOLlIENE 
2NT  2-NITROTOLlIENE 
2NT  2-NITROTOUIENE 
2NT  2-NlTROTOLlIENE 
2NT  2-NrrROTOLlfENE 
2NT  2-NrrROTOLUENE 
2NT  2.NITROTOLIIENE 
2NT  2-NITROTOLUENE 
2NT  2-NITROTOLlIENE 
2NT  2-NITROTOLUENE 
2NT  2-NITROTOLUENE 
2NT  2-NITROTOLUENE 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTITLUfl 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCIX)TETRAMETHYLENETETRANrrRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCIXJTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 


25.20000 

25.20000 
24.80000 

25.10000 

26.20000 

24.70000 
25.90000 
26.00000 

26.30000 
25.90000 
26,20000 

3.33000 

1.54000 
8.19000 
8.12000 
8.22000 
8.13000 
7.65000 
7.09000 

7.12000 

7.70000 

25.10000 

24.30000 
8.52000 
8.88000 
8.26000 
7.84000 
7.87000 
8.18000 
6.35000 
7.93000 

28.70000 

30.40000 

8.54000 
9.01000 
8.64000 
8.41000 
2.02000 
1.89000 
1,69000 
1,75000 
1.62000 
1.82000 
1.81000 

1.33000 
1.67000 
1.62000 
1.63000 
2.03000 

2.12000 
2.45000 
2.22000 
2.27000 


25.60000  ^g/g 

25.50000  ^g/g 
25.00000  jAg/g 
24.90000  ^g/g 

24.90000  ^g/g 
24.70000  jAg/g 

26.00000  ^g/g 

25.90000  jA^g 
25.60000  ^g/g 
25.60000  ^g/g 
25.60000  ng/g 

3.37000  fAg/g 

1 .60000  jAg/g 

8.03000  (Ag/g 

8.00000  ^g/g 

7.84000  jAg/g 

7.76000  jAg/g 
7.69000  ^g/g 

7.63000  ^g/g 

7.60000  ^g/g 
7.55000  ^.g/g 

42.50000  jAg/l 
42.50000  ^g/1 

8.57000  jAg/g 
8.44000  pig/g 
8.3 1 000  |Ag/g 
8.27000  ^g/g 
8.27000  fAg/g 
8.25000  ^g/g 

8.25000  jAg/g 
8.03000  fAg/g 

39.30000  ^g/I 
39.30000  |ig/| 

8.67000  |Ag/g 
8.65000  |Ag/g 

8.63000  jAg/g 
8.63000  fAg/g 

2.00000  ^g/g 

1 .93000  ^.g/l 

1 .90000  jAg/g 
1.89000  jAg/g 

1.76000  ^^g 
1.78000  ^.g/g 
1 .78000  ^g/g 

1 .86000  p.g/1 

1.81000  ^g/g 
1 .68000  ^g/g 

1 .67000  jAg/g 
1.96000  ^g/g 
2.24000  ^g/g 

2.26000  jAg/g 

2.39000  ^g/g 

2.25000  fAg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  1 R1  data 

Me«s  ulut  Fbe  Data 

Lot _ Test  Name _ Boo»  Spike  Meas  Code  Qaal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


EGL 

NB 

NITROBENZENE 

78.20000 

90.40000  ^g/i 

EGL 

NB 

NITROBENZENE 

76.50000 

90.40000  jig/l 

EGII 

NB 

NITROBENZENE 

76.90000 

84.70000  jig/I 

EGU 

NB 

NITROBENZENE 

78.20000 

84.70000  jig/1 

EGK 

NB 

NITROBENZENE 

18.20000 

17.30000  ^g/g 

EOF 

NB 

NITROBENZENE 

16.50000 

1 7.30000  pg/g 

EGF 

NB 

NITROBENZENE 

17.00000 

1 7.30000  |ig/g 

EGV 

NB 

NITROBENZENE 

17.60000 

17.20000  ng/g 

EGG 

NB 

NITROBENZENE 

17.80000 

1 7.00000  jtg/g 

EGG 

NB 

NITROBENZENE 

12.50000 

1 7.00000  ^g/g 

EGV 

NB 

NITROBENZENE 

17.70000 

16.90000  ^g/g 

EGK 

NB 

NITROBENZENE 

17.20000 

16.90000  jig/g 

EGJ 

NB 

NITROBENZENE 

17.00000 

1 6.90000  jig/g 

EGT 

NB 

NITROBENZENE 

16.90000 

16.80000 

EGP 

NB 

NITROBENZENE 

16.70000 

16.80000  ^g/g 

EGJ 

NB 

NITROBENZENE 

16.50000 

16.80000  ^g/g 

EGT 

NB 

NITROBENZENE 

17.10000 

16.70000  |ig/g 

EGP 

NB 

NITROBENZENE 

16.70000 

16.70000  jig/g 

EGH 

NB 

NITROBENZENE 

17.20000 

16.60000  jAg/g 

EGE 

NB 

NITROBENZENE 

16.60000 

16.40000  ^g/g 

EGH 

NB 

NITROBENZENE 

17.20000 

16.10000  fig/g 

EGE 

NB 

NITROBENZENE 

16.60000 

15.90000  fig/g 

EGI 

NB 

NITROBENZENE 

16.80000 

15.70000 

EGI 

NB 

NITROBENZENE 

16.90000 

15.40000  jig/g 

EGU 

NB 

NITROBENZENE 

2.84000 

2.91000  jig/1 

EGL 

NB 

NITROBENZENE 

2.58000 

2.90000  ^g/l 

EGT 

NB 

NITROBENZENE 

2.30000 

2.75000  jig/g 

EGG 

NB 

NITROBENZENE 

2.24000 

2.24000  ^g/g 

EGI 

NB 

NITROBENZENE 

2.08000 

2.04000  ^g/g 

EGP 

NB 

NITROBENZENE 

2.35000 

2.22000  ^g/g 

EGK 

NB 

NITROBENZENE 

2.33000 

2.19000  ^g/g 

EGK 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.00000 

1 .30000  jig/g 

EGL 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1.22000 

1 .28000  ^g/1 

EGU 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1.45000 

1.21000  ^g/l 

EGP 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1.20000 

1 .2 1 000  ^.g/g 

EGH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1.08000 

1.12000  jig^g 

EGF 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1.05000 

1.01000  fig/g 

EGJ 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

0.98000 

0.95800  |ig/g 

EGI 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1.05000 

0.95800  ^g/g 

EGG 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1. 11000 

0.95600  jig/g 

EGE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

1.07000 

0.94600  |Ag/g 

EGV 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

0.86300 

0.87200  ^g/g 

EGT 

RDX 

CYCLOTRmETHYLENETRINTTRAMINE 

0.76700 

0.81900  jig/g 

EGE 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

7.67000 

7.74000  ng/g 

EGI 

RDX 

CYCLOTRmETHYLENETRINTTRAMINE 

8.10000 

7.91000  ^g/g 

EGH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

7.87000 

7.97000  jAg/g 

EGP 

RDX 

CYCLOTRmETHYLENETRINTTRAMINE 

8.08000 

8.19000  jAg/g 

EGH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

8.16000 

8.25000  jAg/g 

EGJ 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

7.99000 

8.26000  fAg/g 

EGT 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

7.98000 

8.29000  ng/g 

EGP 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

8.17000 

8.26000  jAg/g 

EGV 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

8.07000 

8.80000  |Ag/g 

EGV 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

8.12000 

8.65000  |Ag/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Lot _ Test  Name 


Meas 

Bool  Value _ Spike  Meas 


Fiac 

Code 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


EGK 

EGG 

EGG 

EGJ 

EGF 

EGF 

EGL 

EGL 

EGU 

EGU 

EGT 

EGK 

EGE 

EGI 

EGL 

EGU 

EGF 

EGK 

EGT 

EGE 

EGI 

EGH 

EGI 

EGV 

EGG 

EGH 

EGP 

EGJ 

EGI 

EGF 

EGJ 

EGJ 

EGU 

EGU 

EGL 

EGL 

EGE 

EGK 

EGP 

EGV 

EGG 

EGG 

EGP 

EGK 

EGV 

EGT 

EGE 

EGF 

EGT 

EGH 


RDX  CYCLOTRIMETHYLENETIUNITRAMINE 
RDX  CYCLOTIUMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTmMETHYLENETRINTTRAMINE 
RDX  CYCLOTRmETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrnL\MD^ 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRI>mrRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 
RDX  CYCIOTRmETHYLENETRPOTRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANTrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4*6-TETRANTTROANILINE 
TETRYL  N-M£THYL-N2A,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANTrROANILINE 
TETRYL  N-METHYl^N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 
TETRYL  N-METHYl^N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROANILrNE 
TETRYL  N.METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYUN2A,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N.METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N.METHYL-N2A,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL.N2A,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANIUNE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANTTROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYl^N2A,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N.METHYL.N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2A6.TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2A,6-TETRANrrROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 


Chemical  Class:  METALS 

MFV  AG  SILVER 


8.73000 

8.21000 

6.59000 

8.07000 

7.80000 

7.71000 

38.70000 
38.60000 

40.80000 
41.40000 

7.99000 
8.51000 
7.68000 
8.18000 
0,22200 
0.39300 
1.78000 
1.91000 
1.96000 
2.02000 
7.72000 
7.39000 
8.01000 
2.09000 

1.99000 
1.88000 
1.85000 

1.71000 
1.87000 
7.67000 

7.71000 
7.73000 

14.90000 

14.90000 

12.80000 

12.70000 
8.10000 
8.35000 
7.94000 
8.09000 
8.21000 
5.96000 
7.86000 

7.90000 
8.18000 
8.18000 
8.07000 
7.31000 
8,17000 
7,80000 


8.44000  jig/g 
8.35000  pg/g 
8.35000  jig/g 
8.31000  fig/g 
8.30000  ng/g 
8.30000  pg/g 

43.90000  ^g/i 

43.90000  jig/i 
42.40000  jig/i 
42.40000  j4g/| 

8.25000  pg/g 
8.24000  jig/g 

8.01000  pg/g 

7.76000  pg/g 
0.23100  ^g/l 
0.36900  ^g/i 
83000  ^g/g 
1 , 89000  pg/g 

1 .90000  pg/g 

1 .90000  |i^g 
7.59000  pg/g 
7.50000  ^g/g 

7.44000  jig/g 
2.04000  pg/g 

2.02000  pg/g 

1 .95000  pg/g 

1 .94000  jig/g 
1.83000  jig/g 

1.82000  pg/g 

7.64000  pg/g 
7,91000  pg/g 

7.95000  jig/g 
1 5.60000  pg/1 
15.60000  jig/1 

14.10000 
14.10000  jig/i 

8. 1 6000  jig/g 

8.15000  pg/g 

8. 1 0000  ftg/g 
8.08000  pg/g 

8.07000  pg/g 
8.07000  pg/g 
8.04000  pg/g 

7.95000  jig/g 

7.94000  pg/g 

7.90000  pg/g 
7.88000  jig/g 
7.64000  jig/g 
7.86000  jig/g 
7.76000  |i^g 


387.00000  400.00000  j|g/i 


Data 

Qual 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 

Mcfls  Unit  Flat 

Lot _ Test  N^me _ _ Spike  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


MFV 

AG 

SILVER 

382.00000 

400.00000  jig/i 

MFW 

AG 

SILVER 

392.00000 

400.00000  pg/1 

MFW 

AG 

SILVER 

403.00000 

400.00000  jig/i 

FOG 

AG 

SILVER 

0.08900 

0.09000  jig/g 

FPE 

AG 

SILVER 

0.11100 

0.09000  p,g/g 

FPI 

AG 

SILVER 

0.08800 

0.09000  ^g/g 

FOB 

AG 

SILVER 

0.29700 

0.32000  ^g/g 

FOB 

AG 

SILVER 

0.30500 

0.32000  p,g/g 

MFW 

AG 

SILVER 

57.50000 

65.00000  ^g/l 

MFV 

AG 

SILVER 

59.90000 

65.00000  |ig/l 

FPK 

AG 

SILVER 

0.73900 

0.75000  jig/1 

FPI 

AG 

SILVER 

0.29600 

0.32000  pg/g 

FPI 

AG 

SILVER 

0.30400 

0.32000  ^g/g 

FPG 

AG 

SILVER 

0.31100 

0.32000  ^g/g 

FPG 

AG 

SILVER 

0.31100 

0.32000  ng/g 

FPE 

AG 

SILVER 

0.34200 

0.32000  jig/g 

FPE 

AG 

SILVER 

0.33800 

0.32000  ^g/g 

FPA 

AG 

SILVER 

0.35900 

0.32000  pig/g 

FPA 

AG 

SILVER 

0.31700 

0.32000  jig/g 

FOG 

AG 

SILVER 

0.30900 

0.32000  |ig/g 

FPK 

AG 

SILVER 

2.89000 

3.00000  jig/i 

FPK 

AG 

SILVER 

2.81000 

3.00000  p.g/1 

FOG 

AG 

SILVER 

0.30200 

0.32000  |ig/g 

FPG 

AG 

SILVER 

0.09000 

0.09000  ng/g 

FPA 

AG 

SILVER 

0.10200 

0.09000  jig/g 

FOB 

AG 

SILVER 

0.09300 

0.09000  fig/g 

MFQ 

AS 

ARSENIC 

227.00000 

250.00000  ^g/g 

MFQ 

AS 

ARSENIC 

45.80000 

50.00000  fig/g 

MFQ 

AS 

ARSENIC 

232.00000 

250.00000  jig/g 

MFP 

AS 

ARSENIC 

45.70000 

50.00000  |4g/g 

MFS 

AS 

ARSENIC 

48.10000 

50.00000  |ig/g 

MFU 

AS 

ARSENIC 

45.60000 

50.00000  jig/g 

MFT 

AS 

ARSENIC 

46.80000 

50.00000  |ig/g 

MFR 

AS 

ARSENIC 

46.50000 

50.00000  ^g/g 

MFV 

AS 

ARSENIC 

90.70000 

90.00000  ^g/i 

MFP 

AS 

ARSENIC 

232.00000 

250.00000  fig/g 

MFR 

AS 

ARSENIC 

232.00000 

250.00000  jig/g 

MFS 

AS 

ARSENIC 

243.00000 

250.00000  |ig/g 

MFT 

AS 

ARSENIC 

232.00000 

250.00000  ^g/g 

MFT 

AS 

ARSENIC 

237.00000 

250.00000  ^.g/g 

MFW 

AS 

ARSENIC 

513.00000 

500.00000  ng/i 

MFW 

AS 

ARSENIC 

508.00000 

500.00000  ^g/I 

MFV 

AS 

ARSENIC 

486.00000 

500.00000  ^g/l 

MFV 

AS 

ARSENIC 

502,00000 

500.00000  ^g/I 

MRI 

AS 

ARSENIC 

243.00000 

250.00000  ^g/g 

MRI 

AS 

ARSENIC 

246.00000 

250.00000  ^g/g 

MFS 

AS 

ARSENIC 

238.00000 

250.00000  ^4g/g 

MFR 

AS 

ARSENIC 

24.00000 

250.00000  ^g/g 

MFP 

AS 

ARSENIC 

234.00000 

250.00000  ^g/g 

MFW 

AS 

ARSENIC 

85.90000 

90.00000  ^g/i 

MFK 

AS 

ARSENIC 

46.50000 

50.00000  ^g/g 

MFK 

AS 

ARSENIC 

228.00000 

250.00000  ^4g/g 

MFK 

AS 

ARSENIC 

227.00000 

250.00000  |ig/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Test  Name 


Mew 

Bool  Value _ Spike  Me«» 


Code 


Chemical  Class:  METALS 


MFV 

BA 

BARRJM 

2.75000 

MFP 

BA 

BARRJM 

.  4.33000 

MFS 

BA 

BARRJM 

4.03000 

MFII 

BA 

BARRJM 

4.30000 

MFT 

BA 

BARRJM 

4.45000 

MFW 

BA 

BARRJM 

32.70000 

MFR 

BA 

BARRJM 

16.10000 

MFP 

BA 

BARRJM 

16.20000 

MFP 

BA 

BARRJM 

16.10000 

MFW 

BA 

BARRJM 

15.40000 

MFW 

BA 

BARRJM 

16.00000 

MFV 

BA 

BARRJM 

14.40000 

MFV 

BA 

BARRJM 

32.30000 

MRI 

BA 

BARRJM 

16.60000 

MRJ 

BA 

BARRJM 

16.70000 

MFT 

BA 

BARRJM 

15.80000 

MFT 

BA 

BARRJM 

16.10000 

MFS 

BA 

BARRJM 

16.00000 

MFS 

BA 

BARRJM 

15.70000 

MFR 

BA 

BARRJM 

15.80000 

MFV 

BA 

BARRJM 

14.90000 

MFR 

BA 

BARRJM 

4.35000 

MFW 

BA 

BARRJM 

2.88000 

MFQ 

BA 

BARRJM 

4.39000 

MFQ 

BA 

BARRJM 

15.80000 

MFQ 

BA 

BARRJM 

15.30000 

MFK 

BA 

BARRJM 

4.35000 

MFK 

BA 

BARRJM 

15.30000 

MFK 

BA 

BARRJM 

15.30000 

MFR 

BE 

BERYLLRJM 

0.15500 

MFP 

BE 

BERYLLRIM 

0.00000 

MFS 

BE 

BERYLLRJM 

0.15700 

MRJ 

BE 

BERYLLRJM 

0.17000 

MFV 

BE 

BERYLLRJM 

0.57400 

MFV 

BE 

BERYLLRJM 

5.84000 

MFV 

BE 

BERYLLRJM 

2.69000 

MFV 

BE 

BERYLLRJM 

2.66000 

MRJ 

BE 

BERYLLRJM 

1.84000 

MRJ 

BE 

BERYLLRJM 

1.80000 

MFT 

BE 

BERYLLRJM 

1.73000 

MFT 

BE 

BERYLLRJM 

1.78000 

MFS 

BE 

BERYLLRJM 

1.82000 

MFS 

BE 

BERYLLRJM 

1.79000 

MFR 

BE 

BERYLLRJM 

1.79000 

MFR 

BE 

BERYLLRJM 

1.81000 

MFP 

BE 

BERYLLRJM 

1.26000 

MFP 

BE 

BERYLLRJM 

1.29000 

MFT 

BE 

BERYLLRIM 

0.15300 

MFQ 

BE 

BERYLLRJM 

0.16300 

MFQ 

BE 

BERYLLRJM 

1.80000 

MFQ 

BE 

BERYLLRJM 

1.76000 

MFK 

BE 

BERYLLRJM 

0.15700 

MFK 

BE 

BERYLLRJM 

1.80000 

3.00000 

4.00000 

Hg/g 

4.00000 

Mg/g 

4.00000 

iig/g 

4.00000 

Mg/g 

30.00000 

1*8^ 

16.00000 

pg/g 

16.00000 

Pg/g 

16.00000 

pg/g 

15.00000 

pg/1 

IS.OOOOO 

pg/I 

15.00000 

Pg/I 

30.00000 

Pg/I 

16.00000 

pg/g 

16.00000 

Pg/g 

16.00000 

pg/g 

16.00000 

pg/g 

16.00000 

pg/g 

16.00000 

pg/g 

16.00000 

pg/g 

15,00000 

Pg/1 

4.00000 

pg/g 

3.00000 

pg/1 

4.00000 

pg/g 

16.00000 

pg/g 

16.00000 

pg/g 

4.00000 

pg/g 

16.00000 

pg/g 

16.00000 

pg/g 

0.20000 

pg/g 

0.20000 

pg/g 

0.20000 

pg/g 

0.20000 

pg/g 

0.70000 

pgl 

7.00000 

Pg^ 

3.50000 

pg/1 

3.50000 

Pg/I 

2.00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

2,00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

0.20000 

pg/g 

0.20000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

0.20000 

pg/g 

2.00000 

pg/g 

Data 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Meas  Untt  Flae  Date 


Lot 

Test  Name 

Bool  Value 

Spike  Meas 

Chemical  Class: 

METALS 

MFK 

BE 

BERYLLRIM 

1.77000 

2.00000  pg/g 

MFQ 

CD 

CADMRIM 

0.87700 

1 .00000  fig/g 

MFQ 

CD 

CADMRIM 

9.19000 

1 0.00000  pg/g 

MFQ 

CD 

CADMRIM 

9.10000 

1 0.00000  pg/g 

MFP 

CD 

CADMRIM 

0.91600 

1 .00000  ^g/g 

MFS 

CD 

CADMRIM 

0.91600 

1 .00000  pg/g 

MFV 

CD 

CADMRIM 

5.72000 

5.00000  ^g/I 

MFP 

CD 

CADMRIM 

9.26000 

1 0.00000  jAg/g 

MFR 

CD 

CADMRIM 

9.55000 

10.00000  jig/g 

MFS 

CD 

CADMRIM 

9.44000 

10.00000  jig/g 

MFR 

CD 

CADMRIM 

9.25000 

10.00000  |ig/g 

MFW 

CD 

CADMRIM 

42.30000 

40.00000  pg/l 

MFW 

CD 

CADMRIM 

41.30000 

40.00000  jjig/l 

MFV 

CD 

CADMRIM 

38.90000 

40.00000  pg/1 

MFV 

CD 

CADMRIM 

40.00000 

40.00000  |ig/I 

MRJ 

CD 

CADMRIM 

9.70000 

10.00000  |ig/g 

MRI 

CD 

CADMRIM 

9.84000 

10.00000  jxg/g 

MFT 

CD 

CADMRIM 

9.21000 

10.00000  pg/g 

MFT 

CD 

CADMRIM 

9.44000 

10.00000  jig/g 

MFS 

CD 

CADMRIM 

9.66000 

1 0.00000  pg/g 

MFP 

CD 

CADMRIM 

9.01000 

10.00000  |ig/g 

MRI 

CD 

CADMRIM 

0.81600 

1 .00000  jig/g 

MFT 

CD 

CADMRIM 

0.88800 

1 .00000  ^.g/g 

MFR 

CD 

CADMRIM 

0.87000 

1 .00000  jig/g 

MFW 

CD 

CADMRIM 

5.60000 

5.00000  p,g/l 

MFK 

CD 

CADMRIM 

0.90400 

1 .00000  pg/g 

MFK 

CD 

CADMRIM 

9.06000 

10.00000  ^g/g 

MFK 

CD 

CADMRIM 

8.98000 

1 0.00000  ^g/g 

MFQ 

CR 

CHROMRIM 

8.66000 

8.00000  fig/g 

MFQ 

CR 

CHROMRIM 

38.80000 

40.00000  Jig/g 

MFQ 

CR 

CHROMRIM 

37.50000 

40.00000  jig/g 

MFR 

CR 

CHROMRIM 

8.59000 

8.00000  jig/g 

MFP 

CR 

CHROMRIM 

8.47000 

8.00000  jig/g 

MFS 

CR 

CHROMRIM 

7.78000 

8.00000  jig/g 

MR! 

CR 

CHROMRIM 

7.60000 

8.00000  ^g/g 

MFW 

CR 

CHROMRIM 

5.66000 

9.00000  jig/1 

MRI 

CR 

CHROMRIM 

39.60000 

40.00000  jig/g 

MFT 

CR 

CHROMRIM 

38.70000 

40.00000  ^g/g 

MFT 

CR 

CHROMRIM 

39.50000 

40.00000  jig/g 

MFS 

CR 

CHROMRIM 

39.50000 

40.00000  p,g/g 

MFS 

CR 

CHROMRIM 

38.40000 

40.00000  ng/g 

MFR 

CR 

CHROMRIM 

38.60000 

40.00000  pg/g 

MFR 

CR 

CHROMRIM 

39.30000 

40.00000  ^g/g 

MFP 

CR 

CHROMRIM 

38.40000 

40.00000  jtg/g 

MFW 

CR 

CHROMRIM 

97.00000 

90.00000 

MFV 

CR 

CHROMRIM 

95.50000 

90.00000  jig/I 

MFW 

CR 

CHROMRIM 

46.10000 

45.00000  pg/1 

MFW 

CR 

CHROMRIM 

46.30000 

45.00000  jig/l 

MFV 

CR 

CHROMRIM 

44.90000 

45.00000  ^g/J 

MFV 

CR 

CHROMRIM 

42.50000 

45.00000  pg/l 

MRI 

CR 

CHROMRIM 

39.30000 

40.00000  pg/g 

MFP 

CR 

CHROMRIM 

39.00000 

40.00000  jig/g 

MFV 

CR 

CHROMRIM 

7.55000 

9.00000  jig/i 

941 


Lot 


Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 


Test  Name 


Meas  Uij,  Flag 

Bool  _ Spate  Mtas  CoJe 


Chemical  Class:  METALS 


MFT 

CR 

CHROMIUM 

8.59000 

8.00000  fig/g 

MFK 

CR 

CHROMRIM 

8.52000 

8.00000  |ig/g 

MFK 

CR 

CHROMRIM 

37.80000 

40.00000  |ig/g 

MFK 

CR 

CHROMRTM 

37.60000 

40.00000  ^g/g 

MFS 

cu 

COPPER 

4.19000 

4.00000  ^g/g 

MFT 

cu 

COPPER 

4.22000 

4.00000  ^g/g 

MFR 

ClI 

COPPER 

3.91000 

4.00000  jig/g 

MFP 

cu 

COPPER 

3.94000 

4.00000  |ig/g 

MFS 

cu 

COPPER 

16.50000 

1 6.00000  fig/g 

MFR 

cu 

COPPER 

15.10000 

1 6.00000  jig/g 

MFR 

cu 

COPPER 

15.50000 

1 6.00000  (Ag/g 

MFP 

cu 

COPPER 

15.60000 

16.00000  fig/g 

MFP 

cu 

COPPER 

15.60000 

1 6.00000  jig/g 

MFV 

cu 

COPPER 

9.49000 

9.00000  ^g/| 

MFV 

cu 

COPPER 

97.20000 

90.00000  jAg/l 

MFV 

cu 

COPPER 

45.40000 

45.00000  ^g/1 

MFV 

cu 

COPPER 

47.70000 

45.00000  ^g/l 

MRJ 

cu 

COPPER 

16.00000 

1 6.00000  jig/g 

MR! 

cu 

COPPER 

16.30000 

16.00000  ^g/g 

MFT 

cu 

COPPER 

15.50000 

1 6.00000  fig/g 

MFT 

cu 

COPPER 

15.60000 

1 6.00000  jAg/g 

MFS 

cu 

COPPER 

16.00000 

16.00000  fig/g 

MRI 

cu 

COPPER 

3.76000 

4.00000  jAg/g 

MFQ 

cu 

COPPER 

3.99000 

4.00000  jAg/g 

MFQ 

cu 

COPPER 

15.30000 

16.00000  ^g/g 

MFQ 

cu 

COPPER 

15.00000 

1 6.00000  jAg/g 

MFK 

cu 

COPPER 

3.97000 

4.00000  jAg/g 

MFK 

cu 

COPPER 

14.80000 

1 6.00000  ^g/g 

MFK 

cu 

COPPER 

14.80000 

1 6.00000  j^tg/g 

MFS 

FE 

IRON 

4.49000 

4,00000  jAg/g 

MFP 

FE 

IRON 

3.17000 

4.00000  ^g/g 

MFR 

FE 

IRON 

4.34000 

4.00000  jA^g 

MFT 

FE 

IRON 

3.99000 

4.00000  |A^g 

MRJ 

FE 

IRON 

3.89000 

4.00000  |Ag/g 

MFV 

FE 

IRON 

387.00000 

400.00000  jig/1 

MFV 

FE 

IRON 

398.00000 

400.00000  ng/i 

MFT 

FE 

IRON 

38.30000 

40.00000  jAg/g 

MFT 

FE 

IRON 

38.60000 

40.00000  ^g/g 

MFS 

FE 

IRON 

39.40000 

40.00000  |Ag/g 

MFS 

FE 

IRON 

39.80000 

40.00000  jAg/g 

MFR 

FE 

IRON 

41.00000 

40.00000  jAg/g 

MFR 

FE 

IRON 

40.60000 

40.00000 

MFP 

FE 

IRON 

38.10000 

40.00000 

MFP 

FE 

IRON 

36.90000 

40.00000  jig/g 

MFV 

FE 

IRON 

52.10000 

50.00000  jAg/I 

MRJ 

FE 

IRON 

38.50000 

40.00000  ^g/g 

MRJ 

FE 

IRON 

39.40000 

40.00000  pg/g 

MFQ 

FE 

IRON 

37.90000 

40.00000  jAg/g 

MFQ 

FE 

IRON 

4.51000 

4.00000  ng/g 

MFQ 

FE 

IRON 

41.20000 

40.00000  pg^g 

MFK 

FE 

IRON 

3.77000 

4.00000  pg/g 

MFK 

FE 

IRON 

38.00000 

40,00000  pg/g 

MFK 

FE 

IRON 

35.90000 

40.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I RI  data 


Meas  Unit  Fias  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool  Value _ Spike  Mea»  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


DEL 

HG 

MERCURY 

0.37900 

0.35000  fig/g 

DEQ 

HG 

MERCURY 

0.37900 

0.35000  ^g/g 

DET 

HG 

MERCURY 

0.41500 

0.35000  jig/g 

DEV 

HG 

MERCURY 

0.36500 

0.35000  ^g/g 

DET 

HG 

MERCURY 

0.40300 

0.35000  jig/g 

DEII 

HG 

MERCURY 

2.90000 

3.00000  ^g/1 

DEN 

HG 

MERCURY 

3.34000 

3.00000  pg/i 

DEN 

HG 

MERCURY 

3.37000 

3.00000  jig/l 

DEM 

HG 

MERCURY 

3.28000 

3.00000  ^g/1 

DEM 

HG 

MERCURY 

3.28000 

3.00000  ^g/l 

DEU 

HG 

MERCURY 

2.04000 

2.00000  jig/i 

DEN 

HG 

MERCURY 

2.25000 

2.00000  fig/| 

DEM 

HG 

MERCURY 

2.22000 

2.00000  ^g/l 

DEU 

HG 

MERCURY 

3.03000 

3.00000  ^g/i 

DEV 

HG 

MERCURY 

0.37000 

0.35000  jjig/g 

DEQ 

HG 

MERCURY 

0.37900 

0.35000  ^g/g 

DEP 

HG 

MERCURY 

0.33600 

0.35000  jig/g 

DEO 

HG 

MERCURY 

0.36200 

0.35000  |*g/g 

DEO 

HG 

MERCURY 

0.36200 

0.35000  ^g/g 

DEP 

HG 

MERCURY 

0.34200 

0.35000  |ig/g 

DEL 

HG 

MERCURY 

0.37300 

0.35000  |ig/g 

DEV 

HG 

MERCURY 

0.10100 

0.10000  |ig/g 

DET 

HG 

MERCURY 

0.10400 

0.10000  ^g/g 

DEQ 

HG 

MERCURY 

0.10000 

0.10000  |ig/g 

DEP 

HG 

MERCURY 

0.09700 

O.lOOOO  ng/g 

DEO 

HG 

MERCURY 

0.10200 

0.10000  |ig/g 

DEL 

HG 

MERCURY 

0.10700 

0. 10000  ^ig/g 

MFQ 

NI 

NICKEL 

22.70000 

25.00000  jig^g 

MFQ 

NI 

NICKEL 

22.30000 

25.00000  |ig/g 

MFQ 

Nl 

NICKEL 

4.92000 

5.00000  fig/g 

MFP 

NI 

NICKEL 

4.42000 

5.00000  (ig/g 

MFR 

Nl 

NICKEL 

4.68000 

5.00000  |ig/g 

MFT 

NI 

NICKEL 

4.63000 

5.00000  ^g/g 

MRI 

NI 

NICKEL 

4.32000 

5.00000  jig/g 

MFS 

NI 

NICKEL 

4.70000 

5.00000  p,g/g 

MFV 

Nl 

NICKEL 

116.00000 

120.00000  ^g/1 

MFV 

Nl 

NICKEL 

1 19.00000 

1 20.00000  ^.g/1 

MRJ 

Nl 

NICKEL 

23.90000 

25.00000  ng/g 

MFU 

Nl 

NICKEL 

24.30000 

25.00000  p,g/g 

MFT 

Nl 

NICKEL 

22.80000 

25.00000  ^g/g 

MFT 

NI 

NICKEL 

23.20000 

25.00000  |ig/g 

MFS 

Nl 

NICKEL 

23.70000 

25.00000  ^^g 

MFS 

NI 

NICKEL 

24.10000 

25.00000  ^g/g 

MFR 

NI 

NICKEL 

22.70000 

25.00000  jig/g 

MFR 

Nl 

NICKEL 

23.20000 

25.00000  ^g/g 

MFP 

Nl 

NICKEL 

22.30000 

25.00000  jig/g 

MFP 

NI 

NICKEL 

22.70000 

25.00000  fig/g 

MFV 

NI 

NICKEL 

20.00000 

20.00000 

MFK 

Nl 

NICKEL 

4.59000 

5.00000  ^g/g 

MFK 

Nl 

NICKEL 

22.10000 

25.00000  fig/g 

MFK 

NI 

NICKEL 

21.90000 

25.00000  fig/g 

FPD 

PB 

LEAD 

6.90000 

7.50000  jig/1 

MFW 

PB 

LEAD 

77.50000 

80.00000  ^g/i 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  1 RI  data 

Mcas  uiit  Data 

Lot _ Test  Na»"e _ _ Spike  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


MFV 

SE 

SELENR/M 

186.00000 

200.00000  jig/l 

MRJ 

S£ 

SELENRIM 

92.00000 

100.00000  jig/g 

MFT 

SE 

SELENRIM 

90.80000 

1 00.00000  jig/g 

MFS 

SE 

SELENRIM 

93.00000 

1 00.00000  pg/g 

MFR 

SE 

SELENRIM 

90.30000 

1 00.00000  pg^g 

MFW 

SE 

SELENRTM 

1220.00000 

1200.00000  pg/i 

MFW 

SE 

SELENRIM 

1170.00000 

1200.00000 

MFV 

SE 

SELENRJM 

1160.00000 

1200.00000  ^g/1 

MFV 

SE 

SELENRIM 

1 170.00000 

1200.00000  pg/1 

MRI 

SE 

SELENRJM 

577.00000 

600.00000  pg/g 

MRJ 

SE 

SELENRJM 

588.00000 

600.00000  pg/g 

MFT 

SE 

SELENRJM 

556.00000 

600.00000  p^g 

MFT 

SE 

SELENRJM 

568.00000 

600.00000  pg/g 

MFS 

SE 

SELENRJM 

581.00000 

600.00000  pg/g 

MFS 

SE 

SELENRJM 

571.00000 

600.00000  pg/g 

MFR 

SE 

SELENRJM 

559.00000 

600.00000  pg/g 

MFR 

SE 

SELENRJM 

572.00000 

600.00000  pg/g 

MFP 

SE 

SELENRJM 

548.00000 

600.00000  pg/g 

MFP 

SE 

SELENRJM 

553.00000 

600.00000  pg/g 

MFP 

SE 

SELENRJM 

86.90000 

1 00.00000  pg/g 

MFK 

SE 

SELENRJM 

90.30000 

1 00.00000  pg/g 

MFK 

SE 

SELENRJM 

546.00000 

600.00000  pg/g 

MFK 

SE 

SELENRJM 

546.00000 

600.00000  pg/g 

MRI 

TL 

THALLRJM 

310.00000 

320.00000  pg/g 

MRJ 

TL 

THALLRJM 

319.00000 

320.00000  pg/g 

MFT 

TL 

THALLRJM 

295.00000 

320.00000  pg/g 

MFT 

TL 

THALLRJM 

301.00000 

320.00000  pg/g 

MFS 

TL 

THALLRJM 

307.00000 

320.00000  pg/g 

MFS 

TL 

THALLRJM 

300.00000 

320.00000  pg/g 

MFR 

TL 

THALLRJM 

295.00000 

320.00000  pg/g 

MFR 

TL 

THALLRJM 

300.00000 

320.00000  pg/g 

MFP 

TL 

THALLRJM 

292.00000 

320.00000  pg/g 

MFP 

TL 

THALLRJM 

293.00000 

320.00000  pg/g 

MFV 

TL 

THALLRJM 

1530.00000 

1 600.00000  pg/I 

MFV 

TL 

THALLRJM 

1590.00000 

1600.00000  pg/i 

MFS 

TL 

THALLRJM 

35.70000 

40.00000  pg/g 

MFT 

TL 

THALLRJM 

34.50000 

40.00000  pg/g 

MFII 

TL 

THALLRJM 

37.60000 

40.00000  pg/g 

MFV 

TL 

THALLRJM 

232.00000 

250.00000  pg/l 

MFR 

TL 

THALLRJM 

36.40000 

40.00000  pg/g 

MFP 

TL 

THALLRJM 

33.30000 

40.00000  pg/g 

MFQ 

TL 

THALLRJM 

287.00000 

320.00000  pg/g 

MFQ 

TL 

THALLRJM 

292.00000 

320.00000  pg/g 

MFQ 

TL 

THALLRJM 

33.30000 

40.00000  p^g 

MFK 

TL 

THALLRJM 

36.30000 

40.00000  pg/g 

MFK 

TL 

THALLRJM 

291.00000 

320.00000  pg/g 

MFK 

TL 

THALLRJM 

292.00000 

320.00000  pg/g 

MRJ 

ZN 

ZINC 

24.60000 

1 8.00000  pg/g 

MRJ 

ZN 

ZINC 

18.00000 

1 8.00000  pg/g 

MFT 

ZN 

ZINC 

17.80000 

1 8.00000  p^g 

MFT 

ZN 

ZINC 

18.00000 

1 8.00000  pg/g 

MFS 

ZN 

ZINC 

19.00000 

1 8.00000  pg/g 

MFS 

ZN 

ZINC 

18.10000 

1 8.00000  pg/g 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  I R1  data 

M«as  Unit  Flat  Data 

Lot _ Test  _ V^lue _ Spike  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class:  PESTICIDES 


CDX 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.04000 

0.04000  |ig/g 

CEE 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.03000 

0.04000  jig/g 

CEE 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.00800 

0.00800  ^g/g 

CEF 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.04100 

0.04000  jig/l 

CDY 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.02500 

0.04000  fig/l 

CDX 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.01200 

0.00800  pg/g 

CEE 

LIN 

LINDANE 

0.01700 

0.02000  |ig/g 

CDX 

LIN 

LINDANE 

0.01900 

0.02000  ^g/g 

CEF 

UN 

LINDANE 

0.41100 

0.40000  ^g/l 

CDY 

UN 

LINDANE 

0.46500 

0.40000  jig/1 

CEE 

PCB0I6 

PCB  1016 

0.42100 

0.39900  jig/g 

CDY 

PCB016 

PCB  1016 

3.10000 

4.00000  pg/] 

CEF 

PCB016 

PCB  1016 

4.42000 

4.00000  jtg/1 

CEE 

PCB260 

PCB  1260 

0.35500 

0.39900  ^g/g 

CDY 

PCB260 

PCB  1260 

4.28000 

4.00000  ^g/I 

CEF 

PCB260 

PCB  1260 

4.08000 

4.00000  jig/1 

CEF 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL).l,l.DICHLO 

0.95000 

0.80000  jig/1 

CDY 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  l-DICHLO 

0.96200 

0.80000  ^g/1 

CEE 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  l-DICHLO 

0.07800 

0.08000  |ig/g 

CDX 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

0.10100 

0.08000  pg/g 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


SJT 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.50000 

2.50000  jig/g 

SJX 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.90000 

2.50000  ^g/g 

SJZ 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.80000 

2.50000  ^g/g 

SJV 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.80000 

2.50000  ^g/g 

SJU 

13DBD4 

1 .3-DICHLOROBENZENE-D4 

2.10000 

2.50000  ^g/g 

SKB 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.80000 

2.50000  ^g/g 

SKD 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE.D4 

1.90000 

2.50000  jii^g 

SKC 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.90000 

2.50000  jig/g 

SKP 

13DBD4 

L3.DICHLOROBENZENE.D4 

1.20000 

2.50000  |4,g/g 

SKK 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.20000 

2.50000  jig/g 

SKJ 

13DBD4 

1 ,3-DlCHLOROBENZENE-D4 

1.50000 

2.50000  ^g/g 

SKF 

13DBD4 

1,3-DICHLOROBENZENE-D4 

1.60000 

2.50000  |ig/g 

SKE 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

1.30000 

2.50000  ^g/g 

SJW 

13DBD4 

U-DICHLOROBENZENE-D4 

51.00000 

75.00000  ^g/1 

SKO 

13DBD4 

l,3-DICHLOROBENZENE-D4 

50.00000 

75.00000  jig/1 

SJT 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

1.90000 

2.50000  ^.g/g 

SJV 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE.D4 

2.60000 

2.50000  jig/g 

SJII 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

2.30000 

2.50000  ^g/g 

SJX 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

1.90000 

2.50000  )iig/g 

SKB 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

2.20000 

2.50000  ^g/g 

SKD 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

2.20000 

2.50000  ^g/g 

SKF 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

2.10000 

2.50000  ^^g 

SKE 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

2.00000 

2.50000  jig/g 

SKO 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

35.00000 

75.00000  jig/i 

SJW 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

53.00000 

75.00000  ng/| 

SKP 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE.D4 

1.80000 

2.50000  ^g/g 

SKK 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

2.00000 

2.50000  fig/g 

SKJ 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

2.10000 

2.50000  yig/g 

SKC 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH  ALATE-D4 

2.50000 

2.50000  ^g/g 

SJZ 

DEPD4 

DIETHYL  PHTH ALATE-D4 

1.80000 

2.50000  jig/g 

SJT 

DNOPD 

DLN-OCTYL  PHTHALATE-D4 

1.80000 

2.50000  jig/g 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


SKB 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SKD 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SKF 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATB-D4 

SKK 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SKJ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-EM 

SKO 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SJW 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SKP 

DNOPD 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE.D4 

SK£ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SKC 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SJZ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SJU 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SJX 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SJV 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

SJT 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

SKC 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

SKE 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

SKJ 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

SKF 

NBD5 

NTTROBENZENE-DS 

SKP 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

SKK 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

SKD 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

SKB 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

SJV 

NBD5 

NrTROBENZENE-D5 

SJX 

NBD5 

NrrROBENZENE-D5 

SKO 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

SJW 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

SJZ 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

SJU 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

CDX 

PCB016 

PCB  1016 

CDX 

PCB260 

PCB1260 

Chemical  Class:  VOLATILES 

VKM 

12DCD4 

1.2-DICHLOROETHANE-D4 

VKL 

12DCD4 

1.2.DICHLOROETHANE.D4 

VKK 

I2DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

VKF 

12DCD4 

1.2-DICHLOROETHANE-D4 

VJV 

12DCD4 

1.2-DICHLOROETHANE-D4 

VJU 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

VJS 

12DCD4 

I.2-DICHLOROETHANE-D4 

VJT 

12DCD4 

l,2-DICHLOROETHANE-D4 

VJY 

12DCD4 

1.2-DICHLOROETHANE-D4 

VKN 

12DCD4 

1.2-DICHLOROETHANE-D4 

VKE 

12DCD4 

U-DICHLOROETHANE-D4 

SKN 

13DBD4 

1.3.DICHLOROBENZENE.D4 

SKM 

13DBD4 

1,3-DICHIjOROBENZENE-D4 

VJS 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLOR1DE-D2 

VJU 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

VKF 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

VKN 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

VKE 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE.D2 

VJY 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORroE-D2 

VJT 

CD2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE-D2 

2.30000  2.50000  (,g/g 

3.00000  2.50000  ^g/g 

2.30000  2.50000  (,g/g 

1.80000  2.50000  ^g/g 

1.90000  2.50000  ^g/g 

42.00000  75.00000  jig/i 

59.00000  75.00000  ,,g/| 

1.60000  2.50000  ^g/g 

2.20000  2.50000  ^g/g 

3.00000  2.50000  jig/g 

2.50000  2.50000  ^g/g 

2,10000  2.50000  jjg/g 

1.90000  2.50000  ^g/g 

2.60000  2.50000  ^g/g 

1.70000  2.50000  ^g/g 

2.70000  2.50000  ^g/g 

2.00000  2.50000  ^g/g 

1.80000  2.50000  ^g/g 

2.00000  2.50000  f,g/g 

1.60000  2.50000  ^g 

1.60000  2.50000  gg/g 

2.90000  2.50000  ^g/g 

2.00000  2.50000  ^g/g 

2.00000  2.50000  jjg/g 

1.90000  2.50000  ^g/g 

69.00000  75.00000  gg/] 

63.00000  75.00000  ,ig/i 

2.60000  2.50000  ^g/g 

2.20000  2.50000  ^g/g 

0.35900  0.39800  ^g/g  l 

0.38300  0.39800  gg/g  t 


0.13000  0.12000  pg/g 

0.13000  0.12000  ^g/g 

0.12000  0.12000  jig/g 

0.12000  0.12000  jig/g 

0.11000  0.12000  ^g/g 

0.11000  0.12000  pg/g 

0.14000  0.12000  gg/g 

140.00000  120.00000  j,g/i 

100.00000  120.00000  ^g/i 

140.00000  120.00000  ^g/| 

110.00000  120.00000  ^g/1 

1.10000  2.50000  gg/g 

0.39000  2.50000  ^g/g 

0.14000  0.12000  ^g/g 

0.11000  0.12000  pg/g 

0.11000  0.12000  ^g/g 

130.00000  120.00000  ^g/i 

120.00000  120.00000  ^ 

120.00000  120.00000  ^g/j 

130.00000  120.00000  ^g/I 
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Standard  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Phase  1 RI  data 


Lot _ Test  Name 

Chemical  Class:  VOLATILES _ 

CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHL0RIDE-D2 
CD2CU  METHYLENE  CHLORIDE.D2 
CD2CL2  METHYLENE  CHLORIDE-D2 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE-D4 
DEPD4  DIETHYL  PHTHALATE.D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
DNOPD  DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
ETBDIO  ETHYLBENZENE-DIO 
MEC6D  TOLUENE-Dg 
MEC6D  TOLl)ENE-D8 
MEC6D  TOLITENE-D8 
MEC6D  TOLIJENE-D8 
MEC6D  TOLIIENE.D8 
MEC6D  TOLIIENE-D8 
MEC6D  TOLIIENE-D8 
MEC6D  TOLUENE-D8 
MEC6D  TOLIIENE-D8 
MEC6D  TOLDENE-D8 
MEC6D  TOLIJENE-D8 
NBD5  N1TROBENZENE-D5 
NBD5  NITROBENZENE-DS 


Mou  Unit  Fine 


Vahie 

SpUte 

Mens 

0.13000 

0.12000 

)tg/g 

0.13000 

0.12000 

0.12000 

0.12000 

^g/g 

0.11000 

0.12000 

^g/g 

2.00000 

2.50000 

^g/g 

0.89000 

2.50000 

ng/g 

2.10000 

2.50000 

(Ig/g 

0.90000 

2.50000 

(tg/g 

0.13000 

0-12000 

ltg/g 

0.12000 

0.12000 

flg/g 

0.12000 

0.12000 

)tg/g 

0.12000 

0.12000 

»lg/g 

0.12000 

0.12000 

flg/g 

120.00000 

120.00000 

llg/I 

120.00000 

120.00000 

l*g/l 

140.00000 

120.00000 

Mg/I 

140.00000 

120.00000 

Mg/1 

0.12000 

0.12000 

Mg/g 

0.12000 

0.12000 

Mg/g 

140.00000 

120.00000 

Mg/I 

130.00000 

120.00000 

Mg/I 

120.00000 

120.00000 

Mg/I 

120.00000 

120.00000 

Mg/I 

0.03100 

0.03000 

Mg/g 

0.03000 

0.03000 

Mg/g 

0.03100 

0.03000 

Mg/g 

0.02900 

0.03000 

Mg/g 

0.02900 

0.03000 

Mg/g 

0.03100 

0.03000 

Mg/g 

0.03700 

0.03000 

Mg/g 

1.60000 

2.50000 

Mg/g 

0.56000 

2.50000 

Mg/g 

Data 

Qnal 
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